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CONTENTS 


RADIOS .. The first pages of this book cover thousands of replacement parts for RADIOS 

(including car radios and portables, from Admiral to Zenith. These are listed 
by manufacturer's name and part number. 

PRICES —.Current PRICES are shown on the blue pages following the radio replacement 

information. 

T.V. .The remaining several hundred pages cover TV replacements. 


The TV replacement information is cross indexed three ways as follows: 


-U 


TV PARTS LIST 


If you know the part number to be replaced use the iMriidliBM found at the 
beginning of each manufacturer's listing. The MANUFACTURER’S numbers are 
listed in numerical sequence with the correct THORDARSON-MEISSNER 
replacement right along side. THAT’S ALL THERE IS TO IT ! 


TV MODEL INDEX Perhaps you prefer to use the MODEL INDEX to find the correct replacement. 

All models are listed in alphabetical and numerical sequence, and right next to 
each is a COLUMN NUMBER . Find that COLUMN NUMBER, usually on j 
succeeding pages. There you will find the correct THORDARSON-MEISSNER | 
replacement for all transformers and coils used in that particular model. I 


TV CHASSIS INDEX If you wish to find the replacement by referring to chassis numbers, use the 

CHASSIS INDEX . All chassis numbers are listed in numerical sequence, and 
right next to each is a COLUMN NUMBER. Find that COLUMN NUMBER , 
usually on succeeding pages. There you will find the correct THORDARSON- 
MEISSNER replacement for all transformers and coils used in that particular 
chassis. 


TV SERVICE NOTES At the suggestion of our technician friends everywhere, we have included many 

helpful, useful, and informative service notes. These are always found at the 
end of each manufacturer's listing. 


Thanks for your help . As you can readily see, the compilation of this great wealth of information on 

more than 48 types of parts for thousands of models and chassis produced by < 

over 100 manufacturers, covering a period of more than 10 years, was a i 

MONUMENTAL job. There will be changes and additions — and when using j 

this guide, you may find things that we should know about, and should pass 
along to the tens of thousands of other technicians and servicemen who are also 
using this guide. Won't you please tell us about any changes you think would 
be helpful or useful? We will be mighty grateful to you for your help. 








A Complete List 


of BRAND NAMES and ASSOCIATED MANUFACTURERS 

Covered by the THORDARSON - MEISSNER "PERMANENT EDITION” 

TV AND RADIO REPLACEMENT GUIDE 


Admiral 

AffiMated Retailers (See Artone) 

Airchief (See Firestone) 

Airex (See Video Products) 

Airline (Montgomery Ward) 

Andrea 

Artone (Macy's) (Affiliated Retailers) 

Arvin 

Belmont (See Raytheon) 

Bendix 

Capehart (Farnsworth) 

CBS Columbia 

Coronado (Gamble Skogmo) 

Crosley 

Dumont 

Electronic Appliances, Inc. (See Video Products) 

Emerson 

Fa da 

Farnsworth (See Capehart) 

Firestone (Airchief) 

Galvin (See Motorola) 

Gamble Skogmo (See Coronado) 

General Electric 

Hallicrafters 

Hoffman 

Hotpoint 

Kaye-Halbert 

Macy's (See Artone) 

Magna vox 

Majestic (Wilcox Gay) 

Meek 

Meteor 

Mirrortone 


Montgomery Ward (See Airline) 

Motorola 
Muntz 
Olympic 
Packard Bell 
Philco 

Raytheon (Belmont) 

RCA 

Scott (Also see Meek) 

Sears Roebuck (See Silvertone) 

Sentinel 

Setchell Carlson 
Silvertone (Sears Roebuck) 

Skyrider (See Hallicrafters) 

Sonora 

Spartan 

Sparton 

Stewart-Warner 

Strand Television Corp. (See Video Products) 

Stromberg-Car Ison 

Sylvania 

Tele-King 

Tele-Tone 

Travler 

Truetone (Western Auto) 

Video Products (Airex) (Strand Television Corp.) 

(Electronic Appliances Inc.) 

Wells Gardner 

Western Auto (See Truetone) 

Westinghouse 

Wilcox Gay (See Majestic) 

Zenith 
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TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 

Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 



19-1003 

19-1001 


TV-86/A 
TV-100 

22R29 

22R61 

L203/A 

L203 

19-4215 

19-4215 

9A2392 

9A2393 

16-6758 

16-6758 


73B2-15 

AIRCASTLE 



73B31-4 

19-1010 

1 INCLUDING AUTO RADIOS1 

TV-100A 

22R61 

L352 

19-1004 

9A2412 

14-7002 



73B31-5 

19-1000 



TV-200 

22R29 

LUO 

16-6780 

9A2437 

14-7002 





69A20-2 

14-1053 

73B51-1 

19-1002 

A10-485 

14-1071 

TV-V/100 

22R57 

LI 11 

16-6780 

9A2440 

16-3487 

69A39-4 

14-1074 

73B51-2 

19-1002 

A10-505 

14-1074 

TV-715 

24S50 

L018 

14-1040 

9A2442 

17-3494 

69A39-5 

14-1074 

73B51-3 

19-1002 

A10-506 

16-6758 

12B-401 

24S04 

MW20E732 

16-6758 

9A2443 

16-6753 

69A39-8 

14-1074 

73B51-4 

19-1002 

A10-508 

16-6758 

13A-398 

16-6758 

MW20E733 

14-1073 

9A2448 

19-1000 

69A52-2 

14-1055 

73D2-15 

19-1001 

A10-509 

16-6758 

13D-400 

14-1073 

MW20E825 

16-6758 

9A2450 

17-3494 

69A52-3 

14-1053 

74B21 

20C55 

A10—512 

14-1060 

30T 

24S53 

MW20E837 

14-1074 

9A2469 

16-6758 

69A52-4 

14-1055 

79A11-3 

24S53 

A1490-10 

16-6758 

60-8 

14-1072 

MW20E938 

14-1074 

9A2470 

16-6758 

69A52-5 

14-1055 

79A11-4 

24S53 

A1491-10 

16-6758 

61-1 

14-1073 

MW20E997 

16-6758 

9A2472 

14-1074 

69A52-6 

14-1055 

79A22 

24S46 

A1656-13 

24S50 

61-2 

16-6758 

MW22E88 

26S58 

9A2474 

14-7002 

69A52-7 

14-1060 

79B50 

22S67 

A1660-13 

24S50 

62-1/-2 

16-6758 

N7694 

16-6764 

9X101 

14-1074 

69A113-1 

14-1060 

79B67-1 

TR-7 

B80-232 

24S49 

62-14 

14-1071 

N7981 

16-6758 

9X102 

14-1060 

69A165-1 

14-1074 

79B67-3 

TR-2 

B80-242 

24S31' 

130-102 

16-6758 

N8001 

24S85 

9X104 

14-1076 

69A184-5 

14-1060 

79B63-1 

TR-29 

B80-243E 

22R61 

130-107 

16-6758 

N8552 

14-1040 

9X105 

16-6758 

69B215-5 

14-1086 

79B68-3 

TR-18 

Cl 803 

16-6758 

130-108 

16-3487 

N8709 

14-1073 

9X106 

16-6753 

69B225-3 

14-7003 

79B68-4 

TR-18 

Cl 803-1 

16-6758 

130-109 

16-3487 

N8887 

24S53 

9X120 

14-1074 

69B225-4 

14-7003 

79B79-1 

24S36 

C5013P 

14-1074 

130-110 

17-3498 

N9657 

16-6758 

9.207A 

24S82 

69B228-1 

14-7002 

79B84-1 

TR-2 

IF-51 

16-3487 

132-109 

19-1002 

N9664 

24S50A 

12C17595/-1 

24S53 

69B228-3 

14-7002 

79B85-1 

TR-15 

IF—53 

17-3498 

136-106 

14-1073 

P457 

24S82 

12C19009-1 

24S53 

69B228-4 

14-7002 

79B85-2 

TR-15 

L-201 

14-1053 

138-106 

24S06 

PM4 

16-6758 

13B17731 

16-6758 

69B229-1 

14-7002 

79B88-1 

24S53 

L-A3 

14-1056 

302 

24564 

PM6 

14-1074 

13B22068 

16-6758 

69B229-2 

14-7002 

79B98-1 

24S48 

LC-9 

14-1073 

303 

24R05 

PMTR12 

24S6I 

13D 17583 

14-1073 

69B232-6 

14-9026 

79G33-8 

24S35 

LC-10 

14-1073 

318V-2 

22R61 

PM 200 

24S31 

13D19064 

14-1073 

698232-16 

14-9026 

79C45-4 

24S50A 

LC-11 

14-1073 

1201 

24S50 

PM250 

24S51 

13W103-2 

26R31 

698235-3 

14-7002 

79C45-5 

24S11 

LC-12 

14-1072 

1202 

24S48 

PM705 

24S51 

16M1992I 

19-4215 

69B243-1 

14-1074 

79C46-1 

24S89 

LC-32 

14-1073 

1401 

14-1073 

PM705B 

24S31 

20E64 

14-1028 

69B244-1 

14-7003 

79C56-3 

22S58 

LF-24 

16-6758 

1402 

16-6678 

PM 900 

24S5I 

20E261 

16-5740 

69B246-2 

14-9024 

79C56-4 

24S16 

LF-29 

16-6758 

1405 

16-6758 

R1080 

24S52 

20E26I-2 

16-5740 

69B246-5 

14-9025 

79C56-A 

26S46 

LF-30 

16-3487 

1406-A 

16-6758 

R1098 

14-1045 

20E549/-2 

16-5740 

69B258-1 

14-7002 

79C57-2 

24514 

LF-32 

16-6758 

1655-16 

16-6758 

R1I01 

19-4201 

22E8 

24S48 

69C218-12 

14-9023 

79D33-17 

24S53 

IF-33 

17-3488 

14977 

16-6758 

R1102 

14-1040 

22E49-V-3 

24553 

69C218-13 

14-9005 

79D33-20 

26549 

IF-50 

16-6758 



R1197 

14-1046 

22E87 

24S83 

69C218-16 

14-9022 

79D33-21 

26550 

LF-51 

16-3487 



R1234 

16-6758 

31X100 

24553 

69C243-3 

14-1074 

79D33-23 

26S49 

LF-52 

16-3487 



R1336 

26S58 

31X103 

24S53 

69C243-5 

14-1074 

79D33-30 

TR-114 

LF-53 

17-3498 



R1480 

24S53 

32-8384-2 

24S53 

72A120-1 

16-3487 

79D33-34 

22S46 

LF-55 

16-6758 



R1777 

14-1073 

32-8850-1 

24R12U 

72A120-2 

17-3487 

79D33-35 

26550 

LI-1 

16-6658 



RI841 

26S58 

35A5 

19-1002 

72A120-3 

16-6758 

79D33-39 

24S53 

LI-2 

16-6660 



RA41 

14-1053 

35A6 

19-1001 

72A120-4 

16-6758 

79D33-40 

26550 ■ 

LI-5 

16-6758 



RA42 

16-6758 

51B1063 

14-1060 

72B28-1 

16-6668 

79D56-11 

24S55 

LI-6 

16-6658 



RA43 

16-6758 

51X116 

24S64 

72B28-6 

16-6669 

79D56-12 

24S55 

LI-7 

16-6660 



TT786 

26S50 

51X134 

24S64 

72B28-7 

16-6758 

79D56-I3 

24S55 

LI-8 

16-6660 



TO-4502 

24551 

51X134-2 

24S48 

72B28-61 

72B28-62 

16-6668 

16-6669 

79D56-15 

79D56-16 

24S55 

26549 

LO-8 

LO-13 

14-1074 



TO-4503 P 
TV86/A 

24S31 

51X142 

24S06 







72B28-63 

16-6786 

79D63-3 

TR-18 

LO-14 

14-1074 

AIKLINt 

TV100/A/B/C 22R61 

51X152 

24S51 

72B28-64 

72828-63 

16-6758 

16-3487 

79D68-4 

79D88-1 

TR-18 

24S53 

M-6 

N-4875 

24S50 

(INCLUDING AUTO RADIOS) 

TV100EW 

TV555D 

22R61 

22R79 

51X155 

51X162A 

24S51 

26S49 




72B50 

16-6666 

80B22 

24R13 

N-6003 

14-1073 

AM4 

16-6758 

TV600-6 

22R63 

51X163 

24S19 

72B51 

16-6667 

80B40 

24R07U 

N-5341 

17-3487 

AM6 

14-1074 

T600-12 

22R52 

51X171A 

24S16 

72B128-7 

16-6758 

80B48-1 

24R13U 

N-6344 

16-6678 

AR262 

16-6752/54 

VI0945-2 

16-6758 

51X175/A 

24S87 

, 72B196-1 

17-3498 

80B48-3 

24R40U 

N-6345 

16-6678 

B12A18137 

24R13 

VI4369-1 

14-1073 

51X194 

22S72 

72C28-7 

16-6758 

80B60-1 

24R19U 

N-6346 

16-3471 

B120 7642 

24S50 

VI4645-1 

24S53 

51X200/A 

24S14 

72C28-65 

16-6780 

80B60-3 

24R09U 

N-6348 

14-1073 

B12C18143-1 

24S51 

1.412-2 

16-6669 

51X201 

22S58 

72C28-68 

16-3487 

80B60-4 

24R09U 

N-6369 

24S85 

B120 8723 

24S53 

1.413-2 

16-6669 

51X202/A 

24S42 

72C28-70 

16-6758 

80B66-1 

24R20U 

N-6791 

24S52 

B12D 18741 

14-1073 

1.466 

14-1073 

51X211 

24550 

72C28-71 

16-6758 

80C66-1 

24R20U 

N-6865 

16-6758 

B13A16612 

16-3487 

3X109 

24S52 

52X93B 

20C59 

72C28-111 

16-6758 

80C66-2 

24R20U 

N-6366 

16-6758 

B13A16662 

16-6758 

5E1 

26S49 

53X286 

22R04 

72C128-7 

16-6758 

80D69-1 

24R09U 

N-7139 

14-1073 

B13A18567 

16-3487 

9A1775 

16-6678 

53X290 

24R17 

72C170-1 

16-6780 

89A4 

24S53 

N-7541 

16-6658 

B13B16000 

16-3487 

9A1776 

16-6678 

53X291 

24R11 

72C170-2 

16-6780 

98A4 

24553 

N-7548 

24S53 

B13B16302 

16-6758 

9 A1831 

19-1005 

53X322 

24R04 

72C170-3 

16-6780 

98A21 

24534 

N-7694 

16-6764 

B1318568 

16-3487 

9A1911 

14-1073 

53X353 

24R09 

72C170-4 

16-6780 



N-7888 

16-6758 

B13D16611 

14-1073 

9A1970 

17-3498 

53X365/A 

22R06 

72C170-5 

16-6780 



N-7981 

16-6758 

B13D 18996 

14-1073 

9A2022 

14-1073 

53X377 

24R20U 

72C175-2 

16-6702 



N-7982 

14-1073 

B13M16001 

17-3487 

9A2024 

17-3487 

53X385 

22R06 

72C182-1 

16-9007 



N-8001 

24S85 

B13M19356 

17-3488 

9A2025 

14-1072 

55BI11 

24S64 

72C182-2 

16-9008 



P-70 

24S53 

E622 

16-6758 

9A2029 

16-6758 

201-22104 

14-1074 

72C182-3 

16-9009 



PM-200/X 

24S31 

El 111 

24S49 

9A2042 

16-6758 

201-22128 

19-3660 

72C182-9 

16-9008 



PM-255-2 

24S31 

El 112 

24S37 

9A2043 

16-3487 

230V004H02 

14-1073 

72C182-11 

16-9020 



PM-705 

24S51 

El 113 

24S53 

9A2060 

16-3487 

230V026M01 

14-9014 

72082-12 

16-9021 



PM-705B 

24S31 

El 114 

24S53 

9A2061 

16-3487 

230V056H02 

19-1000 

72082-13 

16-9025 



PM-706 

24S31 

El 115 

TR-155 

9A2062 

16-6758 

235V014H01 

16-9016 

72091-1 

17-3498 



PM-710 

22S45 

El 123 

TR-113 

9A2063 

16-6758 

235V014H02 

16-9017 

72C223-1 

16-9022 



PM-720 

24S31 

E1126/B-2 

26558 

9A2064 

17-3487 

235V014M01 

16-9016 

72C223-2 

16-9023 



PT-1002 

22R01 

E1127/B-1 

26S58 

9A2065 

14-1073 

235V014M02 

16-9017 

72C223-3 

16-9024 



TO-10000 

24S53 

El 137 

24S89 

9A210S 

16-6758 

235V023H01 

16-6780 

72D28-5 

16-6780 



TO-10012 

24S31 

E6124X 

14-1073 

9A2112 

16-6758 

235V037H02 

16-3490 

72D28-65 

16-6780 



TR-10B 

24S53 

E6126 

14-1073 

9A2113 

14-1060 

235V038M02 

16-6780 

72D28-68 

16-3487 



TR-16 

24S53 

E6127/X 

14-1073 

9A2161 

17-3487 

235V039H01 

16-3490 

72D28-70 

16-6758 



TR-113 

24S61 

E6139 

14-1073 

9A2260 

17-3488 

235V040H01 

16-6780 

72D23-71 

16-6758 



TR-117 

24S61 

E6146 

14-1073 

9A2263 

14-1077 

235V043H01 

16-6780 

72D28-73 

17-3494 



TRC-10013 

14-1073 

E6211 

16-6800 

9A2276 

16-3487 

255-300010 

TR-10 

72D196-2 

17-3498 



TRC-10017 

14-1073 

E6217 

16-3487 

9A2302 

14-1060 

310V012H02 

14-9005 

72D225-2 

16-3487 



TRC-10015 

14-1073 

E6219 

16-6758 

9A2307 

16-6770 

310V012M02 

14-9005 

72D227-1 

16-6758 



TRC-10015A 

14-1073 

E6220 

16-6764 

9A2303 

16-6758 

311-14 

14-1055 

73A2-8 

19-1002 



TRF-10018 

14-1071 

E6256/-1/-2 

16-6758 

9A230? 

16-3487 

318V-2 

22R61 

73A2-13 

19-1001 



TS-10039 

16-6758 

E6283 

17-3498 

9A2310 

16-3487 

322-4 

16-6666 

73A2-14 

19-1001 



TS-10040 

16-6758 

E627189 

16-3487 

9A2343 

16-6758 

322-5 

16-6667 

73A17-1 

19-1003 



TS-10043 

16-6758 

L200 

19-1005 

9A2344 

16-6770 

430V034M01 

TR-19 

73A17-2 

19-1001 



TS-250-0 

24553 

L201 

14-1033 

9A2379 

14-1060 

430V043H01 

24S53 
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TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 


Portable Model 


Players and Auto 


part' replacement 


AIRLINE 

(CONTINUED) 

1101 

24R17 

1104 

24R13U 

1107 

22R32 

1110 

24RI3U 

1203 

26S46 

1208 

26S59 

1209 

24S53 

1211 

22S58 

1212 

24S14 

1216 

24S53 

1217 

22S62 

1303 

19-1000 

1401A 

14-1060 

1401B 

14-1074 

1402 

16-6678 

1403 

14-1073 

1405 

16-6758 

1406/A 

16-6770 

1408 

14-1077 

1409 

16-3487 

1410 

17-3491 

1512G 

14-7002 

1655-6 

16-6758 

1655-16 

16-6758 

13496 

24R13 

13649 

24S53 

13706 

24S48 

14163/A 

24S48 

14164/A 

24S48 

14167/ 

22S62 

14483 

24S04 

14522 

24S53 

14523/A 

24S04 

14841 

14-7002 

14844 

16-6780 

14845 

16-6780 

14977 

16-6758 


MM 


MFR'S. ,, 
PART " 


T80-314 

T80-327 

10-521 

10-529 

14-1655-6 

14-1655-6X 

76-100 

76-555 

80-7-6 

80-242 

80-243/E 

80-251/E 

80-271 

80-272 

7591-1 

23TR12 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


A10-508 

16-6758 

1 SA416 

19-1002 

A10-509 

16-6753 

ST3071 

24S52 

A10-512 

14-1060 

ST3072 

22R01 

A10-521 

16-6758 

ST3073 

24R17 

A10-529 

16-6758 

ST3073-1 

24R17 

A10-537 

16-6754 

ST3074 

24R20 

A10-540 

16-6752 

ST3075 

22S87 

A10-667 

14-1077 

ST3076/-1 

24S61 

B80-242 

24S31 

ST3076-2 

24S07 

B80-271 

22R61 

ST3077 

22S95 

B80-296 

22R79 

ST3078 

26C44 

B80-304 

24S51 

ST3078-1 

26C93 

B80-314 

22R61 

ST3079 

22R01 

B80-315 

24S32 

ST3080 

24R17 

C80-258/E 

22R61 

ST3081 

24R20 

C80-296 

22R79 

ST3089-1 

22S95 

S84-383 

26S49 

ST3091 

26R9I 

T10-42-2 

16-6758 

ST3112 

26S49 

T10-43-2 

16-6758 

ST3114 

26R91 

T10-43-4 

16-6758 



T10-45-2 

16-6758 

MODEL CRP-24W 

T10-46-2 

16-6758 

1st AMIF 

16-6758 

T10-47-2 

16-6752 

2nd AMIF 

16-6758 

T10-48-2 

16-6754 

1st FMIF 

16-3487 

T10-508 

16-6758 

2nd FMIF 

16-3487 

T10-509 

16-6758 

Ratio Det. 

17-3498 

T10-521 

16-6758 

Fil. Choke 

19-1001 

T10-529 

16-6758 



T10-537 

16-6754 



T10-540 

] 6-6752 



T80-21-0 

22R55 



T80-22-0 

22R82 



T80-57-1 

24S49 



T80-251 

26S49 



T80-258/E 

22R61 



T80-271 

22R61 



T80-296 

22R79 



T80-304 

24S51 




AC18256-1 

AC 18257-1 

AC 18258-1 

AC22255-1 

AC22587-1 

AC22365-1 

AC22912-1 

AC22995 

AC22995-1 

AC23139 

AC23140 

AC23161 

AC23161-1 

AC23162 

AC23162-1 

AC23163 

AC23163-1 

AC23164 

AC23164-1 

AC23464-1 

AC23669-1 

AC23751-1 

AC23931-1 

AC24210-1 

AC24482-1 

AC 24542 

AC25383-1 

AC25706-1 

AC25728-1 

AC25729-1 

AC25868-1 

AC25871 -1 

AC40S86-1 

AC40944-1 

AD22592-1 

C21797-IS 

C21797-2 

C21797-5 

C21797-6 

C21797-8 

C21797-16 

C21797-19 

C21797-81 

C22352 

C22590 

C22863 

C22863-1 

C22864 

C22865 

C22865-1 

C22878 

C23751 

C24771 

C24776-2 

C40845-1 

C40845-2 

C43042 

D22959 

D24440 

N22352-1 

N22587-1 

N22590 

N22592-1 

N22959 

N23669 

21797-2 

21797-3 

21797-6 

21797-16 

23464-1 

24308-1 

25192-1 

40746-1 

40845-1 

40845-2 

41168-1 

41168-3 

41212-1 

41213-1 

41255-1 

41256-1 

41706-1 

41707-1 

41980-1 

42026-1 

42026-2 

42026-4 

42026-5 


14-1060 

16-6659 

24S53 

14-1074 

14-1073 

14-1073 

14-1071 

24S51 

24S51 

14-1074 

24S30 

16-6658 

16-6658 

16-6660 

16-6667 

14-1072 

14-1072 

24S85 

22S46 

24S53 

24S51 

14-1074 

24550 
14-1073 
14-1073 
24S53 
14-1074 
14-1072 
16-6666 

16- 6667 
24S89 
14-1074 
14-1073 
24S36 

17- 3487 
16-6668 
16-6669 
16-6668 
16-6753 
16-6758 
16-6758 
16-6758 
16-6770 
16-6758 
16-3487 
16-6661 
16-6661 
14-1071 
14-1073 
14-1073 
24S53 
14-1074 
16-6758 
26S49 
16-6758 
16-6770 
16-6780 
24R21U 
24R21U 
16-6758 
14-1073 

16- 3487 

17- 3487 
24R21U 

24551 
16-6758 
16-6758 
16-6758 
16-6758 
24S53 
19-1003 
14-1073 
24S53 
16-6758 
16-6770 
16-6764 
16-6764 
14-1073 
24S53 
14-1073 
24S53 
24S53 
14-1073 
14-1073 
24S36 
24S49 
24S49 
24S49 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

42028-1 

24S53 

14-1655 

16-6752 

B20236 

24R07U 

42071-1 

14-1074 

14-1655-6 

16-6758 

B20242 

26S36 

42600-7 

24S89 

14-1655-16 

16-6758 

B202 43 

24R04U 

42700-1 

24S53 

14-2607-1 

17-3494 

B20295 

24S43 

42700-9 

24S53 

73B972 

TR-167 

B20297 

24R04 

42700-11 

24S53 

73-TR12 

24S07 

B20302 

20C46 

42700-13 

24S53 

75A460 

TR-161 

B20205 

24R05 

42700-15 

24S53 

75A601 

TR-155 

B20344 

26S46 

42700-16 

24S53 

75A602/A/B 

TR-187 

B20368 

24R04 

42700-17 

24S53 

75A603/C 

TR-167 

B20369 

24R04 

42700-18 

24S53 

75A805 

TR-179 

B20373 

22R33 

42700-20 

24S53 

75A966 

TR-168 

B20374 

22S68 

42700-21 

24S53 

75A1025 

22S46 

GT24605 

16-3487 

42761-1 

19-1000 

75 A1106/A 

TR-164 

GT24606 

16-3487 

43150-1 

14-1074 

75-1109 

TR-176 

GT24608 

17-3484 

43393-1 

24S85 

75A1203 

24S51 

GT34609 

16-6758 

43393-6 

26S87 

75A1264 

TR-180 

GT34610 

16-6758 

43412-1 

16-6758 

75A1269 

TR-155 

31A1 

14-1055 

43644-1 

14-1073 

75A1270A 

TR-168 

31A18 

19-1003 

43644-3 

14-1073 

75A1303 

TR-187 

31A21 

19-1003 

43644-4 

14-1074 

75A1306 

TR-168 

31A22 

19-1002 

43644-5 

14-1073 

! 75A1436 

TR-187 

31A23 

19-2002 

43644-6 

14-1073 

75A1437 

TR-168 

31A24 

19-2006 

43669-1 

16-6780 

75A1539 

TR-161 

31A26 

14-1055 

43669-2 

16-6780 

75A1810 

TR-181 

31A36 

19-1001 

43864 

TR-29 

75A1859 

TR-185 

31A43 

19-1000 

43865 

TR-7 

75A1860 

TR-161 

31A44 

19-2004 

44232-1 

16-6787 

75A1861 

TR-161 

31A50 

14-1073 

44282-1 

16-6786 

75-4502/B 

24S51 

31A53 

19-1001 

44282-2 

16-6786 

75A6001 

TR-159 

31A55 

19-1000 

44383-3 

14-9014 

76-100 

22R29 

31A59 

19-1002 

44391 

TR-2 

76-600-6/B 

22R63 

31A60 

19-1000 

44511-1 

14-9005 

76A1204-6 

22R63 

32 A3 9 

14-1074 

44511-2 

14-9005 

318V-2 

22R61 ! 

32B17 

24R12 

44511-6 

14-9005 

1455-16 

16-6658 : 

32B20 

22S74 

44644-2 

14-1074 

1455-16 

16-6660 

32B74 

24S06 

44671 

TR-22 

1655-6 

16-6758 

32B110 

24S19 

44672 

TR-2 

1655-16/PC 

16-6758 

32B140 

24S19 

44831-1 

16-6780 

6455A6 

16-6758 

32C24 

16-3487 

44837-2 

16-6780 

14977 

16-6758 

32C25 

16-6758 

44855-1 

16-9016 ! 

AR262 

16-6752 

32C44 

16-3487 

44855-2 

16-9017 ! 

FM253 

17-3494 

32C60 

17-3494 

44855-3 

16-9017 ; 

FM254 

16-3487 

32C66 

17-3498 

44853 

TR-20 

PM200X 

24S31 

32C67 

16-6758 

45240 

17-3492 ! 

PM250 

24S51 

32C79 

16-6758 

45430-1 

16-6780 

PM 252 

24S51 

32C81 

16-3487 

45604-2 

TR-1 

PM255-2 

24S51 

32C86 

17-3498 

45838/-1 

TR-22 

PM705 

24S51 

32C87 

14-1410 

45838-2 

TR-22 

PM705B 

24S31 

32C88 

14-1411 

45900-2 

16-9002 

PM720 

24S31 

32C99 

16-6758 

45900-3 

16-9003 

PM 900 

24S51 

32C100 

16-3487 

46131-1 

24S61 

PM-TR12 

24S61 

32C117 

17-3494 

46200-5 

24S53 

TO-86 

24S51 

56-361 

16-3487 

46200-6 

24S53 

TO4502 

24S51 

56-362 

16-3487 

46200-7 

24S89 

TO4502P 

24S31 

56-363 

17-3494 

46200-8 

22S86 

TV-86/A 

22R29 

56-364 

16-6758 

46200-9 

22S87 

TV-100/A/B/D 22R61 

56-365 

16-6758 

46468-1 

24S61 

TV-100EW 

22R61 

56-466 

16-3487 

46568-3 

14-7002 

TV-555D 

22R79 



46568-4 

14-9017 

TV-600-6 

22R63 

MODEL 2210 

46563-8 

14-7002 

TV-600-12 

22R52 

2nd AMIF 

16-6758 

46700-1 

24S53 



2nd FMIF 

16-3487 

46700-2 

24S53 



3rd FMIF 

16-3487 

46700-3 

24S53 



Disc. 

17-3484 

46700-21 

24S53 



AM.OSC. 

14-1040 

46861-1 

14-7002 



AM.ANT. 

14-7413 

46861-3 

14-9013 



RF CHOKE 

19-1003 

46971-3 

16-3490 





48 921-2 

22S88 





48989-2 

26R31U 














B10640 

26S49 





B20055 

20C64 





B20058 

26C86 





B20059 

26R23 





B20073 

24S50 

C217018 

24S60 

idllWAI 

gjgij 

B20075 

20A96 

C217019 

24S60 



B20076 

24R00U 

C217020 

22R73 



B20087 

20C53 

C217121—1 

22R73 

14-205 

TR-157 

B20158 

24R07 

C217453-1 

22R27 

14-265/A/S/X 

16-6752 

B20166 

24R05U 

C217465 

24S60 

14-267/A/S/X 

16-6754 

B20176 

24S51 

C282975-1 

22R69 

14-268X 

16-6752 

B20192 

26S46 

C282975-2 

22R52 

14-269X 

16-6754 

B20205A 

25S40 

C282975-3 

22R52 

14-272 

16-6752 

B20208A 

26C87 

C291701 

16-6752 

14-455 

16-6758 

B20229 

24S02 

C291706-2 

16-6754 

14-1607-4A 

16-3487 : 

B20231 

24S44 

C291706-3 

16-6754 
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Printed in USA 


FORM-R-1 










TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 

Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 





C291706-4 

16-6754 

C29I706-6 

16-6754 

C291714-1 

16-6752 

C291714-2 

16-6752 

C29I714-3 

16-6752 

C291714-5 

16-6752 

C291787-1 

22R69 

C291788-1 

24S51 

C291798-2 

24S60 

C291798-3 

24S60 

C291798-5 

24560 

L222811-1 

16-6679 

L2228 2-1 

16-6652 

L291702 

16-6754 

L291702-1 

16-6754 

L291714-5 

16-6752 

L291791-1 

16-6756 

L291806-1 

16-6752 

1291806-2 

16-6752 

L291806-3 

16-6752 

L291807-1 

16-6754 

L291807-1B 

16-6754 

L291807-2 

16-6754 

L291817-1 

26S48 

L291818-1 

22R52 

L291820-1 

16-6757 

L291824-1 

24S52 

291791-2 

16-6756 

291806-3 

16-6752 

291820-2 

16-6757 

2090039-1 

24S60 

2090237-1 

16-6720 

2090237-2 

16-6721 

2090237-3 

16-6722 

2090237-4 

16-6723 

2090239-1 

16-6724 

2090239-2 

16-6725 

2090239-3 

16-6726 

2090351-1 

16-3487 

2090354-1 

17-3494 

2090513-1 

16-6756 

2090907-1 

16-6727 

2090907-2 

16-6728 

2090907-3 

16-6730 

2090907-4 

16-6756 

2090907-5 

16-6730 

2090907-6 

16-6756 

2090907-7 

16-6731 

2090907-9 

16-6756 

2090908-2 

16-6732 

2090908-3 

16-6732 

2090908-4 

16-6734 

2090908-5 

16-6735 

2090908-9 

16-6734 

2090908-12 

16-6735 



6060 

22R75 

6063 

24S06 

6064 

22R89 

6066 

22R89 

1218725 

16-6752 

1218726 

16-6754 

1219500 

16-6754 

1219508 

16-6752 

1219509 

16-6754 

1220204 

16-6754 

1220990 

16-6756 

1220992 

16-6757 

1221253 

16-6703 

1221255 

16-6703 

1221257 

16-6756 

1221428 

TR-160 

1221499 

TR-163 

1221522 

TR-160 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 



16-6756 

16-6757 

2E1T4 

2F116 

22R05 

26R72 



1220889 




1220990 

1220992 

1221015 

16-6756 

16-6757 

16-6756 

2G120 

2G121 

2G126 

23V17 

26R38 

26R31U 


TRT-22 

94235 

TR-38 

24S14 



1221253 

16-6703 

3A210 

24S61 



450336A-1 

16-6758 

1221255 

16-6703 

3A212 

24S09 


451696A-1 

452019A-1 

16-6758 

16-6758 

1221257 

1221290 

16-6756 

TR-160 

3A213 

3A216 

24S48 

TR-29 





452021 A-1 

14-1040 

1221425 

TR-115 

3A218 

26S59 

AT-51 

24553 

452027A-1 

16-3487 

1221428 

TR-162 

3B205 

24S53 

B12A-18856 

24R09U 

452028A-1 

17-3498 

1221431 

TR-166 

3B221 

24S04 

B12C-18143 

26S48 

452177A-1 

16-6758 

1221535 

TR-161 

3B222 

24S57 

B13A-16662 

16-6758 

452178A-1 

16-3487 

1221590 

TR-182 

3B226 

24S63 

B13A-18567 

16-3487 

452179A-1 

16-3487 

7242079 

16-6652 

3B236 

22S86 

B13A-18568 

16-3487 

452242A-1 

14-1040 

7242258 

26S49 

3B238 

24S53 

B13D-16611 

14-1073 

452242B-1 

14-1040 

7242417 

16-6679 

3B241 

26S58 

B13M-16001 

17-3487 

452242C-1 

14-1040 

7255881 

22R71 

3B242 

24S53 

E624 

16- 6758 

452243A-1 

16-6758 

7256009 

26S49 

3B263 

24S04 

El 113 

24553 

452243A-2 

16-6758 

7258747 

22R29 

3B266 

24S50 

E1127B 

26556 

452612A-I 

24S81 

7260060 

26S49 

3B267 

24S55 

El 137 

24S89 

452614A-1 

14-9005 

7260100 

22R75 

3F247 

22S58 

E6127 

14-1073 

452864A-1 

19-1003 

7260712 

24S61 

3F248 

24S51A 

E6142A 

14-1073 

453294B-1 

24S53 

7262511 

22R69 

3F249 

24S07 

E6147 

14-1073 

453489B-1 

24S49 

7262956 

22R27 

3G252 

24S53 

E6256 

16-6758 

453489B-2 

24S49 

7264125 

24S61 

3G254 

24S50 

E6256-1 

16-6758 

453495A-1 

14-1074 

7268193 

TR-59 

3G259 

26S58 

E6256-2 

16-6758 

453712A-1 

17-3498 

7269231 

22S59 

3G262 

26S49 

E81645-T 

24S53 

453721 A-1 

17-3498 

7269870 

TR-163 

3G264 

24S53 

E09987 

16-6758 

650307B-1 

24S51 

7269877 

TR-179 

3G271 

26S48 

1T502A 

TR-40 

650620C-1 

14-1027 

7269881 

TR-153 

20A306 

16-9003 

L-3595 

26S49 

650727B-1 

14-1076 

7270627 

TR-162 

20A307 

16-9004 

LC-6 

14-1073 

650729A-1 

14-1074 

7271321 

TR-154 

20A309 

14-9014 

LF-24 

16-6678 

650731B-l 

14-7003 

7271448 

TR-162 

20B310 

14-1077 

LIF-13 

16-6758 

650736C-1 

14-1073 

7273199 

TR-161 

20B311 

16-6758 

LI FT-86 

16-6764 

650741 A-1 

16-6770 

7273406 

TR-180 

20B406 

14-7002 

LI FT-102 

16-6758 

650841 C-l 

14-1040 

7274342 

TR-154 

20B408 

14-1073 

LO-9 

14-1073 

650871 A-1 

22S87 

7274354 

TR-186 

20B411 

16-6758 

LO-64 

14-1073 

651169A-1 

21F03 

7274409 

TR-179 

20B412 

17-3498 

LOT-67 

14-1055 

651171A-1 

26S46 

7275145 

TR-182 

20B413 

16-3487 

LOT-67-1 

14-1073 

651181A-1 

24S50 

7278020 

TR-160 

20B414 

14-7002 

LOT-102 

14-1074 

750178A-1 

24R12 



20B415 

14-1073 

LRT-69 

14-1027 

750273A-1 

16-6758 



20B417 

16-3487 

R-1480 

26S58 

750503A-1 

22S66 



20B4I8 

16-3487 

R-1630 

14-7002 

750503A-2 

22S93 



20B419 

16-3487 

T-64LA 

14-1071 

750503B-l 

22S97 



20B420 

17-3494 

T-64LO 

14-1073 

750503B-2 

22S68 



20C303 

17-3491 

T-65-O 

14-1055 

750559A-1 

22R37 



20C304 

16-6780 

T-73 

24S53 

750623A-1 

22R38 



20C313 

20C314 

20C315 

20C316 

20C317 

20C318 

20E326 

20E327 

20E328 

20E340 

20E341 

16-3490 

16-3490 

16- 3490 

17- 3491 
16-6780 
16-6780 

16- 3487 

17- 3494 

16- 6758 

17- 3494 
14-7002 

T-l11-31-A 
T-l12-10 

T-114-7 

T-l14-8 

T-l 35 

TO-6033 

01631 

9A1997 

9A2022 

9A2030 

9A2036 

16-6758 

16-6764 

16-6758 

16-6764 

24S53 

24S48 

14-1073 

14-1055 

14-1055 

16-3487 

16-3487 








20F329 

20F330 

20F331 

20F343 

16-3487 

9A2037 

16-3487 



CS525 

CS532 

24S53 

24S50 

16- 6758 

17- 3494 
16-3487 

9A2038 

16-6758 


9A2042 

9A2043 

16-6766 

16-3487 


CS549 

C-TR-201 

26S46 

24S06 

20F345 

20F346 

14-1072 

14-1040 

9A2060 

16-3487 



9A2061 

16-3487 



LC-10 

LF-52 

LF-53 

14-1073 

16- 3487 

17- 3492 

20F347 

20F348 
20F349 

16-6758 

16-3490 

16-6781 

9A2062 

16-6758 


9A2063 

9A2064 

16- 6758 

17- 3488 


LF-54 

LF-58 

16-6758 

16-3487 

20F350 

20F359 

17-3492 

16-6758 

9A2065 

14-1073 



9A2112 

16-6758 

6055 

22R69 

LF-59 

16-6758 

20G360 

16-3487 

9A2113 

14-1074 

6060 

22R75 

TR-109 

24S53 

20G361 

14-1040 

9A2161 

17-3488 

6062 

24S61 

TR-112 

24S05 

20L393 

14-1074 

9A2260 

17-3487 

6063 

24S61 

TR-113 

26S47 

20L400 

14-7002 

9A2309 

16-3487 

6067 

22R52 

TR-117 

22S56 

20L401 

19-1001 

9A2392 

16-6758 

1216010 

24S52 

TR-122 

24S53 

20L403 

19-1001 

9A2393 

16-6758 

1216011 

22R69 

TR-125 

24S57 

20L405 

19-1001 

9A2437 

14-7002 

1216014 

16-6652 

TR-126 

24R22U 

21F211 

26C41 

9A2440 

16-3487 

1216015 

16-6679 

TR-129 

24S17 



9A2442 

17-3494 

1218660 

16-6752 

TR-130 

24R21U 



9A2443 

16-6758 

1218661 

16-6754 

TR-131 

24R08U 



9A2448 

19-1001 

1218662 

24S52 

TR-145 

24S63 



10-508 

16-6758 

1218663 

22R69 

TR-165 

22S86 



10-553 

14-1074 

1218725 

16-6752 

515-25 

16-3487 



12C17595 

24S53 

1218726 

16-6754 

515-27 

17-3494 



12C19302 

24S53 

1219508 

16-6752 

515-31 

16-6758 



13B-l7397 

16-6758 

1219702 

16-6752 

515-35 

26C82 



13B-17399 

16-6758 

1219703 

16-6754 

523-7 

22S39 



13D-17583 

14-1073 

1219711 

22R26 

2B106 

24R21U 



51X134 

24506 

1220163 

22R71 

2B107 

24R03U 



5TX134E 

26549 

1220204 

16-6754 

2B108 

24R22U 



51X142 

24S06 

1220867 

22R83 

2B119 

24R31U 



51X171A 

24S42 







CONTINUED NEXT PAGE 


1221590 

TR-182 

1221623 

TR-154 

7238546 

16-5704 

7240467 

16-6754 

7240519 

22R77 

7256939 

22R77 

7258945 

24S56 

7259336 

24S11 

7260855 

24S06 

7260856 

24S06 

7261410 

22R75 

7263118 

22R89 

7264252 

22R89 

7266997 

24S61 

7269116 

24S61 

7269118 

22R52 

7272822 

TR-186 

7273626 

TR-160 

7273764 

TR-175 

7273765 

TR-174 

7273850 

TR-154 

7274342 

TR-154 

7277230 

TR-188 


CADILLAC 

(AUTO RADIO) 


6063 

24S06 

6064 

22R89 

6066 

22R89 

6067 

22R52 

1219508 

16-6752 

1219509 

16-6754 

1219602 

16-6754 

1220204 

16-6754 

1220990 

16-6756 

1220992 

16-6757 

1221253 

16-6703 

1221255 

16-6703 

1221257 

16-6756 

1221425 

TR-115 

1221590 

TR-182 

7242079 

16-6652 

7242533 

16-6754 

7255881 

22R78 

7256907 

24S56 

7256932 

16-6754 

7257832 

16-6652 

7258390 

24S56 

7259336 

24S06 

7259375 

22R71 

7263100 

22R89 

7263118 

22R89 

7264252 

22R89 

7266997 

26S59 

7269118 

22R52 

7271233 

22R79 

7271585 

TR-186 

7273024 

TR-154 

7273026 

TR-162 

7273626 

TR-160 

7273850 

TR-154 

7274342 

TR-154 

7274608 

TR-162 

7277396 

TR-160 


Printed In USA 


FORM-R-1 





TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 


MFR’S. 

PART 


Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


51X200/A 
51X201 
51X202/A 
53X286 
53X291 
53X291G 
53X353 
53X365/A 
53X377 
53X388 
67P079B 
67P102-1 
80-228 
80-276 
130-102 
130-106 
130-107 
130-114 
130-130 
132-140A 
136-117 
136-125A 
136-133 
136-141A 
136-146/B 
138-116 
138 -118 B 
138-227 
21797-16 
23464-1 
24210 
40845-1 
41212-1 
41213-1 
505867 
506094 
508146 
508692 
509739 
509433 
521117 
521224 
521266 
521318 
521319 
521396 
521550 


CORVETTE 

(SEE CHEVROLET) 

CROSLEY 


AC 139919-3 
AC 143837 
AC 152448 
AD150150 
AW 145372 
AW 146323 
AW148259 
B137723A 
B147171 
B148328 
B150028 
B150029 
B170940-1-3 
Cl 39919-4 
Cl 39919-5 
Cl 45025-7 
Cl 45025-8 
C145193-1 
Cl 48449 


D145025-1 

D145025-3 

D145025-5 

138131-1 

139919-3 

153405 

155007-1 

155015 

155329 

170022-5 

170418-1 

170418-2 

170933-1-3 


I JAVJ I] 


H294 

H295 

H297 

H355 

H356 

H371 

H386 

H387 

H454 

H469 

H615 

H665 

T106B 

T139-4 

T238B 

T260-1 

T261 

T262 

T265-2 

T265-3 

T271 

T282 

T292 

T 292-1/A 

T292-3 

T362-1 

T362-3 

T365-1A 

T367-1 

T375A 

T375-1A/B 

T380 

T393 

T401C 

T404C/G 

T501/B 

T502 

T509 

T510/-1 

T512BU 

T2106-1 

T2121 

T2J23 

T2145B 

T3102B 

T3116 

T3138 

T3139 

T3142 

T3152 

T3174 

U201 

U303 

U306 

11420 

U432 

U439 

U451 

U457 

U458 

U469 

U501 


U504 

U507 

U511 

U512 

U694 

83-202 

83-230-010 

83-231-000 

83-275-000 

83-288 

83-298-000 

83-319-000 

83-505-010 

83-505-200 

83-507-000 

83-568 

83-571-000 

83-572-000 

83-610-000 

83-610-100 

83-642-000 

95-5005-02 

95-5008-01 

95-5009-01 

95-5010-01 

95-5011-01 

95-5012-01 

95-5013-01 

95-5015-01 

95-5016-01 

95-5018-01 

95-5019-01 

95-5020-01 

95-5021-01 

95-5022-01 


1-110 
1-131-1 
1-131-2 
1-131-3 
1-131-4 
1-139-1 
1-139-2 
1-139-3 
L-130C 
L-138A 
0-101 
0-102 
0-103 
0-1338-3 
0-133B-4 
0-137 
0-149 
0-159-1 
PT-157 
T-135A-1 
T-136A-1 
T—753 
T-154 
T-165B 
T173-5/-6 
T-1360-2 
38J103 
137 
138A 
3000-3 
1000-2B-3 
1011 


1027E-2 

1027E-4 

1028 

1028-2/-4 

1034 

1038B-2 

1038B-5 

1046-1 

1048 

1091A 

1091B-1 

1091B-4 

1091B-6 

1091C-5 

1091C-7 

1091C-9 

1093A 

1104-3 

1104C-9 

1106B-2 

1106B-3 

1122 

1123 

1136 

1139 

1145 

1145A 

1154A-2 

1154D-4 

1154D-5/-6 

3823-24 

38073-1 

38083-1 

960923 

Model D517, t 
Output 

Model D616, f 
Output 

Model E522, F 
Output 

Model H527 
Output 

Model H528 
Output 

Mode| W H537 

Output 

Model J543, K 
Output 

Model K702B 
Output 
Driver 


Model L-547, L-548 
Output 24S53 

Model L-803A 
FMIF's 16-3487 

AMIF’s 16-6758 

Disc. 17-3491 

Model M-550 
Output 26S58 

Model 1117-3 
Output 24S35 


F404, H410 
24S53 


K412, K545 
26558 


180257 

180261 

700132 

705034 

708082 

708341 

708347 

708358 

710034 

716011 

716017-1 

716018 

716026/-2 

716029 

716042 

716044 

716045 

716048A 

716054 

716055 

716056 

716058 

716061 

716063 

716064 

716071 

716072 

736075 

716076 

716077 

716079 

716085 

716091 

716094 

716095 

716096 

716105 

716108 

716119 

716122 

720021 

720028 

720033 

720035 

720055 

720062 

720064 

720065 

720066/A 

720067 

720075 

720076 

720111 

720121 

720123 

720125 

720126 

720152 

720174 

720187 

720189 

720203 

720248 

720249 

720259/-1 

720259-2/-3 

720259-4 

720294 

720295 

720307 

720326 

720327 

720351 

720525 

730012 

730072 

730155 

734011 

734023 

734036 

734039 


734039A 

734049 

734053 

734054 

734055 

734056 

734057 

734061 

734063B 

734064 

734065 

734067 

734068 

734076 

734077 

734079 

734082 

734087 

734089 

734092 

734093 

734095 

734096 

734097 

734098 

734102 

734105 

734111 

734128 

734129 

734133 

734138 

734145 

734156 

734158 

734164 

734165 

734169 

734179 

734181 

734184 

734192 

734193 

734198 

734211 

737001 

737008 

960923 

961579 

961581 

961582 

961583 

961584 

962191 

962197 

962198 

962200 





A10-508 

16-6758 

A10-509 

16-6758 

B80-242 

24S31 

B80-243 

22R61 

C43042 

16-6780 

L-051 

14-1074 

L-204 

14-1074 

L-305 

14-1074 

LC-10 

14-1073 

LC-52 

14-1073 

LF-50 

16-6758 

LF-52 

16-3487 

LF-53 

17-3498 

LF-54 

16-6758 

CONTINUED NEXT PAGE 


USA 


FORM-R-1 













TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 

Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

part’ Replacement 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

part' Replacement 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 



25192-1 

38274 

14-1073 

16-6666 

Model 4-C 
Output 

-21 

24582 


291791-3 

24B532152 

16-6756 

16-6752 

. ._____ _ 

FIRESTONE 






(CONTINUED) 

38275 

38889 

16-6770 

16-6666 



24B533073 

24B536693 

16-6754 

16-6752 












LF-58 

LF-59 

LF-62 

N7139 

N7281 

N7677 

N7694 

N7981 

N7982 

N8001 

N8150 

N8326 

N8327 

N8329 

N8709 

PM-TR12 

PM-250 

PM-251 

16-3487 

16-6758 

16-6800 

14-1073 

24S48 

16-6661 

16-6764 

16-6758 

14-1073 

24S85 

16-6661 

16-6758 

14-1074 

24S94 

14-1073 

24S61 

24S51 

22S46 

38890 

40845-1 

41168-3 

41706-1 

41707-1 

41980-1 

42028-1 

42700-1 

42700-13 

42700-18 

43393-1 

43412-1 

43669-1 

43864 

94078 

94080 

94111 

94229 

16-6770 

16-6758 

16-6764 

24S53 

14-1073 

14-1073 

24553 

24S53 

24553 

24553 

24550A 

16-6758 

16-6780 

TR-29 

22R27 

24S51 

24S60 

22586 

Output 

24535 

C217018 

C2I701? 

C217020 

C217I21-1 

C217453-1 

C217465 

C291706-6 

C291714-5 

C291787-1 

C291788-1 
C/D71012-C 

D71192-1 

D71193-1 

DB70265 

DB70266 

DC20267-C 

DC70264-C 

EC70264-C 

24S60 

24S60 

22R73 

22R73 

22R27 

24S60 

16-6754 

16-6752 

22R69 

24S51 

24551 

16-6679 

16-6652 

16-6652 

16-6679 

22R67 

24531 

24S31 

24B580193 

24C536543 

24C561406 

24D563300 

24K512407 

24K512408 

24K532153 

24K53258?/B 

24K537218 

24K537792 

24K542374 

24K560418 

24K560419 

24K561390 

24K561403 

24K561404 

24K562151 

24K562152 

16-6752 

16-6757 

16-6754 

16-6703 

16-6752 

16-6754 

16-6754 

22S47 

16-6756 

16-6752 

16-6752 

16-6752 

16-6752 

16-6752 

16-6757 

16-6756 

16-6754 

EA35X3 

EA36X2 

EA56X1 

EA6IX1 

EA61X3 

EA61X4 

EA61X7 

EA83X2 

EA83X3 

ELC-001 

ELC-004 

ELC-008 

ETL-001 

ETL-002 

ETL-004 

ETO-185 

ETO-186 

RLB-030 


14-1055 

19-1001 

17-3494 

16-3487 

16-6758 

16-6758 

16-6780 

14-7003 

14-7003 

14-1040 

19-1001 

14-7003 

16-3487 

16-6758 

19-1001 

22S68 

22S68 

14-1072 






PM-252 

24S51 

430080 

24S81 


EC71014 

22R73 

24K562153 

16-6752 

RLB-032 


14-1076 

PM-611 
PM-705 

24S51 

24S31 

430241 

430330 

24S64 



HI 21-0004 

HI 22-0004 

16-6652 

16-6754 

24K563300 

24K563462 

16-6703 

16-6756 

RLC-066 

RLC-068 


14-1060 

14-1074 





PM-720 

24S31 

430410 

TR-115 

L507-113 

20C49 

L222811-1 

16-6754 

24K564671 

16-6703 

RLC-090 


14-1074 

PM-900 

24S51 

430460 

24S60 

L509-128 

20C49 

L222812-1 

16-6652 

24K564673 

16-6756 

RLC-092 


14-1074 

PT1002 

24R09 

430579 

TR—101 

L509-134 

14-1060 

L291701 

16-6752 

24K580194 

16-6754 

RLC-101 


14-1074 

RI080 

24S52 

430580 

TR-4 

L509-135 

19-7047 

L291702/-I 

16-6754 

24K591267 

16-6754 

RLC-105 


14-1074 

R1097 

14-1044 

430595 

24S50 

1509-137 

14-7413 

L291706-2/-3 

16-6754 

25B501909 

24S51 

RLC-106 


14-1074 

R1098 

14-1045 

450001 

16-6758 

L509-139 

15-1082 

L291706-4 

l6-6754 

25B502330 

26S48 

RLC-109 


14-1074 

R1101 

14-4201 

450003 

16-6758 

L509-14O 

19-1002 

L291714-1/-2 

16-6752 

25B511641 

24S31 

RLC-110 


14-1074 

R1102 

14-1040 

450010 

16-6764 

1509-147 

19-1003 

L291714-3/-5 

16-6752 

25B51I641/-A 

24S31 

RLC-115 


14-1060 

RI234 

16-6758 

450018 

16-9014 

L509-156 

19-1000 

L291791-1 

16-6756 

256530217/A 

24S51 

RLC-116 


14-1060 

R T 237 

16-6758 

450019 

16-9014 

1520-156 

19-1000 

1291807-1 

16-6754 

25B530761 

26S49 

RLC-117 


14-1074 

R1480 

24S53 

450023 

16-6758 

L520-178 

19-1002 

L291817-1 

26S48 

25B532086-A 

22S47 

RLC-118 


14-1074 

R1777 

14-1073 

450039 

14-1074 

L550-122 

14-1055 

L291818-1 

22R52 

25B534883 

26S48 

RLC-119 


14-1074 

R184I 

24S53 

455004 

14-1073 

L670-15! 

14-1027 

L291820-1 

16-6757 

25B534936 

26S48 

RLC-120 


14-1074 

R7981 

16-6758 

455046 

14-1073 

L721-136 

14-7002 

1291824-1 

24S52 

25B534936-B 

26S48 

RLC-121 


14-1074 

TI-2104 

TR-25 

455064 

14-1073 

L721-139 

14-1071 

1/C2917-4-5 

16-6752 

25B591263 

24S51 

RLC-122 


14-1074 

TO-1401 

TR-16 

455065 

19-4201 

L734-136 

19-1063 

95-914 

22R67 

25C40107A01/-D 

TR-155 

RLC-126 


14-1074 

TO-4502 

24S51 

455066 

14-1077 

L734-137 

19-1065 

95-915 

24S31 

25C511653 

22R61 

RLC-129 


14-1074 

TR-108 

24S81 

455075 

14-1073 

L3352 

19-1002 

95-916 

16-6652 

25C511653-B 

22R61 

RLC-134 


14-1074 

TR-114 

26S58 

459016 

16-6800 

L50066-2 

19-1000 

95-942 

16-6679 

25C521454 

22R61 

RLC-136 


14-1073 

TR-120 

26S58 

474612 

19-1007 

L50066-3 

19-1000 

95-1023 

22R27 

25C532402/A 

22R69 

RLC-139 


14-1074 

TV-86 

22R29 



L50066-4 

19-1001 

95-1024 

22R27 

25C532583 

22R67 

RLC-147 


14-9010 

TV-86A 

22R29 

Model 4-A-70 


L50066-6 

19-1002 

95-1026 

24S31 

25C534414 

22R52 

R LI-085 


19-1002 

TV-100 

22R61 

Output 

24S53 

L50066-8 

19-1003 

95-1027 

24S31 

25C535035 

22R52 

R LI-087 


19-1008 

TV-100B 

22R61 


150066-19 

19-1034 

95-1071 

22R75 

25C535035B 

22R52 

R LI—122 


19-1002 

TV-100/A/C 

22R61 

Model 4-A-88 


L50210-21 

14-1040 

95-1073 

22R67 

25C541999 

TR—171 

R LI-124 


19-1000 

TV-100 AW 

22R61 

Output 

24553 

L50210-22 

14-1074 

95-1077 

16-6652 

25C542312 

TR—156 

RLL-064 


14-7003 

9A2060 

16-3487 



L50210-24 

14-7002 

95-1078 

16-6679 

25C542375 

TR-180 

RS-1040 


14-9013 

9A2061 

16-3487 

Model 4-A-97, 

4-A-98 

150210-25 

14-7002 

95-1079 

24561 

25C561326 

TR—158 

RS-1054 


TR-16 

9A2062 

16-6758 

Output 

24S50 

T563-116 

24R06 

95-1134 

16-6652 

25C561405 

TR—171 

R5-1103 


TR—21 

9A2063 

16-6758 



T563-117 

22S78 

95-1135 

16-6679 

25C561438 

TR-189 

RS-1142 


14-1074 

9A2064 

17-3488 

Model 4-A-101 

, 4-A-l 02 

T582-113 

22593 

95-1143 

22R67 

25C562122 

TR-171 

RS-1143 


16-6786 

9A2065 

14-1073 

Output 

24553 

T720-116 

24S58 

95-1144 

22R67 

25C563403 

TR-165 

RS-1271 


24S51A 

9A2112 

16-6758 



T725-115 

24R40U 

95-1195 

16-6652 

25C563595/-C 

TR-185 

RS-1289 


16-3490 

9A2113 

14-1074 

Model 4-A-110, 4-A-l 15 

T725-116 

22S63 

121-0015 

16-6752 

25C591264 

22R29 

RS-1292 


19-1001 

9A2117 

14-1072 

Output 

24S51 

T729-116 

22S78 

121-0019 

16-6752 

25 K512083 

22R63 

RS-1311 


16-3490 

9A2440 

16-3487 



T781-115 

24R18 

121-0020 

16-6752 

25K539589 

TR—157 

RS-1313 


16-6780 

9A2442 

17-3494 

Model 4-A-l21 

, 4-A-l 22 

T781-116-1 

22S68 

122-0015 

16-6754 

25K539590 

TR-159 

RS-1314 


17-3494 

9 A2443 

16-6758 

Output 

24553 

T781-116-2 

22S68 

122-0021 

16-6754 

25K542236 

TR-168 

RS-1321 


16-6780 

9A2448 

19-1000 



T782-116-1/-2 22S68 

122-0022 

16-6754 

25K542313 

TR—173 

RS-1322 


14-7002 

10-508 

16-6758 

Model 4-A-l27 

, 4-A-l28 

T799-116 

22568 

141-0010 

22R67 

25 K542423 

TR—157 

RS-1352 


TR-66 

10-553 

14-1074 

Output 

24S50 

ZZ509-130 

16-3487 

141-0025 

22R63 

25K560710 

TR-156 

RS-1415 


16-6780 

20E346 

14-1073 



ZZ509-131 

17-3494 

143-0012 

24S07 

25K561571 

TR-155 

RS—1416 


24S53 

20E378 

16-6666 

Model 4-A-l30 

ZZ550-145 

17-3494 

143-0024 

24S60 



RS-1430 


14-1074 

20E402 

16-6666 

Output 

22S45 

ZZ592-170 

17-3498 

2090037-1 

TR—187 



RS-1432 


14-1074 

20E463 

16-6758 



ZZ629-142 

16-3487 

2090038-1 

TR—162 



RS-1437 


14-1074 

22E49 

24S48 

Model 4-A-l31 


ZZ630-114 

16-3487 

2090108-1 

16-6757 



RS-1461 


14-7003 

22E338 

14-1074 

Output 

22S46 

ZZ662-117 

16-3490 

2090237-1 

16-6720 



RS-1479 


14-1074 

35A6 

19-1001 



ZZ2984 

16-6758 

2090237-2 

16-6721 



RS-1502 


16-3490 

38J103 

24S38 

Model 4-A-l36 

, 4-A-l37 

ZZ2985 

16-6758 

2090237-3 

16-6722 



RS-1503 


16-6780 

51X134 

24S06 

Output 

24S53 

ZZ2987 

16-3487 

2090239-1 

16-6724 



RS-1504 


16-6780 

51X194 

22S72 

IF 

16-6758 

ZZ50210-2 

16-3487 

2090239-2 

16-6725 



RS-1505 


16-3490 

53X291 

24R11 

Osc. 

14-1073 

ZZ50210-22 

14-1074 

2090259-1 

TR—177 



R5-1507 


24S58 

53X332 

24R11 



507-115 

22S41 

2090259-2 

TR—184 



RS-1553 


TR-21 

80-228 

24S98 

Model 4-A-l4 

, 4-A-l42 

515-118 

26R37 

2090260-1 

TR—166 



RS-1564 


14-7003 

129-52 

24553 

Output 

24S53 



2090433-1 

TR-T 82 



RS-1588 


14-9009 

318V2 

22R61 





2090849-1 

TR—169 



RS-1604 


24S52 

385PC 

16-6801 

Model 4-A-I4/ 

, 4-A-l48 



2090907-1 

16-6727 



RS-1620 


24S52 

392PC 

16-6800 

Output 

24S14 



2090907-2 

16-6728 



RS-1646 


26S59 

1091C-5 

16-6758 

Power 

22R05U 



2090907-3 

16-6730 



RS-1655 


19-1000 

1145 

14-1074 





2090907-5 

16-6730 



RS-1678 


26S59 

1209 

24S53 

Model 4-A-l73 



2090907-7 

16-6731 



RS—1793 


26S48 

1402 

16-6678 

Output 

24S53 



2090908-2 

16-6732 



RS-1796 


14-1074 

1405 

16-6758 





2090908-3 

16-6733 



RS-1985 


TR-12 

1406A 

16-6758 

Model 4-C-16/-17 



2090908-4 

16-6734 



RS-1986 


TR-2 

1655-6 

16-6758 

Output 

24S49 



2090908-5 

16-6735 



RS-2044 


24S53 

1655-16 

16-6758 





2090908-9 

16-6734 



RS—2121 


14-7002 

14977 

16-6758 





2090908-12 

16-6735 



RS-2124 


24R09 
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TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 


Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


RS-2148 

RS-2148 

RS-2222 

RS-2223 

RS-2255 

RS-2309 

RS-2310 

RS-2394 

RS-2401 

RS-2424 

R5-2522 

RS-2524 

RS-2526 

RS-2527 

RS-2532 

RS-2533 

RS-2540 

RS-2543 

RS-2600 

RS-2601 

RS-2632 

RS-2715 

RS-2716 

RS-2805 

RS-2807 

RS-2840 

RS-2841 

RS-2930 

RS-3111 

RS-3112 

RS—3219 

RS-3455 

RS-3694 

RTD-006 

RTD-010 

RTL-051 

RTL-052 

RTL-054 

RTL-079 

RTL-080 

RTL-092 

RTL-093 

RTL-094 

RTL-095 

RTL-097 

RTL-098 

RTL-099 

RTL-111 

RTL-112 

RTL-113 

RTL-115 

RTL-116 

RTL-117 

RTL-128 

RTL-129 

RTL-130 

RTL-131 

RTL-134 

RTL-135 

RTL-136 

RTL-143 

RTL-152 

RTL-156 

RTL-163 

RTL-174 

RTL-182 

RTL-183 

RTL-193 

RTL-197 

RTL-210 

R TO-036 

RTO-039 

RTO-050 

R TO-063 

R TO-069 

RTO-070 

RTO-075 

R TO-083 

RTO-087 

RTO-089 

RTO-094 

RTO-099 

RTO-100 

RTO-108 

RTO-111 

RTO-112 

RTO-113 

RTO-118 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S 

PART 

REPLACEMENT 

RTO-128 

24S53 

T629 

22S46 

RTO-133 

24S83 

18-3 

19-1002 

RTO-137 

24S53 

18-12- 

1 14-1073 

RTO-138 

24S50A 

28-1 

16-3487 

RTO-143 

22S93 

28-2 

16-3487 

RTO-144 

24S50A 

28-3 

16-6758 

RTO-153 

24581 

28-4 

16-3487 

RTO-171 

26581 

33-3 

26S58 

RTO-172 

24S49 

33-3-1 

24S53 

RTO-176 

26S58 

33-5A 

26S59 

RTO-177 

26S58 

545-7 

26R38 

RTO-182 

TR-107 



RTO-186 

24S84 


Model 602U 

RTO-191 

26S58 

IF 

16-3487 

RTP-304 

24R13 

R.D. 

17-3498 

RTP-311 

24R13 



RTP-317 

24R40 


Model 611 



Output 

24S53 



SUM 

6062 

24S61 

6064 

22R89 

7255881 

22R71 

7256009 

26S49 

7256011 

16-6652 

7256012 

16-6679 

7258188 

16-6752 

7258198 

16-6754 

7262812 

24S61 

7264880 

22R89 

7274342 

TR-154 

1218725 

16-6752 

1218726 

16-6754 

1220163 

22R71 

1220990 

16-6756 

1220992 

16-6757 

1221255 

16-6703 

1221425 

TR-115 

1221431 

TR-166 

1221535 

TR—161 

1221590 

TR-182 


Model 620V 

Output 26S58 

Model 702U 

Ant. 14-7002 

R.D. 17-3498 

Model 720 

Output 26S58 

Model T 161 

IF 16-3487 

R.D. 17-3498 


FC3273672/A 

FT20174 

FT25733 

FT25734 

FT371029 

FT42I06I 

FT62I218 

FT90I645/A 

FT1021777 

FT1071730 

FT1141956 

FT 1682333 

FT1682336 

FTl713475 

FT2021497 

FT2022498 

FT2202785 

FT2252629 

FT2362704 

FT3083445/-B 

FT3484I75 

FT3584I75 

GC24602 

GC2503069 

GC2503070 

GC3584423 

GC3654594 

GLCOM2827 

G LCOM2828 

GLCOM2829 

GLCOM3011 

GL2353517 

G L2503068 

G L2783330 

GL3223629 

GL3424083 

G L3484026 

G L3484028 

G L3654577 

GR2503052 

GTCOM2752 

GTCOM2753 

GTCOM3346 


PART - REPLACEMENT 


GTCOM4152 16-6758 

GTCOM4153 1 6-6758 

GT24605 16-3487 

GT24606 16-3487 

GT24608 1 7-3494 

GT24609 16-6758 

GT24610 16-6758 

GT481423 17-3494 

GT781491/A 16-3490 j 

GT781492/A 17-3491 I 

GT781493/A 16-6780 | 

GT781570/A 16-3490 ! 

GT781993 1 6-3490 j 

GT781994 16-3490 j 

GT781995 16-3490 | 

GT782122/A 16-6780 

GT782123 16-6780 

GT1292108A 16-3490 

GT 1292109/A 16-3490 

GT 1292110/A 16-3490 

GT1292111 16-3490 

GT1292112/A 17-3491 

GT2092595 16-3490 

GT2092596 16-3490 

GT2092597 16-3490 

GT2092598 17-3491 

GT2493013 16-6758 

GT2493014 16-6758 

GT2503045 16-3487 

GT2503050 16-6758 

GT2503051 16-6758 

GT2503052 17-3494 

GT2783362 16-3487 

GT2783363 16-3487 

GT3414011 16-3487 

GT3414012 16-3487 

GT3414013 17-3494 

GT3774580 16-3487 

GT3774647 16-3487 

GT3774648 16-3487 

STCOM3279 14-1074 



INTERNATIONAL! 

{SEE MOTOROLA) 


LINCOLN 

(AUTO RADIO) 


95-945 

95-947 

95-948 

95-1071 

95-1073 

95-1077 

95-1078 

95-1079 

95-1134 

95-1135 

95-1143 

95-1144 

95-1195 

121-0015 

121- 0019 
121-0020 

122- 0015 


MFR’S. r 
PART * 


122-0021 

122-0022 

141-0010 

141-0025 

143-0012 

143-0024 

282975-3 

291806-3 

291807-6 

2090039-1 

2090237-5 

2090266-2 

2090266-4 

2090351-1 

2090354-1 

2090493-1 

2090877-3 

2090907-4 

C-282975-1 

C-282975-2 

C-291798-2 

L-291806-1 

L-291806-2 

L-291807-2 


REPLACEMENT 


300071-1 

300073-1/-G1 

300078-1/-2 

300080-G1/-1 

300081-1/-2 

300085-1 

300086-1 

300088-1 

300090-1 

300095-1 

300154-1 

300173-1 

300178-1 

320041-2/-6 

320076-1 

320077-1 

320082-2 

320083-1 

320084-1/-4 

320085-1 

320085-2 

320093-1 

320095-1 

320098-1 

320258-1/-2 

320271-1 

320272-1 

320287-1 

320807-2 

320817-1 

320819-1/-2 

330037-1 

330037-2/-G2 

330037-3 

330037-3/-5 

330038/-1/-I A 

330039-1 

330041-1 

330042-1 

330043-1 

360329-1 

360348-1/-2 

360373-1/-2 

360374-1 

360375-1 

360407-1/-2 

360522-9 

360553-1 

360575-1 

360611-1 

360625-1 


MFR’S. n 
PART K 


360626-1 

360627-1 

360702-1 

360703-1 

360746-4 

360747-1 

360748-1 

360752-1 

360753-1 

360781-1/-2 

360782-2/-3 

360887-1 

360888-1 

360889-1 

360890-1 

360891-1 

360895-1 

361215-1 

361216-1 

361217-1 

580078-1 

800085-1 

20E116 

22E115B 


REPLACEMENT 


CONTINUED NEXT PAGE 
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FORM-R-1 










TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 




Including 

Console, 

able. Transistor 

Portable 

Model Radios, 

Record Players and Auto 

Radios 



part' REPLACEMENT 

part' REPLACEMENT 

part' Replacement 

part' replacement 

PART' REPLACEMENT 

REPLACEMENT 


121-0019 

16-6752 

65-0366 

16-6770 

25K561409 

TR-156 

246691987 

14-1073 

24K611438 

16-6758 




121-0020 

16-6752 

43692 

24S61 

25K561570 

TR-157 

24B692014 

16-6668 

24K611439 

16-6758 

(CONTINUED) 

122-0015 

122-0021 

16-6754 

16-6754 

43775 

43776 

16-6652 

16-6679 

25K561573 

25K563567/D 

TR-187 

TR-156 

24B692015 
24B692114 

16-6669 

14-1073 

24K620020 

24K820849 

16-6758 

14-1074 



1607-5 

16-3487 

122-0022 

16-6754 

43787 

22R20 

25K563568 

TR-188 

24B692193 

16-6758 

24K621628 

16-6758 

1655-1 

16-6756 

141-0010 

22R67 

2090088-8 

19-3060 

25K580539 

22R67 

24B70827 

16-6758 

24K621753 

14-1073 

1655-6 

16-6758 

141-0025 

22R63 

2090237-4 

16-6723 



24B76553 

16-6758 

24K621754 

14-1073 

1655-7 

16-6758 

143-0012 

22S61 

2090239-3 

16-6726 



24C40474A02B 

TR-156 

24K630207 

16-6758 

1655-12 

16-6758 

143-0024 

24S60 

2090433-4 

TR-182 



24C60420AC! 

16-3487 

24K630800 

14-1073 

2607-1 

17-3494 

282975-3 

22R52 

2090513-1 

16-6756 



24C485553 

16-6758 

24K630867 

16-6770 



291791-2 

16-6756 

2090520-2 

TR-157 



24C485554 

16-6770 

24K630897 

19-1000 

Model AMF, AMP 

291798-5 

24560 

2090520-5 

TR-157 



24C536543 

16-6757 

24K830898 

16-6758 

Output 

26S48 

291806-3 

16-6752 

2090520-6 

TR-157 



24C540911 

16-6756 

24K631969 

16-6780 

Osci Motor 

14-1073 

291820-2 

16-6757 

2090520-8 

TR-157 



24C541028 

16-6781 

24K632039 

16-6780 

IP's 

16-6753 

2090039-1 

24560 

2090549-1 

16-6732 



24C544393 

16-3487 

24K632775 

16-6770 



2090237-4 

16-6723 

2090554-2 

TR-173 



24C561406 

16-6754 

24K632782 

16-6780 

Model CAM-5, CAM-10 

2090239-3 

16-6726 

2090554-3 

TR-173 



24C561809 

19-1040 

24K432944 

16-6800 

Power 

24R11 

2090513-1 

16-6756 

2090849-4 

TR-169 



24C580066 

22R73 

24K633165 

16-6780 



2090549-1 

16-6732 

2090849-9 

TR-172 



24C630284 

16-6758 

24K633166 

16-6780 

Model CM- 

10 

2090576-4 

TR-183 

2090877-1 

16-6732 



24C631118 

16-6800 

24K633497 

16-6758 

Output 

225 93 

2090815-1 

TR-180 

2090877-2 

16-6732 



24C631119 

16-6780 

24K634508 

16-6770 


2090849-1 

TR-169 

2090877-4 

16-6732 



24C631955 

16-6780 

24K635429 

16-6780 

Model CM-20, PR-1 

2090849-2 

TR-169 

2090877-5 

16-6732 



24C632774 

16-6758 

24K635586 

16-6780 

Output 

Power 

Choke 

22S97 

22R06 

20C54 

2090907-3 

2090907-5 

2090908-4 

16-6729 

16-6730 

16-6734 

2090907-6 

2090907-9 

2090908-6 

16-6756 

16-6756 

16-6756 



24C 632775 
24C632939 
24C634507 

16-6770 

16-6801 

16-6758 

24K635587 

24K6360I6 

24K6360I7 

16-6780 

16-6780 

16-6780 





C282975-1 

22R69 

24A532148 

19-6033 


24C634508 

16-6770 

24K436206 

14-1073 

Model MB-8N 

C282975-2 

22R52 

24B485553 

16-6758 


24C637482 

16-9003 

24K637482 

16-9003 

Output 

24543 

C291798-2 

24S60 

24B533073 




24C638488 

17-3498 

24K637483 

16-9003 




Power 

22R06 

C291798-3 

24S60 

24B536693 

16-6752 

24A478129 

14-1073 

24C638646 

16-3487 

24K637709 

16-9003 

Choke 

20C53 

L291806-1 

16-6752 

24B543286 

16-6752 

24A521816 

19-4215 

24C643901 

16-6780 

24K638563 

16-6780 



L291807-1 

) 6-6754 

24B580193 

16-6752 

24A532148 

19-6033 

24C647050 

17-3492 

24K639362 

16-6781 

Model MC- 

126/P 

L291807-1B 

16-6754 

24C485553 

16-6758 

24A538914 

19-4217 

24D60419A01 

16-6758 

24K640526 

16-9003 

Output 

24517 



24C561809 

19-1040 

24A600926 

14-1073 

24D60419A02 

16-6770 

24K640527 

16-9003 

Power 

24R21 



24C580066 

22R73 

24A610695 

14-1074 

24D544057 

19-6022 

24K640625 

14-1073 





24D563300 

16-6703 

24A620875 

14-1073 

24D563300 

16-6703 

24K641313 

16-6786 

Model MU- 

17 



24K485554 

16-6770 

24A621367 

14-1028 

24D637271 

16-6780 

24K641314 

16-6786 

Output 

24S17 



24K485555 

16-6770 

24A621678 

14-1073 

24K471947 

24S53 

24K641654 

16-6758 

Power 

24R05 



24K502819 

16-6758 

24A630049 

14-1073 

24K 432855 

14-1060 

24K641655 

16-6770 





24K532153 

16-6754 

24A630665 

19-1994 

24K 485554 

16-6770 

24K642!12 

17-3487 

Model RK5/1/M/MI/SL 



24K537792 

16-6752 

24A630890 

14-1041 

24K485555 

16-6770 

24K643902 

16-6780 

Output 

26S48 



24K5396I6 

19-3125 

24A690652 

14-1073 

24K 485973 

24S53 

24K644646 

14-1073 

Choke 

20C47 



24K540633 

16-6780 

24B60503A01 

14-7002 

24K502819 

16-6758 

24 K 646705 

16-6781 





24K542374 

16-6752 

24B482863 

16-6678 

24K512407 

16-6752 

24K646859 

16-6780 

Model $T-2(ST-M,ST-R) 



24K560418 

16-6752 

24B482865 

16-6678 

24K512408 

16-6754 

24K647022 

16-6780 

Output 

Input 

26S58 

20A30 



24K561390 

24K561842 

16-6752 

24B485553 

16-6758 

24K532153 

16-6754 

22S47 

24K647049 

16-3490 











24K561843 

16-6757 

24B485555 

16-6770 

24K533461 

16-6765 

24K690762 

14-1073 




24K562151 
24K563457 
24K563462 

16-6754 

16-6757 

16-6756 

24B485670 

24B532152 

24B533073 

16-6758 

16-6752 

16-6754 

24K537218 
24K537792 
24K539616 

16-6756 

16-6752 

19-3125 

24K691878 

24X610513 

25A72258 

14-1023 

14-1073 

24560 



32-1374-5 

19-4215 



32-4160 

16-6758 

24K563464 

16-6756 

24B533460 

16-6766 

24K540912 

16-6757 

25B60254A01B 

24S04 



32-4160A 

16-6758 

24K564120 

16-6756 

24B536693 

16-6752 

24K541029 

16-6780 

25B60255A01C 

22S86 



32-4160-17A 

16-6752 

24K564869 

16-6756 

24B542748 

16-6752 

24K542374 

16-6752 

25B60328A01-A 22S86 



32-4160-18A 

16-6752 

24K591267 

16-6754 

24B543286 

16-6752 

24K542491 

16-6752 

25B60373A01/A 

24S04 



32-4161 

16-6770 

25B472558 

24560 

24B543340B 

TR-188 

24K542675 

16-6754 

25B60391A02/-C 24S06 



32-4240/A 

16-6770 

25B501684/G 

24S51 

24B580193 

16-6752 

24K542749 

16-6754 

25B60484A01 

TR-40 



32-4240-12A 

16-6754 

25B501722 

24S47 

24B610838 

14-1073 

24K543086 

16-9001 

25B60493A01 

TR—12 



32-4422-24 

19-1004 

25B502330 

26S48 

24B611273 

14-1073 

24K543087 

16-9001 

25B64816A01 

TR-158 



32-4480-24 

19-3160 

25B530924-O 

25B532839 

25B532839/-E 

24S60 

24S51 

24S51 

24B611429 

14-1073 

24K543286 

16-6752 

25B64839A01 

TR-156 

MERCURY 

32-4480-38 

19-1001 

24B621363 

14-1027 

24K544395 

16-3487 

25B472214 

22R67 

(AUTO RADIO) 

32-4676-1 

32-4676-2 

16-6756 

16-6752 

25B533038 

25B533038A 

22547 

22547 

24B621364 

24B621366 

14-1044 

14-1045 

24K560418 

24K560419 

16-6752 

16-6752 

25B472533/J 

25B472558 

22R67 

24560 



32-4676-4 

16-6756 

32-4676-6 

16-6752 

25B540500 

TR-181 

24B621561 

14-1040 

24K561390 

16-6752 

25B478121 

24S53 

32-4676-5 

16-6756 

32-4676-7 

16-6756 

25B7017I 

24S51 

24B630327 

14-1073 

24K561403 

16-6757 

25B482858/R 

24S53 

32-4677-5 

16-6756 

32-4773-1 

16-6756 

25C501644 

22R69 

24B630610 

14-1073 

24K561404 

16-6756 

25B500727 

24551 

32-4770-1 

16-6756 

32-4773-2 

16-6756 

25C501644-J 

22R69 

24B630623 

14-1060 

24K561842 

16-6756 

25B501684/-G 

24551 

32-4770-2 

16-6756 

32-8313-1/-2 

22R69 

25C532631/A 

22R63 

24B630624 

14-1066 

24K561843 

16-6757 

25B501722 

22547 

32-4771-1 

16-6703 

32-8314-3 

22R73 

25C532884/A 

22R63 

24B630625 

14-1044 

24K562151 

16-6754 

25B501909 

24S51 

32-8832-1 

TR-58 

32-8314-5 

22R61 

25C542105 

TR-168 

24B630714 

14-1076 

24K562152 

16-6752 

25B502142 

26S49 

32-8864-1 

TR-170 

32-8314-6 

22R61 

25C542312 

TR-156 

24B631102 

14-1074 

24K562153 

16-6752 

25B502330/F 

26S48 

32-8865-1 

TR-185 

32-8316 

24S60 

25C543443 

TR-167 

24B631516 

14-1073 

24K563300 

16-6703 

25B502331 

24S60 

32-8867-1 

TR-173 

32-8316-3 

24S60 

25C543445 

TR-167 

24B631990 

14-1073 

24K563457 

16-6757 

25B511641/-A 

24S61 

55-75787-2 

22R67 

32-8316-4 

24S60 

25C561411 

TR—171 

24B632943 

14-1040 

24K563462 

16-6756 

25B530178-0 

24560 

55-75931-2 

22S87 

32-8316-7 

24S60 

25C563319/C 

TR-178 

24B633164 

14-1074 

24K563464 

16-6756 

25B530217/A 

24551 

95-916 

16-6652 

32-8316-10 

24S60 

25C563444/B 

TR-185 

24B635261 

14-1074 

24K564120 

16-6756 

25B530761 

26549 

95-942 

16-6679 

32-8592 

22R52 

25C563445/-B 

TR-156 

24B634118 

14-1073 

24K564671 

16-6703 

25B530924-0 

22547 

95-1023 

22R69 

32-8592-1 

22R52 

25C563446/B 

TR—158 

24B634119 

14-1076 

24K564673 

16-6756 

25B532086-A 

22547 

95-1024 

22R69 

32-8737 

TR-185 

25C563568-B 

TR-188 

24B634507 

16-6758 

24K564869 

16-6756 

25B532839/-E 

24551 

95-1026 

24S60 

32-8786 

TR-168 

25C563571/-C 

TR-178 

24B637228 

14-1073 

24K580194 

16-6754 

258533038/A 

22547 

95-1071 

22R75 

32-8787 

TR-187 

25C580066 

22R73 

24B637270 

14-1073 

24K591267 

16-6754 

25B534883 

26S48 

95-1073 

22R67 

32-8787-1 

TR-187 

25K512083 

22R69 

24B637271 

16-6780 

24K591555 

16-6770 

25B534936/8 

26548 

95-1077 

16-6652 

32-8793 

TR-58 

25K535795/-0 

22R84 

24B638340 

14-1073 

24K591556 

16-6758 

25B536759-C 

TR-184 

95-1078 

16-6679 

32-8833 

TR-59 

25K539616 

19-3125 

24B638488 

17-3498 

24K600013 

16-6668 

25B536760/B/A 

TR—152 

95-1079 

24S56 

32-8834 

TR-173 

25K540136 

TR-157 

24B641320 

14-1073 

24K600097 

14-1074 

25B537543/E 

TR—158 

95-1134 

16-6652 

32-8835 

TR-66 

25K540449 

TR-156 

24B643864 

14-1073 

24K600154 

14-1074 

25B540500 

TR—181 

95-1135 

16-6679 

32-8875-1 

TR-187 

25K542313 

TR-173 

24B680364 

14-1073 

24K600812 

14-1073 

25B540522 

TR—154 

95-1143 

22R67 

32-8879-2 

TR-155 

25K542376 

TR-180 

24B690540 

16-3487 

24K600813 

14-1073 

25B540658 

TR—115 

95-1144 

22R67 

65-0347 

22R29 

25K542487 

TR-152 

24B690541 

16-3487 

24K600824 

16-6758 

25B543338 

TR-155 

95-1195 

16-6652 

65-0363 

24S60 

25K543341 

TR-188 

24B690542 

17-3498 

24K 600893 

17-3498 

25B543339 

TR-188 

121-0015 

16-6752 

65-0365 

16-6658 

25 K 560752 

TR-156 

24B690563 

14-1060 

24K611180 

14-1073 

25B543340 

TR-188 
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TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 


MFR'S. 

PART 


REPLACEMENT 


mmssaa 


25B543386 

25B543396/-0 

25B590648 

25B591263 

25B591533 

25B563156/-B 

25B600684 

25B600969 

25B611271 

25B611377 

25B620855 

25B62I570/A 

25B621637A 

25B621824A 

25B630219 

25B630280 

25B630936 

25B631208 

25B631459 

25B632025/E 

25B633546 

25B633669-0 

25B634544 

25B635409 

25B635932 

25B636165 

25B636462 

26B636770 

25B636771 

25B637155 

25B638839 

25B639195 

25B640763 

25B640767 

25B641660 

25B643754/A 

25B645835 

25B690536 

25B690805 

25B692076 

25B70171/E 

25B70171-N/-P 

25B702330 

25B702619 

25B72258 

25B742214 

25B742558 

25B79050/B 

25B79050-D/-E 

25C60238A01/A 

25C60320A02B 

25C60329A01-0 

25C60394A01C 

25C60394A02/-B 

25C40107A01/-0 

25C40107A01D 

25C40473A02 

25C40759A02 

25C40760A02/C 

25C472533/-J 

25C472586 

25C485630 

25C500189 

25C501303 

25C501303D 

25C501303-G/-J 

25C501644/-J 

25C511653/B 

25C521454 

25C521841 

25C532402/A 

25C532583 

25C532631/-A 

25C532884/A 

25C534414 

25C534978 

25C535035/B 

25C537164 

25C541999 

25C542105 

25C542312 

25C542375 

25C542489/A 

25C542848 

25C543416 

25C543443 

25C543445 

25C560231 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


Transistor, Portable Model 


MFR’S. 

PART 


Players and Auto 


25C560440 

25C561326 

25C561405 

25C561411 

25C561438 

25C562122 

25C563319/C 

25C563335/-0 

25C563403/-C 

25C563435 

25C563444/A 

25C563445/B 

25C563446/B 

25C563568-B 

25C563571/C 

25C563595/C/E 

25C580066 

25C591264 

25C591533 

25C591740 

25C620715 

25C630619 

25C632098C 

25C632209A 

25C632257 

25C632258 

25C632819-0 

25C634160-A 

25C634161/A 

25C634231 

25C634251 

25C634434B 

25C634503 

25C634978 

25C638360 

25C638416A 

25C638551 

25C638596 

25C638852 

25C638890 

25C639252 

25C639391 

25C639524 

25C640766 

25C641522 

25C64173I 

25C641732 

25C642122 

25C642137 

25C642355 

25C642399 

25C644068/F 

25C644179L 

25C645355/E 

25C645446 

25C645446/A 

25C645449/F 

25C645452H 

25C645452D 

25C647057A 

25D642131 

25 K472558 

25K485973 

25 K500194 

25K512083 

25K535795/-0 

25K537792 

25K538445 

25K539589 

25K539590 

25K539616 

25K540136 

25K540449 

25 K540681 

25K541701 

25K541702 

25K542236 

25K542313 

25K542338 

25K542376 

25K542423 

25K542487 

25K542676 

25 K 542760 

25K543009 

25K543072 

25K543341 

25K543444/A 

25K543448 

25K543619 

25K543841/-0 

25K543842/-0/-F 


part' replacement 

25K543843/B 

TR-170 

25K543844 

TR-155 

25K544271 

TR-172 

25K 560034 

TR-156 

25K560163 

TR-158 

25K560710 

TR-156 

25K560752 

TR-156 

25K560798 

TR-172 

25K560799 

TR-185 

25K561409 

TR-156 

25K561570 

TR-157 

25K561571/M 

TR-155 

25K561573 

TR-187 

25L561730 

TR-189 

25K561731 

TR-156 

25K561989 

TR-168 

25K561990 

TR-157 

25 K 563567/D 

TR-156 

25K 563568 

TR-188 

25K564230/J 

TR-157 

25K564236/-K 

TR-172 

25K564320 

TR-157 

25K564853-1 

TR-161 

25K580539 

22R67 

25K580593 

22R67 

25K590650 

22R69 

25K610631 

24S53 

25K610738 

24S54 

25K621779R 

24S53 

25K630836 

24S53 

25K631515 

24553 

25K632958D 

24S37 

25K633495D 

24S37 

25K633546 

24S49 

25K633945 

24S37 

25K634412H 

24S53 

25K635433 

24549 

25K635954 

24S53 

25K 636482 

24506 

26K 637227 

24598 

25K637642 

TR-101 

25K 638007 

24S52 

25K 638564 

24553 

25K640646 

24563 

26K640899 

24546 

25 K641497 

24546 

25 K 643933 

24S43 

25 K644695 

TR-40 

25 K644696 

TR-47 

25 K 647133J 

22S86 

25K 680345/F 

24S53 

25 K 692006 

24S30 

25K72044 

22S48 

25P60015A08 

26S58 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


6063 

6065 

6067 

121-0012 

1214411 

1216666 

1216667 

1216675 

1218008 

1218033 

1218035 

1218059 

1218726 

1219314 

1219316 

1219508 

1219509 

1219583 

1219584 

1220990 

1220992 

1221015 

1221159 

1221253 

1221255 

1221257 

1221290 

1221425 

1221428 

1221499 

1221590 

141-0005 

141-0006 

143-0006 

7240453 

7241056 

7242079 

7242533 

7253855 

7255738 

7255881 

7256662 

7256664 

7256932 

7257832 

7258182 

7258198 

7258849 

7258850 

7259324 

7259377 

7259419 

7259790 

7263031 

7263094 

7263605 

7264884 

7268860 

7269294 

7269647 

7269650 

7269877 

7270689 

7270804 

7270811 

7272827 

7273764 

7273765 

7274068 

7274342 


MFR’S. 

PART 


TRJ25135 
TRJ25136 
TRJ30030 
TRJ30056 
TRJ30715 
TRL30653 
TRL30654 
TRP30786 
TRP30787 


REPLACEMENT 


21CX23 

22586 



21DA23 

24S50 



24A1 

24S53 



130-106 

16-6764 



130-114 

16-6758 



132-148A 

14-7002 



136-125/B 

14-1073 



138-1 IOC 

24S50A 



138-116 

24S50A 



138-118B 

24553 



138-132 

24S87 



138-139 

24S53 



138-140 

24553 



138-150 

24S53 

TO 1 



CK2445 

1V-1002 



CK2446 

19-1003 



CL869 

14-1073 



L L1 400 

14-1074 



CL2446 

19-1003 



CL2571 

14-1074 



CL2702 

14-1073 



CL2709 

r~ 1 TOO! 

14-1073 

1/ IA70 



Lo/y 1 

14-1U/J 



CL3427 

14-1073 

29045 

16-6666 

CL3532 

14-1073 

29046 

16-6667 

CL4774 

14-9016 

29066 

16-6758 

CL27155 

14-1073 

29067 

16-6758 

CLH30236 

14-1073 

20971 

16-3487 

CLH 30281 

14-1073 

29072 

16-3487 

LP26604 

14-7002 

29073 

17-3498 

LP26983 

14-7002 

29077 

16-6758 

LPH30235 

14-7002 

29078 

16-6758 

LPH30261 

14-9019 

29084 

17-3498 

LPH30280 

14-9019 

29119 

14-1072 

LPJ30711 

14-7003 

29120 

14-1072 

SK3429 

24S49 

29124 

19-1000 

5 K 4779 

TR-29 

29155 

16-6758 

TR1279 

24S81 

29156 

16-6758 

TR1314 

16-6758 

29157B/C 

14-1074 

TR1643 

16-3487 

29164 

16-3487 

TR1644 

16-6758 

29167 

16-3487 

TR1645 

16-6758 

29169 

19-1000 

TR1646 

17-3498 

29175 

16-6764 

TR2155 

22R05 

29220 

14-1074 

TR2156 

24514 

29223 

14-1043 

TR2180 

16-3487 

29224 

14-1033 

TR2544 

24S81 

29229/A/B 

14-1077 

TR2690-1 

24S50A 

29230A 

14-1074 

TR3159 

24S55 

29247A/B 

14-1074 

TR3170 

24S14 

29358 

14-7002 

TR3196 

22R05 

29363 

14-7002 

TR3373 

16-6758 

29364 

14-7002 

TR3542 

24S50 

29417 

14-1071 

TR3666/-1 

22R05 

89055 

24R13U 

TR4392 

16-6764 

89075 

22R02 

TR4775 

16-9002 

89081 

24R09U 

TR4776 

16-9014 

89417/A 

24S53 

TR4778 

TR-26 

89419 

24S53 

TR5642 

26559 

89436/A 

24S51 

TR25367 

24553 

89436F 

24S05 

TR25743 

24S07 

89445 

22588 

TR25922 

24S64 

89460A 

24S14 

TR25922E 

24S06 

89487/A 

24S53 

TR25985 

23V80 



TR26020 

24S60 



TR26714 

16-3487 



TR26982 

17-3498 



TR27104 

24S53 



TR28017 

16-6758 



TRE25243 

24S56 



TRH30223 

22S45 



TRH30237 

16-6758 



TRH30246 

16-6764 



TRH30263 

24S53 



TRH30286 

24S53 



TRJ25013 

16-6800 



TRJ25014 

16-6801 
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PHILCO 



32-4160/A/-2A 

32-4160-3/-4/A 

32-4160-6A/13A 

32-4160-16A 

32-4161A 

32-4190-2 

32-4190-3 

32—4221/—1 

32-4240/-A 

32-4240-2/A 

32-4240-3A/-6A 

32-4240-9A/-11A 

32-4240-38 

32-4263/ -2/-3 

32-4263-6 

32-4282-1 

32-4310-4A 

32-4370-2 

32-4422-8 

32-4422-10 

32-4453-2 

32-4453-1/-6 

32-4454-1A/-2A 

32-4454-3A 

32-4517A 

32-4518A/-1A 

32-4561 

32-4562 

32-4569-1/-2 

32-4572 

32-4574-1/-2 

32-4574~3/-4 

32-4582-1/-5 

32-4583/-3/-5/ 

32-4583/-6/-8 

32-4583/-9/-10 

32-4583/-11/-12 

32-4583/-13/-14 

32-4583/-15/-16 

32-4583/-17/-20 

32-4583/-21/-23 

32-4584/-1 

32-4601-1A 

32-4607-1A 

32-4614 

32-4618 

32-4619 

32-4624-2 

32-4667 

32-4667-1 

32-4685-1 

32-4692-10/-11 

32-4693-1/-2/-4 

32-4693-6/-7 

32-4693-9/-10 

32-4693-8 

32-4712-1/-2 

32-4714-1/-2/-3 

32-4715-1 

32-4735-1 

32-4752-1 

32-4756-1 

32-7937-1 

32-8242/-0 

32-8242-31 

32-8242-14 

32-8248 

32-8259-3 

32-8274 

32-8310-3/-5 

32-8310-7/-8 

32-8384-2 

32-8367-1 

32-8382 

32-8384/-2/-4 

32-8384-2/-5 

32-8406 

32-8407 

32-8406 

32-8407 


16-6758 

16-6758 

16-6758 

16-6752 

16-6758 

14-1060 

14-1073 

14-1060 

16-6770 

16-6758 

16-6770 

16-6754 

16- 6758 
14-1073 
14-1074 
14-1074 

17- 3498 : 
14-1055 
19-1002 
19-1003 
14-1074 
14-1074 
16-6770 
16-6770 
16-6770 
16-3487 
19-6033 
19-7068 
14-1040 
14-1072 
14-1074 
14-1074 
14-1053 
16-6780 
16-6780 

16-6780 
16-6780 
16-6780 
16-6780 
16-6780 
16-6780 
16-6781 
16-6758 
16-6770 
14-1026 
14-1074 
16-6787 
14-1076 
16-9014 
16-9002 
19-4400 
14-7002 
14-1073 
14-1073 
14-1073 
14-1074 

16- 3490 

17- 3491 

16- 3487 
19-1003 

17- 3492 
14-1073 
24S53 
24S50 
26S49 
24S61 
22R32 
24S98 
22S56 
24S50 
24S50 
24S53 
24S64 
24S50 
24S53 
24S53 
24R20U 
24S63 
24R20U 
24S63 


32-8434/-1 

32-8442-9/-10/-' 

32-8459 

32-8460-1 

32-8461 

32-8462 

32-8528 

32-8584 

32-8585 

32-8596 

32-8610 

32-8628 

32-8639 

32-8640 

32-8741 

32-8742 

32-8742-1 

32-8743 

32-8775-2 

32-8784 

32-8790/-4 

32-8792 

32-8808-1 

32-8822 

32-8826-1 

32-8827 

32-8828-1 

32-8847-1 

32-8849-1 

32-8850-1 

32-8886-1 

32-8925-1 

32-8928-2/-3 

32-8929-1 

32-8930-1 

32-8958-2 

76-10204 

322-0054 

325-0121-5 

325-0122-6 

412-5033-29 

412-5033-30 

412-5033-31 

412-5033-32 

412-5033-33 

412-5033-34 


24549 
1324S06 

24R20U 

24550 
21F10 
24R20U 
24S49 
24R04U 
24S55 
24S53 
26R31U 
24S81 
20C53 
24514 
TR-1 
TR-1 
TR-10 
TR-32 
22R06 
24S50A 
24R40U 
26S58 
22R12 
26S58 
24S43 
22R12 
24R40U 
22S58 
24S17 
24R12U 
24S64 
22S88 
24S53 
22S46 
24S42 
22S87 
14-9005 
26S58 
24S53 
24S53 
14-1073 

16- 3487 

17- 3488 
24S53 
14-7002 
16-6758 


Audio 
Model 
B656 
Cl 332 
C1334 
Cl 340 
C1341 
Cl 342 
Cl 343 
D1337 
D1339 
D1344 
D1346 
H973 

51- 934 

52- 643 

52- 944 

53- 656 
53-658 


Output Trans. 

Replacement 

24S34 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

26S58 

24S48 

24553 

24S34 

24S53 

24S34 

24S34 




RIVERSIDE 

(AUTO RADIO) 


14-205 

14-265/X/S 

14-267/X 

14-268 

14-269 

14-272X 

14-455 

14-1607-4A 

14-1655-6/X 

14-2607-1 

73B972 

75-460 

75 A 466 

75A601 

75A602A 

75A805 

75-966 

75A966. 

75A1025 

75A1106 

75A1108 

75A1203 

75A1264 

75A1269 

75 A 1272/A 

75- 4502 
75A6001 

76- 600-6 
76A1204-6 















TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 


Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 



20E333 

14-1073 

20E338 

14-1074 

20E397 

14-1073 

20E402 

16-6666 

20E440 

14-1073 

20E463 

16-6668 

20E566 

14-1074 

20E732 

16-6758 

20E733 

14-1073 

20E742 

16-6758 

20E743 

16-6758 

20E744 

14-1074 

20E763 

16-6758 

20E772 

14-1073 

20E825 

16-6758 

20E837 

14-1074 

20E913 

14-1074 

20E938 

14-1074 

20E997 

16-6758 

20El 003 

16-6800 

20E1010 

16-6764 

22E8/-2 

24S53 

22E49 

24S53 

22E50 

24549 

22E87/-2/-3 

24S83 

22E88 

26S58 

22E95 

24S14 

22E96 

24R13 

22E98 

24S45 

22E112 

22S58 

38G103 

24S32 

300078-I/-2 

22R04 

300081-3 

24R20U 

300088-1 

24R12 

300095-1 

24R09 

320813-1 

TR-4 

320816-1 

TR-20 

330038-1A 

22558 

330039-1 

24561 

360407-2 

14-1033 

360522-9 

19-1002 

360611-1 

16-6758 

360625-1 

16-6770 

360626-1 

16-3487 

360627-1 

17-3498 


wjyij 


A181268-1 

Cl0509 

Cl 1338 

Cl 1454 

C11455 

E614 

E615 

E616 

E617 

E618 

E619 

E622 

E623 

E6111 

E6I14 

E6115 

E6118 

E6119 

E6120 

E6122 

E6210 

E6256 

E6283 

E6296 


REPLACEMENT 


^ E62419 16-6758 

E626182 14-1010 

E627189 16-3487 

F4813 16-6658 

F4846 16-6661 

F4875 24S85 

F6149 14-1071 

F7139 14-1073 

F7676 14-5712 

H200071 24R01 

H200076 24R2IU 

LC-20 14-1073 

LF-30 16-3487 

LF-32 16-6758 

LF-33 17-3498 

LF-34 16-3487 

LF-35 16-6758 

N21797-1/-6 16-6758 

N21797-8/-16 16-6758 

N22352/-1 16-6758 

N22587/-1 14-1073 

N22588 24S81 

N22589 22R38 

N22590 16-3471 

N22592/-1 17-3487 

N22863 16-6678 

N22864 14-1071 

N22864-1 14-1056 

N22865 14-1073 

N22878 24553 

N22952 17-3487 

N22959 22R38 

N22995-1 24S51 

N 23139 14-1074 

N23140 24S32 

N23160 14-1028 

N23161/-1 16-6666 

N23162/-1 16-6667 

N23163-1 14-1027 

N23164 24S04 

N23407 24S50 

N23464-1 24S53 

N23669-1 24S5I 

N23751/-1 14-1028 

N23931-1 24S04 

N24020/-J 14-1073 

N24021-1 24S53 

N24210-1 14-1073 

N24440 24R08U 

N24482-1 14-1073 

N24771 16-6758 

N24776-3 26S49 

N25706-1 14-1072 

N25728-1 16-5712 

N25729-1 16-5714 

N25828-1 14-1071 

N25868-1 24S85 

N25871-1 14-4034 

N25975-1 24S50 

N25996-1 14-1073 

N40845-1 16-6758 

N41106-1 14-1073 

N41119-1 24S53 

N41168-2 16-6764 

N41366-1 24S53 

N41980-1 14-1073 

N42700-5/-13 24S53 

N43412-1 16-6758 

N43700-3 24S53 

R45018 16-5712 

R45079 24S60 

R45100 22R69 

R45162 22R69 

R45168S 16-6652 

R45169S 16-6679 

R625I0 24551 

R62516 16-5712 

R66184 14-1074 

R66191 26R31 

R66192 24S51 

R67801 16-6758 

R67802 16-3487 

R67803 16-3487 

R50-66184-1 14-1033 

R50-66188-1 19-1004 

R50-74589-1 19-1000 

R50-74626-1 19-1002 

R50-77556-1 24561 

R50-83834-1 14-1060 

R55-74585-1 26R63 

R56-74584-1 26S50 

R56-74936-1 24S51A 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

part' Replacement 

R56-77556-1 

24S61 

33-243 

26C42 

82-151-0 

14-7002 

R57-74579-1 

16-3487 

68-3020 

16-6758 

82-172-0 

14-7002 

R57-74580-1 

16-6758 

68-3021 

16-6758 

82-174-0 

14-7002 

R57-74581-1 

16-3487 

80-2-6 

22R05U 

82-194-0 

14-9017 

R57-74582-1 

16-6770 

80-3-6 

24R20U 

84-383 

26S49 

R57-74583-1 

17-3487 

80-4-0 

24R04U 

1206 

24S14 

R57-77554-1 

16-6770 

80-4-1 

24S83 

1209E 

24S48 

R57-77562-1 

16-6758 

80-4-7 

23V 80 

1220/A 

24S48 

R57-78878-1 

16-6758 

80-7-1 

24S48 

24308-2/-3 

19-1003 

R57-78879-1 

16-6770 

80-8-1 

24S50A 

42026-5 

24S49 

R57-83693-1 

16-6758 

80-10-0 

24R13 

42700-5/-7 

24S53 

R57-83694-1 

16-3487 

80-12-0 

24R20U 

42700-13/-19 

24S53 

TR-170 

26S58 

80-14-1 

22S46 

42700-20/-21 

24S53 

V5661 

14-1073 

80-24-1 

24S55 

42761-1 

19-1000 

V6567 

24S49 

80-30-0 

22R06 

43393-3/-4/-5 

24S89 

V6972-3/-4 

16-6758 

80-31-0 

22R06 

43644-1/-3 

14-1073 

10-1-1 

14-1076 

80-33-1 

24S05 

43669-1/-2 

16-6780 

10-1-4 

14-1074 

80-34-0 

24R17 

44282-1 

16-6786 

10-2-4 

14-1077 

80-49-1 

24S14 

44511-2/-3/-6 

14-9005 

10-4-4 

14-1028 

80-52-1 

24S53 

44671/-1 

TR-22 

10-6-4 

14-1074 

80-58-1 

24S64 

44671-3 

TR-111 

10-15-0 

17-3498 

80-62-1 

24S83 

44855-1 

16-9016 

10-17-4 

14-1073 

80-65-1 

24S55 

44855-2/-3 

16-9017 

10-18-0 

17-3494 

80-66-1 

24S55 

44858-3 

TR-104 

10-29-0 

17-3492 

80-67-1 

24S53 

44858/-4 

TR-20 

10-29-4 

14-1073 

80-69-1 

22547 

44858-5 

TR-105 

10-30-4 

14-1073 

80-74-1 

26546 

45240/-1/-2 

17-3492 

10-32-2 

16-6758 

80-78-l/D 

22S86 

45500-1 

21 F08 

10-32-4 

14-1073 

80-88-1 

TR-66 

45534-10 

14-9009 

10-34-4 

14-1073 

80-91-1 

22S45 

45604-1 

TR-4 

10-35-4 

14-1074 

80-92-1 

22545 

46131-2 

24S07 

10-36-2 

16-6764 

80-97-1 

22586 

46568-2 

14-9017 

10-42-2 

16-6758 : 

80-98-1 

24517 

46568-5 

14-9017 

10-43-2 

16-6758 j 

80-103-1 

24S48 

46568-7/-9/-10 

14-7002 

10-44-2 

16-3487 ' 

80-105-1 

24S92 

46861-6 

14-9013 

10-45-2 

16-6758 ; 

80-106-1 

24S46 

46971-3 

16-3490 

10-46-2 

16-6758 

80-107-1A 

24S87 

46971-1/-4 

16-3490 

10-54-2 

16-6758 | 

80-116-l/A 

22588 

46972-1 

17-3491 

10-55-2 

16-3487 

80-121-1 

22586 

46975-1 

14-7002 

10-55-4 

14-1073 

80-122-1 

22S86 

47598-1 

24S43 

10-56-2 

16-3487 

80-124-1 

26564 | 

47828-3 

20C52 

10-63-2 

16-6780 

80—126-1/ C 

24S64 ! 

49515-1/-2 

19-1001 

10-70-2 

16-6780 

80-138-1A 

24553 : 

505795 

16-6758 

10-71-2 

16-6780 

80-147-1 

24553 1 

505797 

16-6758 

10-73-2 

16-6787 

80-228 

24598 I 

506080 

16-3487 

10-74-2 

16-6780 

80-242 

24531 | 

506332 

17-3487 

10-74-1 

14-1071 

80-243 

22R61 ! 

506333 

16-6758 

10-81-2 

16-6780 

80-245 

24549 | 

506709 

24R04 

10-84-2 

16-6780 

80-249 

24S60 j 

508486 

24S56 

10-90-2 

16-6780 

80-250 

22R61 1 

521157 

14-1026 

10-94-2 

16-6780 

80-256 

24S49 

522303 

24S55 

10-95-2 

16-6780 

80-258 

22R61 

700055 

24S51 

10-96-2 

16-6780 

80-266 

22R61 

700084 

24R04U 

10-97-2 

16-6780 

80-267 

24S60 

700089 

22R01 

10-101-2 

16-6758 

80-268 

24S51A 

700101 

22S58 

10-102-2 

16-6786 

80-271 

22R61 

700116 

22S45 

10-108-2 

16-6758 

80-272 

24560 

700117 

22S45 

10-110-2 

16-6758 

80-276 

24538 ! 

181275-1 

24R09 

10-112-2 

16-6786 , 

80-280 

24S38 j 

181276-1 

22S86 

10-116-2 

16-6780 

80-281 

24539 i 



10-117-2 

16-3490 

80-282 

24S50 

Output Transformers 

10-118-2 

16-3490 

80-283 

24S51A 

Chassis Replacement 

10-135-2 

16-3490 ■ 

80-295 

24S61 

137.906 

24S53 

10-140-1 

19-1002 

80-311 

24S63 

137.916/A 

24S53 

10-142-2 

16-6780 , 

80-312 

24550 

319.190 

24S51 

10-149-2 

16-6780 

80-313 

24S49 

319.200/-1 

24S12 

10-150-2 

16-6780 

80-322 

24536 

478.237 

24S50 

10-475 

16-6758 

80-323 

24S51A 

478.238 

24S50 

10-479 

16-6758 

80-324 

24S52 

488.986 

24S50A 

10-508 

16-6758 

80-339 

24S42 

488.22000 

24S50 

10-509 

16-6758 

80-340 

26R36 ; 

548.358 

24S50 

10-519 

16-3487 

80-341 

22R05U 1 

548.358-1 

24S53 

10-521 

16-6758 

80-362 

26R36 

548.360-1 

24S53 

10-529 

16-6758 

80-364 

24S55 

548.361 

24S53 

10-534 

17-3498 

80-370 

26S58 

548.363 

24S50 

10-537 

16-6752 

80-374 

24S50A 

548.401-1 

24S53 

10-540 

16-6752 : 

80-383 

24S51 

757.100/-1 

24S53 

10-553 

14-1074 

80-384 

24S55 

757.120 

24S53 

10-554 

14-1074 

80-385 

22R05U 

757.130 

24S89 

10-572 

14-1074 

80-387 

24S92 

757.140 

24S51 

10-573 

14-1074 

80-388 

24S61 

757.300 

24S89 

10-576 

14-1026 

80-398 

24S51 

757.20000 

24S53 

10-584 

14-1074 

80-405 

TR-66 

757.80000 

24S53 

10-585 

14-1073 

80-407 

26R35 



10-645 

14-1074 

80-408 

22S65 



10-647 

14-1076 

80-430-1 

24553 



10-648 

14-1077 

80-432-1 

24S84 



10-654 

14-1028 

80-2186-2 

24R12 



10-663 

14-1073 

80-2194 

24R12 



10-664 

14-1074 

81-2109-2 

24S51 



10-694 

14-1073 

82-120-0 

14-9003 



17-3129A 

14-1053 

82-126-0 

14-9003 




MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


SONORA 















TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 




Includi 

ng Console, 

able. Transistor, 

Portable 

Model Radios 

, Record Players and Auto 

Radios 



REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

PART - ^PLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

_ 


121-0013 

16-6758 

143-0087 


26S58 

LO-20 

14-1077 

LI-10 

16-6758 

51X144 

24S64 


121-0016 

121-0018 

121-0021 

16-6758 

16-6758 

16-6758 

143-0089 

143-0091 

143-0092 


24S53 

24S48 

22S45 

LO-21 

LO-27 

PT-157 

14-1077 

14-1077 

26R38 

LI-11 

LI-13 

LI-15 

16-6758 

16-6758 

16-6758 

51X148 

51X153 

51X169 

26S50 

24578 

24S50A 

6063 

24S61 

121-0022 

16-6758 

143-0098 


26S58 

TR-59 

TR-2 

LI-16 

16-6758 

51X177A 

• 24S06 

6065 

22R52 

121-0025 

16-6758 

143-0099 


22S46 

TR-60 

TR-101 

LI-19 

16-6758 

51X187 

24S56 

1218726 

1219508 

16-6754 

16-6752 

121-0026 

121-0027 

16-6758 
16-6780 

143-0100 

143-0102 


TR-114 
24514 

3823-7 

24S53 

LIFT-67 

LO-18 

16-6758 

14-1040 

51X188 

51X192 

22S46 

26S48 

1220990 

16-6756 

121-0028 

16-6753 

143-0105 


26S49 

Model 90- 

100,90-105 

LO-21 

14-1060 

51X194 

22S72 

1220992 

16-6757 

121-0032 

16-6758 

143-0107 


TR-4 

AMIF's 

16-6758 

LO-24 

14-1073 

51X201 

22S58 

1221015 

16-6756 

121-0033 

16-6758 

143-0108 


TR—101 

FMIF's 

16-3487 

LO-27 

14-1073 

51X211 

24S50 

1221159 

TR-186 

121-0034 

16-3487 

143-0112 


24S05 

Disc. 

17-3494 

LOT-85 

14-1073 

51X232 

22R67 

1221253 

1221255 

16-6703 

16-6703 

121-0036 

121-0045 

16-6758 

16-3487 

143-0113 

143-0116 


22546 

24S89 

AM.Osc. 

14-1055 

OC-WA 

OT-501 

14-1040 
TR-105 

51X294 

51X295 

22R67 

22R67 

1221257 

16-6756 

121-0100 

16-6758 

145-0032 


19-1008 

Model 1130 

OT-503 

TR-105 

51X321 

22R67 

1221425 

TR-115 

121-0101 

16-6758 

145-0040 


19-1001 

Output 

24S53 

R—12 

TR-42 

51-2153 

14-9010 

1221428 

TR-162 

121-0102 

16-6758 

146-0020 


19-1000 

Loopjtick 

14-7002 

R—1630 

14-7002 

53X322 

24RU 

1221431 

TR-166 

121-0104 

16-6780 

581-0015 


14-7002 

O.C, 

14-1074 

T-455 

TR-104 

53X360 

22R01 

1221535 

1221590 

TR-161 

TR-182 

121-0105 

121-0106 

16-6758 

16-3487 

581-0018 

581-0020 


14-7002 

14-7002 

IF'* 

16-6758 

TO-6133 

TS-916 

24S53 

24548 

53X385 

55-324 

22R06 

TR-66 

24C485553 

16-6758 

121-0108 

16-6780 

581-0023 


14-7002 

Audio Output* 

9A1959 

16-6758 

55-325 

TR-113 

24K485554 

16-6770 

121-0110 

16-6780 

581-0024 


14-7002 

Modal 

Replacement 

9A1961 

16-6758 

57C247 

14-9013 

24K542491 

16-6752 

121-0111 

16-6758 

581-0031 


14-7002 

5022 

24S32 

9A1963 

16-6758 

61-23 

16-6758 

24K 542675 

16-6754 

121-0112 

16-6758 

581-0032 


14-7002 

5056A 

24S53 

9A1997 

14-1060 

62-17 

14-7000 

25070)71 

24551 

121-0114 

16-6758 

581-0036 


14-7002 

5060 

24550 

9A2036 

14-3488 

62-30 

14-7000 

25C521841 

22R52 

121-0115 

16-3487 

582-0041 


14-7002 

5061 

24S50 

9A2037 

14-3487 

67P079-2/-B 

24S48 

25C542489 

TR-168 

121-0118 

16-6758 

582-0042 


14-7002 

5091 

24S50A 

9A2038 

16-6678 

75A601 

TR-155 

25K541701 

TR-158 

121-0119 

16-6758 

582-0043 


14-7002 

5170 

24S89 

9A2060 

16-3487 

75A602/A/B 

TR-187 

25K542676 

TR-115 

121-0120 

16-6758 

582-0044 


14-7002 

510OB/M 

24S53 

9A2061 

16-3487 

75A603/C 

TR-167 

32-4160A 

16-6758 

122-0023 

16-6756 

582-0045 


14-7002 

5182B/M 

24S53 

9A2062 

16-6758 

80-242 

24S51 

32-4240A 

16-6770 

122-0024 

16-6758 

582-0046 


14-7002 

5300 

24S36 

9A2063 

16-6758 

80-243 

22R61 

32-4290-1/A 

16-6752 

122-0028 

16-6800 

582-0047 


14-7002 

5301 

24S36 

9A2064 

17-3488 

80-273 

24S98 

32-4293-1A 

16-6754 

122-0032 

16-6780 

582-0048 


14-7002 

5305 

24S36 

9A2065 

14-1073 

80-276 

24S98 

32-8313-I/-3 

22R69 

122-0037 

16-6770 

582-0049 


14-7002 

5310 

24S89 

9A2108 

14-1073 

90-4 

24S49 

32-8314-3 

22R73 

122-0039 

16-3487 

582-0050 


14-7002 

6300 

24536 

9A2113 

14-1077 

130-102 

16-6758 

32-8315 

24S60 

122-0044 

16-3487 

582-0051 


14-7002 

6305/A 

24S36 

9A2203 

16-6758 

130-103 

16-6764 

32-8315-1 

24551 

122-0125 

16-6758 

582-0052 


14-7002 

7016 

24S53 

9A2204 

16-6758 

130-104 

16-6758 

32-8316 

24560 

122-0126 

16-3487 

582-0053 


14-7002 

7017 

24S53 

9A2260 

17-3493 

130-106 

16-6764 

32-8316-7 

24560 

123-0038 

16-3487 

582-0054 


14-7002 

7023 

24S53 

9A2276 

16-3487 

130-107 

16-6758 

32-8316-8 

24560 

127-0001 

17-3498 

582-0055 


14-7002 

7036 

24S53 

9A2302 

14-1060 

130-111 

16-6758 

65-0352 

16-6652 

127-0003 

17-3498 

582-0060 


14-7002 

7053 

24S53 

9A2308 

16-6758 

130-114 

16-6758 

65-0358 

22R27 

128-0016 

17-3494 

582-0061 


14-7002 

7054 

24S53 

9A2309 

16-3487 

130-117 

16-6800 

65-0395 

24S60 

128-0018 

17-3494 

582-0062 


14-7002 

7055 

24S53 

9A2310 

16-3487 

130-141A 

14-1073 

65-0399 

16-6658 

128-0019 

16-3487 

582-0063 


14-7002 

7057 

24S53 

9A2343 

16-6758 

132-101 

14-1022 

65-0404 

22R55 

128-0020 

16-3487 

582-0064 


14-7002 

7060 

24S53 

9A2344 

16-6770 

132-105 

14-1064 

65-0409 

24S60 

128-0021 

17-3494 

430211 


24S51 

7061 

24S53 

9A2392 

16-6758 

132-147B/F 

14-9015 

65-0410 i 6-6679 

7269877 TR-179 

7271321 TR-154 

7271816 26S48 

7271827 TR-183 

7274342 TR-154 

113-0015 14-1073 

113-0017 14-1073 

128-0022 
128-0023 
141-0051 
141-0068 
141-0072 
141-0073 
141-0075 
141-0076 
141-0077 
141 -0078 
141 -0079 
141-0086 
141-0089 
141-0090 
143-0011 
143-0012 
143-0015 
143-0019 
143-0027 
143-0028 
143-0030 
143-0032 
143-0040 
143-0042 
143-0045 

17-3498 
17-3498 
26R31U 
22R04 

24RI3 

24R04U 

24R20U 

22R05 

22R01 

26R44 

22R05 

22R05 

26R25U 

24R13 

24S53 

22S46 

24S32 

24S85 

24S49 

24S85 

24S50A 

24S53 

24S85 

24S43 

24S53 

50516-1 24560 

AT-12/A 24S55 

AT-14 24S50A 

AT-22 TR-11 

AT-24 24S50A 

AT-27 24S51A 

AT-30 24560 

AT-31 22S58 

7062 

7073 

7075/A 

7078 

7079 

7080 

8035 

8040 

8080 

24S53 

24S53 

24S53 

24S53 

24S53 

24S53 

24553 

24S53 

24S48 

9A2393 

9A2402 

9A2408 

9A2440 

9A2442 

9A2443 

9A2448 

9A2450 

10-508 

10-509 

10-553 

10-554 

I2A2001 

I2A18856 
I2A23524 

12C10235 

I2C17595/-J 

12C18143 

12C19591 

12C19728 
12C24014 
12C24015 
12M26467 

I3A16662 

13A18567 

16-6758 

16-6780 

14-1077 

16- 3487 

17- 3494 

16- 6758 
19-1000 

17- 3494 
16-6758 
16-6758 
14-1074 
14-1053 
22R33 
24R13U 
22R70 

24552 

24553 

24S51 

24S81 

24S51 

16-6758 

22S47 

TR—13 

16-6758 

16-3487 

136-105 

136-106 

136-110 

136-117 

136-120 

136-125 

136-132 

136-134 

136—141/E—2 

138-102 

138-110 

138-111 

138-116 

138-119 

138-120 

138-125 

138-127 

138-129 

138-130 

138-132 

138-152A 

138-159 

201-21685 

201-22104 

250C001 

14-1074 

14-1073 

14-2862 

14-1073 

14-1073 

14-1073 

14-1073 

14-1073 

14-1073 

24549 

24S50A 

24S84 

24539 

24S39 

24S53 

24584 

TR-115 

TR-22 

26S58 

24S89 

24S53 

24S53 

14-1072 

14-1072 

16-6764 

113-0018 

14-1053 

143-0048 

26S59 

AT-33 


TR-114 


13B17397 

16-6758 

251-200010 

14-9010 

113-0023 

113-0025 

14-1073 

14-1074 

143-0049 

143-0051 

24S53 

24S32 

AT-51 

LA-3 


24553 
14-1056 


13 B1773 
13B18568 

16-6758 

16-3487 

255-300010 

255C003 

TR— 10 
TR-59 

113-0026 

14-1058 

143-0052 

22S45 

LA-6 


14-7413 

AT-14 

24550A 

13B22068 

16-6758 

256C001 

TR-158 

113-0027 

14-1077 

143-0053 

22S45 

LI-5 


16-6758 

AT-21 

24S82 

13D 17583 

14-1073 

257-300004 

14-9013 

113-0028 

14-1074 

143-0056 

TR-1 

Li-6 


16-6666 

AT-24 

24S50A 

13D19064 

14-1073 

1212 

24S14 

113-0029 

14-1073 

143-0058 

24S60 

LI-7 


16-6667 

AT-29 

24S64 

13D 19595 

14-1073 

1405 

16-6758 

113-0030 

14-1074 

143-0059 

24S51 

LI-8 


16-6660 

AT-51 

24S53 

13D 19698 

14-1073 

1406A 

16-6770 

113-0034 

14-1040 

143-0064 

24S14 

LI-10 


16-6780 

El 113 

24S53 

13D20462 

14-4034 

1413 

16-3487 

113-0035 

14-1074 

143-0065 

24S55 

LI-11 


16-6780 

El 114 

24S88 

13M19356 

17-3498 

1414 

17-3498 

113-0041 

14-1073 

143-0066 

24S63 

LI-13 


16-6758 

E6127X 

14-1073 

14-265 

16-6752 

0-6241 

14-1073 

113-0053 

14-1040 

143-0067 

24S55 

LI-17 


16-9016 

E6256 

16-6758 

14-267 

16-6754 

6242 

16-6758 

113-0079 

14-1040 

143-0069 

24S61 

LI-18 


16-9017 

IFI-WA 

16-6758 

20 E 463 

16-6758 

104295 

22R61 

113-0080 

14-1074 

143-0074 

22S86 

LI-19 


16-6758 

IFO-WA 

16-6758 

20E566 

14-1073 

108139B 

16-6658 

113-0081 

14-1040 

143-0075 

24S89 

LI-46 


14-9001 

KR-34 

TR-104 

22E50 

24S49 

108211 

16-6660 

113-0085 

14-1073 

143-0076 

22S88 

LO-8 


14-1060 

LC-9 

14-1073 

31 Z100 

24S94 

509433 

16-6758 

113-0088 

14-1074 

143-0077 

TR-21 

LO-13 


14-1074 

LF-30 

16-3487 

35 A 6 

19-1001 

521224 

14-1073 

113-0089 

14-1073 

143-0079 

TR-111 

LO-14 


14-1074 

LF-32 

16-6758 

50C242 

16-6758 

521266 

24S81 

113-0096 

14-1073 

143 -0081 

24S55 

LO-17 


14-1074 

LF-33A 

17-3498 

51X89 

24S61 

521318 

16-6758 

113-0098 

14-1073 

143-0082 

22S45 

LO-18 


14-1077 

LF-34 

16-3487 

51X134 

24S06 

521319 

16-6758 

113-0099 

14-1073 

143-0084 

24553 

LO-19 


14-1074 

LF-35 

16-6758 

51X137 

24551 

521550 14-1060 
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TRANSFORMER and COIL REPLACEMENTS FOR RADIO 

Including Console, Table, Transistor, Portable Model Radios, Record Players and Auto Radios 


MFR’S. 

FART 

REPLACEMENT 

part' Replacement 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

_ 

V16002-1 

24553 

H318T5/U 

24S53 

H705T5 

24S53 

95-1414 

22R33 

S-13799 

14-1074 



1 KUt IvJIMb 

230V002M01 

14-1073 

H320T5/U 

24S53 

H706T5 

24S53 

95-1415 

22S66 

S-13971 

16-6675 

| (CONTINUED) 

230V024M01 

230V026M01 

14-9012 

14-9014 

H321T5/U 

H322T5/U 

24S53 

24S53 

H708T5 

H709T5 

24S53 

24S53 

95-1422 

95-1423 

16-6780 

16-6781 

S-13972 

S-13973 

16- 6675 

17- 3494 



521779 

24S50 

230V028H05 

19-1003 

H323T5/U 

24S53 

H710T5 

24S53 

95-1438 

16-6780 

S-14481 

14-1060 

055-300324 

TR-66 

230V028 H 07 

19-1003 

H332P4 

24S36 

H711T5 

24553 

95-1439 

16-6781 

S-14509 

16-3487 

055-300325 

TR-113 

230V039H03/01 

14-1090 

H333P4/U 

24S36 

H718T5 

24S48 

95-1453 

24S55 

S—14832 

14-1076 



230V043H01/02 

16-6780 

H336T5/U 

24S53 

H719T5 

24S48 

95-1455 

24S50 

S-14833 

14-1073 



230V049H01 

19-1000 

H337T5U 

24S53 

H720T5 

24S48 

95-1457 

22S46 

S-14842 

14-1074 



230V056H02 

19-1000 

H338T5U 

24S53 

H742T4 

24S53 

95-1459 

16-9003 

S—15812 

14-1074 



230V056H14 

19-3001 

H341T5U 

24S53 

H743T4 

24553 

95-1460 

16-9004 

S-15694 

14-1060 



230V085 H01 

14-1073 

H345T5 

24S53 

H744T4 

24553 

95-1461 

14-9006 

S-15981 

16-6675 



235V014M01 

16-9016 

H346T5 

24S53 

H745T5 

24S53 

95-1462 

TR-20 

S-16047 

19-3036 



235V014M02 

16-9017 

H355T5 

24S53 

H746T5 

24S53 

95-1467 

22545 

S-16681 

14-1060 



235V017M01 

16-9007 

H356T5 

24S53 

H747T5 

24S53 

95-1468 

22S45 

S-17340 

14-1060 



235V017M02 

16-9004 

H367T5 

24S89 



95-1478 

24S50A 

S-17933 

14-1028 



235V023H01 

16-6780 

H374T5 

24S89 



95-1484 

16-6781 

S-18501 

14-1073 



235V023H11 

16-6780 

H375T5 

24S89 



95-1485 

24S37 

$-18616 

14-1074 



235V023H12 

16-6780 

H385T5 

24S89 



95-1488 

22S58 

S—18671 

14-1074 



235V025H11 

16-6780 

H386T5 

24S89 



95-1490 

TR-7 

S-18682 

14-1073 



235V033H04 

16-6780 

H387T5 

24589 



95-1495 

24S50A 

S—18685 

19-3180 



235V037H01 

16-3490 

H391T5 

24S89 



95-1496 

24S37 

S-18812 

19-3250 



235V037H02 

16-3490 

H392T5 

H393T6 

24S89 

24S89 



95-1501 

16-6780 

16-6781 

S-18827 

S-19100 

14-1073 

14-1073 








VALIAIn 1 

235V038 H01 

16-6770 

H394T5 

24S89 



95-1504 

16-6758 

S-19264 

14-1074 

(SEE MOPAR) 

235V039H01 

235V039H03 

16-3490 

16-3490 

H405T5 

H499T5A 

24S89 

24S53 



95-1505 

95-1506 

16-6766 

24S48 

S-19660 

14-1073 









235V040H01 

235V042H02 

235V044H01 

17-3498 

H499T5B 

H500T5A 

H500T5B 

24S53 

24S53 

24S53 



95-1513 

14-9006 

S-19993 

S-20231 

S-20686 

14-1060 

14-1043 

14-1074 

WESTINGHOUSE 

16-6780 



95-1519 

TR-18 



235V053H03 

235V053H04 

16-6780 

16-6780 

H501T5A 

24S53 



95-1522 

22S46 

S-21691 

S-22322 

14-1073 










TR-109 

24S53 

235V057H01 

16-6758 

H503T5A 

24S53 



95-1547 

16-6780 

5-22575 

14-1074 

V4886-2 

19-1000 

235V057H02 

16-6752 

H503T5B 

24S53 



95-1548 

24S36 

5-22709 

14-1074 

V4886-14 

19-1002 

235V058H01 

16-3490 

H51JP4 

24S49 



95-1549 

16-6666 

S-22852 

14-1073 

V5661/-2/-3 

14-1073 

235V059H01 

16-3490 

H512P4 

24S49 



95-1556 

16-6766 

S-23728 

14-1073 

V5851 

14-1073 

235V073H01 

16-3490 

H523T4 

24S53 



95-1568 

24S50A 

S-23762 

14-9005 

V6130-1 

16-6758 

310V014M01 

310V048H02 

14-9009 

14-9013 

H524T4 

24S53 



95-1571 

24S56 

S-24403 

14-1077 

V6157-1 

19-3160 

H525T4 

24S53 


95-1587 

TR-7 

S-24471 

14-1073 

V6199-2 

16-6758 

310V054H01 

14-7002 

H526T5A 

24S53 

95-1588 

TR-27 

$-24654 

14-1077 

V6567 

24S83 

310V055H01 

14-7002 

H538T4 

24S53 



95-1591 

24550A 

5-24700 

14-1040 

V6567-2 

24S49 

3I0V055H02 

14-7002 

H539T4/A 

24S53 



95-1598 

TR-6 

$-40389 

14-1073 

V6972-3/-4 

16-6758 

310V056H01 

17-3491 

H540T4/A 

24S53 

49-689 

24S50 

95-1600 

16-9003 

S-41303 

14-1074 

V6972-5/-6/ 

-7 16-6758 

310V063H02 

14-7002 

H541T5 

24553 

95-1035 

24S83 

95-1601 

16-9003 

S-41304 

14-1072 

V9048 

17-3498 

410V006H01 

24R09U 

H542T5 

24S53 

95-1101 

16-6666 

95-1602 

16-9004 

S-41365 

14-1074 

V9099-5 

19-1005 

410V007H01 

24R20U 

H543T5 

24S53 

95-1102 

16-6670 

95-1603 

24R04U 

S—43104 

14-1077 

V9642 

16-3487 

410V008H01 

24R20U 

H544T5 

24S53 

95-1132 

16-6666 

95-1611 

TR-27 

S-43910 

14-1077 

V9649-1 

16-6758 

410V009H01 

26R36 

H545T5 

24S53 

95-1133 

16-6670 

95-1614 

16-9003 

S-46794 

14-9005 

V9665 

24S85 

410V014H0I 

22R05U 

H546T5 

24S53 

95-1136 

16-6666 

95-1616 

16-9004 

S-46800 

14-9005 

V9672 

14-1073 

410V021H01 

26R31 

H551T5 

24S53 

95-1137 

16-6670 

95-1617 

24S50A 

S-47722 

14-7002 

V9688 

16-3487 

410V024H01 

24R20U 

H551T5B 

24S53 

95-1148 

16-6666 

95-1621 

TR-13 

5-47912 

14-1040 

V9724 

14-1073 

410V033H0! 

26R31 

H570T4 

24S53 

95-1149 

16-6670 

95-1622 

22S56 

S-50127 

14-1074 

V9727-2 

24S53 

430V004M01 

24S39 

H571T4 

24S53 

95-1150 

16-3487 

95-1624 

24R05U 

WC-10509 

26558 

V9735-1 

16-6758 

430V024M0I/02 

TR-7 

H572T4 

24S53 

95-1153 

17-3494 

95-1626 

24S54 

WC-11876 

24S53 

V9827 

24550 

430V034M01 

TR-19 

H574T4 

24S53 

95-1189 

26S50 

95-1627 

24S50A 

WC-12221 

24S64 

V9828 

17-3498 

430V036M01 

TR-65 

H575T4 

24S53 

95-1200 

16-6666 

95-1631 

TR-7 

WC-12442 

24548 

V9992 

14-1073 

430V042H01 

24S48 

H576T4 

24S53 

95-1201 

16-3487 

95-1632 

TR-27 

WC-13222 

24551 

V10079-2 

24S89 

430V043H01 

24S53 

H577T4 

24S53 

95-1230 

16-6678 

95-1633 

22R06 

WC-13227 

24R09 

V10192 

14-1073 

430V049H01 

26S59 

H580T5 

24S53 

95-1231 

16-6678 

95-1636 

16-6758 

WC-13342 

24S51 

VI0350-1 

16-6770 

430V050H01 

22S74 

H581T5 

24S53 

95-1248 

16-6666 

95-1637 

26S58 

WC-13485 

24R21 

V10619 

16-6758 

430V051H01 

24S53 

H583T5 

24S53 

95-1249 

16-6131 

95-1643 

26S48 

WC-13706 

24S48 

V10644-1 

19-1000 

430V058H01 

24S60 

H585T5 

24S53 

95-1250 

16-6666 

95-1650 

24S06 

WC-15099 

24S56 

VI0660 

24S85 

430V064H01 

26C77 

H602P7 

TR-21 

95-1251 

16-6675 

95-1651 

24R40U 

WC-15100 

22S46 

VI0813 

24S61 

430V065H01 

24S53 

H610P5 

TR-19 

95-1253 

24R22U 

95-1652 

22S87 



V10945-1/-2 

16-6758 

430V069H01 

23V17 

H61 1P5 

TR-19 

95-1254 

16-5742 

95-1653 

24R09U 



VI1128-2 

14-1073 

430V073H01 

TR-22 

H612P5 

TR-19 

95-1269 

26S58 

95-1658 

22S86 



VI1138-1/-2 

16-6758 

430V074H01 

24S61 

H626T5 

24S53 

95-1272 

26S50 

95-1659 

24R13U 



VI1139 

24S08 

430V081H01 

24S63 

H627T5 

24S53 

95-1293 

24S89 

95-1661 

22S46 



VI1264-1 

16-3487 

430V084A01 

24S53 

H628T5 

24553 

95-1300 

26S50 

95-1668 

24S53 



VI1555-1 

14-1073 

43 OV084H01 

24S53 

H629T4/A 

245 53 

95-1301 

24598 

95-1704 

24S53 



V11561-1 

24S53 

430V085H01 

24S53 

H630T4/A 

24S53 

95-1302 

24S89 

95-1712 

22S86 



VI1561C-1 

24S53 

430V092H01 

24509 

H631T4/A 

24S53 

95-1308 

24S50 

95-1714 

22S88 



VI1579-1 

16-6758 

430V095H01 

24S42 

H648T4/A 

24S53 

95-1315 

24585 

95-1715 

24S04 



VI1754A-1 

24S81 

430V095H02 

24542 

H659P4 

24S83 

95-1318 

16-6678 

95-1718 

16-6780 



VI1925-1 

16-6758 

430V107H01 

24S53 

H660P4 

24S83 

95-1319 

16-6678 

95-1719 

16-6780 



VI1926-1/-2 

24S49 

430V116H02 

22S88 

H662P4 

24S83 

95-1322 

24537 

95-1757 

24S89 



V12281A-1 

24S53 

430V117H02 

26S79 

H663P4 

24S83 

95-1328 

16-3471 

95-1769 

24S89 



VI2283-1 

14-1073 

690V020H58 

24S53 

H664P4 

24S83 

95-1332 

24549 

95-1784 

24S89 



V12531 1 

24S81 

787V245H01 

24S53 

H666P5 

24S83 

95-1354 

24S85 

206-634 

24S50 



V14317—1 

16-6764 



H667P5 

24S83 

95-1355 

24514 

206-643 

24S50 



VI4408-2 

14-1073 

Output Transformers 

H669T5 

24S53 

95-1365 

24S89 

206-645 

24S50 



V14614B 

24S16 

Model Replacement 

H670T5 

24S53 

95-1380 

24S53 

206-658 

24S98 



V14615-1 

24R05U 

H300T5 

24S85 

H671T5 

24S53 

95-1382 

24S50A 

206-667 

24S50 



VI4639-1 

14-1073 

H301T5 

24S85 

H677T4 

24S53 

95-1391 

26S48 

206-669 

24S50 



VI4645-1 

24S53 

H303P4 

24S49 

H678T4 

24S53 

95-1392 

26R31U 

206-680 

24S50 



VI5176-1 

16-6800 

H304P4 

24S49 

H679T4 

24S53 

95-1394 

22R33 

206-689 

24553 



VI5176-2 

16-6801 

H31075/U 

24S53 

H681T5 

24S53 

95-1395 

22S66 

206-697 

24S89 



VI5502-1 

14-1073 

H311T5/U 

24S53 

H682T5 

24553 

95-1396 

26S58 

206-706 

24S98 



VI5530-1 

22S45 

H312P4/U 

24S49 

H683T5 

24553 

95-1403 

16-6780 

206-707 

24S53 



VI5547-1 

16-6780 

H313P4/U 

24549 

H700T5 

245 53 

95-1404 

24S53 

206-709 

24536 



VI5764-1 

14-1090 

H314P4/U 

24549 

H70IT5 

24553 

95-1410 

24R02U 

206-711 

24S36 



VI5937-1 

24S53 

H315P4/U 

24S49 

H704T5 

24S53 

95-1411 

24514 

206-725 

24S85 




snted in USA 


FORM-R-1 
















Form D-166 












































































































(DECEMBER 31,1965) 



THORDARSON MEISSNER 

INCORPOR ATES 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE; 262-5121 (area code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed InUSA 





















































































Form D-166 































































































THORDARSON MEISSNER 

INCORPORATE!) 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-5121 (area code 618) - 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA 





























































































Form D-166 



s|s!s|s|s|s|s| 












































































THORDARSON MEISSNER 

• - jtA Subs idiary gf_CpMBONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-51 2 1'(aren code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA 











































































Form 13-166 
































































THORDARSON MEISSNER 

INCOR P ORATED 


muiMt: Iz l (area code 61 o) 

ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 


A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 

* -**"*"■*“ l . l l tlf ' *»■ ttnl .m urf a tf*tr^AT ia ri 'i R l f*" , a.,- 


Printed In USA 














































































(DECEMBER 31,1965) 


Form 33-166 












































































THOROARSON MEISSNER 

INCORPORATED 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-5121 (area cade 6)8) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA v . 































































(DECEMBER 31,1965) 


21P47 


INDUSTRIAL 



NET PRICE LIST 
INDUSTRIAL 



Form 13-166 


INDUSTRIAL 


25P96 


25.10 


25P97 


81.00 68.80 64.80 


81.00 68.80 64.80 


150.00 90.00 76.50 72.00 66.00 


THORDARSON MEISSNER 

INtORPOB*TCO 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-5121 (area code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA 


21P48 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

27P30 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

22R00 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P49 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

27P31 

27.00 

22.95 

21.60 

18.80 

22R01 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P50 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

27P32 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

22R02 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P51 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27P33 

33.00 

27.05 

25.40 

23.00 

22R03 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

1/160 

21P52 

35.00 

21.00 

17.85 

16.80 

15.40 

27P34 

33.00 

27.05 

25.40 

23.00 

22R04 

13.75 

8.25 

..?.6i 

6.66 

6.05 

21P53 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

27P35 

36.00 

30.60 

28.80 

25.10 

22R05 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21 P'62 

70.00 

42.00 

35.70 

33.60 

30.80 

27P36 

48.00 

40.80 

38.40 

33.50 

22R05U 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

Oo - 

21P63 

500.00 

300.00 

255.00 

240.00 

210.00 

27P37 

72.00 

61.20 

57.60 

51.00 

22R06 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P64 

250.00 

150.00 

127.50 

120.00 

110.00 

27P38 

72.00 

61.20 

57.60 

51.00 

22R07 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

21P65 

35.00 

• 21.00 

17.85 

16.80 

15.40 

27P39 

72.00 

61.20 

57.60 

51.00 

22R08 

10,00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P66 

- 35.00 

21.00 

17.85 

16.80 

15.40 

27P40 

72.00 

61.20 

57.60 

51.00 

22R09 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P67 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 






22R10 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P68 

70.00 

42.00 

35.70 

33.60 

30.80 






22R11 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P69 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 10 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R12 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P70 

75.00 

45.00 

38.20 

36.00 

33.00 

PUL 11 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R13 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

21P71 

75.00 

45.00 

38.20 

36.00 

33.00 

PUL 12 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R14 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P72 

100.00 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

PUL 13 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R15 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P73 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

PUL 14 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22RI6 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P75 

500.00 

300.00 

255.00 

240.00 

210.00 

PUL 15 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R17 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P76 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

PUL 16 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R18 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P77 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 17 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R19 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P78 

100.00 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

PUL 18 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R20 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P79 

212.50 

127.50 

108.30 

102.00 

93.50 

EUL.,19_ 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R21 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

21P80 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

PUL 20 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R22 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

21P81 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 21 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R23 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

21P82 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 22 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R24 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P83 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 23 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R25 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

21P84 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

PUL 24 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R26 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

21P85 

212.50 

127.50 

108.30 

102.00 

93.50 

PUL 25 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R27 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P86 

35.00 

21.00 

17.85 

16.80 

15.40 

PUL 26 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R28 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

2 T 88/ 

50.00 

33.00 

25.50 

24.00 

21.60 

PUL 27 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R29 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

21P88 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 28 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R30 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

21P89 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

PUL 29 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R31 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

21P90 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 30 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

2 Jr 32 

ie.00 

10.80 

9.18 

8.64 

7.92 

21P91 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 31 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

55S33 

36. os 

18.00 

“ 15.36 

14.40 

13.20 

21P92 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

R05 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R34 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

21P93 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 33 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R35 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

21P94 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 34 

6,75 

5.73 

5.49 

4.70 


30.00 

18.66 

15.30 

14.40 

13.20 

21P95 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 35 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R37 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

21P96 

350.00 

210.00 

178.50 

168.00 

154.00 

PUL 36 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R38 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 







PUL 37 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R39 

5.00 

3.00 

2.58 

2.40 

2.20 







PUL 38 

6.75 

5.73 

5.49 

4.70 

22R40 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

24P79 

500.00 

300.00 

255.00 

240.00 

210.00 

PUL 39 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R41 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 







PUL 40 

6.02 

5.17 

4.87 

4.24 

22R42 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 







PUL 41 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R43 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25P56 


23.00 

19.50 

18.60 

16.28 

PUL 42 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R44 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

25P57 


19.00 

16.20 

15.30 

13.30 

PUL 43 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R45 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25P58 


21.00 

17.85 

16.80 

14.60 

PUL 44 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R46 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25P59 


30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 45 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

2SR47 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

25P60 


34.50 

29.30 

27.60 

24.04 

PUL 46 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R48 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

25P61 


34.50 

29.30 

27.60 

24.04 

PUL 47 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R49 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

25P62 


54.00 

46.00 

43.00 

37.40 

PUL 48 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R50 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

25P63 


10.80 

9.17 

8.63 

7.51 

PUL 49 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R51 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

25P64 


13.50 

11.47 

10.80 

9.40 

PUL 50 

6.07 

5.17 

4.87 

4.24 

22R52 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

25P65 


13.50 

11.47 

10.80 

9.40 

PUL 51 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R53 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

25P66 


23.00 

19.50 

18.60 

16.28 

PUL 52 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R54 

9.00 

5.40 

4.60 

4.30 

4.00 

25P67 


27.00 

22.95 

21.60 

19.00 

PUL 53 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R55 

4.00 

2.40 

2.04 

1.92 

1.76 

25P68 


34.50 

29.30 

27.60 

24.04 

PUL 54 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R56 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

25P69 


127.50 

108.50 

102.00 

88.77 

PUL 55 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R57 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

25P70 


135.00 

114.00 

108.00 

93.50 

PUL 56 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R58 

75.00 

45.00 

38.00 

36.00 

33.00 

25P71 


58.00 

49.00 

46.00 

40.70 

PUL 5? 

.. u;u 

io;si " 

- 'TJi - 

8.48 

22R59 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

25P72 


62.00 

53.00 

49.00' 

42.90 

PUL 58 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R60 

40.00 

24.00 

20.40 

19.20 

17.60 

25P73 


135.00 

114.00 

108.00 

93.50 

PUL 59 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R61 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

25P74 


150.00 

127.00 

120.00 

104.50 

PUL 60 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R63 

12.50 

7.50 

6.40 

6.00 

5.50 

25P75 


150.00 

127.00 

120.00 

104.50 

PUL 61 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R64 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

25P76 


150.00 

127.00 

120.00 

104.50 

PUL 62 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R65 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

25P77 


320.00 

272.00 

256.00 

223.30 

PUL 63 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R66 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

25P78 


320.00 

272.00 

256.00 

223.30 

PUL 64 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

2SS7 

lO.oO 

6.66 

5.10 

4.80 

4.40 

25P79 


60.00 

51.00 

48.00 

41.80 

PUL 65 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R68 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

25P80 


60.00 

51.00 

48.00 

41.80 

PUL 66 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R69 

8.00 

4.80 

4.08 

3.84 

3.52 

25P81 


62.00 

53.00 

49.00 

42.90 

PUL 67 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R70 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

25P82 


62.00 

53.00 

49.00 

42.90 

PUL 68 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

IS 71 

16. 66 

5.66 

06 

4.50 

4.40 

25P83 


54.00 

46.00 

43.00 

37.40 

PUL 69 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R72 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

25P84 


81.00 

68.80 

64.80 

59.40 

PUL 70 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R73 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

25P85 


54.00 

46.00 

43.00 

37.40 

PUL 71 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R74 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 • 

25P86 


135.00 

114.00 

108.00 

93.50 

PUL 72 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R75 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 

25P87 


135.00 

114.00 

108,00 

93.50 

PUL 73 

12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

22R76 

7.50 

4.50 

3.80 

3.60 

3.30 


PART 

NO. 

LIST 

NET 

and 

1 to 4 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 


PART 

NO. 

LIST 

BSD 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 


PART 

NO. 

LIST 

BQQ 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 / 

MIT 296 


7.56 

6.42 

6.04 

5.26 

25P88 


190.00 

162.00 

153.00 

133.00 


>UL 74 


12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

MIT 297 


7.56 

6.42 

6.04 

5.26 

25P89 


270,00 

230.00 

216.00 

190.00 

PUL 75 


12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

MIT 298 


7.56 

6.42 

6.04 

5.26 

25P90 


450.00- 

382.00 

360.00 

330.00 

PUL 76 


12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

MIT 299 


7.56 

6.42 

6.04 

5.26 

25P92 


15.90 

13.85 

13.06 

11.10 

PUL 77 


12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

MIT 300 


.90 

.77 

.72 

.63 

25P93 


24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

PUL 78 


12.14 

10.34 

9.74 

8.48 

Mm 






25P94 


30.00 

25.50 

24.00 

21.00 

PUL 79 


12.14 

10.34 

9.74 

e.4s 
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TM 

NET PRICE LIST 

TM] 

HJII.L illi 

INDUSTRIAL 


J INDUSTRIAL 

Mliliii I h\i MM 


Form 33-166 

INDUSTRIAL 


PART 

NO. 

LIST 

NET 

and 

1 to 4 

5 

to 

49 

50 

1o 

99 

100 

to 

499 

27R82 


45.00 

38.25 

36.00 

33.00 

27R83 

36.00 

30.60 

28.80 

26.40 

Tfm 

36.00 

3tJ7S! 

28.80 

26.4d 

27R85 

45.00 

38.25 

36.00 

33.00 

27R86 

20.25 

17.21 

16.20 

14.85 

27R87 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R88 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R89 

30.00 

25.50 

mZtwm 

22.00 

27R90 

30.00 

25.50 


22.00 

27R91 

20.25 

17.21 

16.20 

14.85 

27R92 

24.00 

20.40 

19.20 

16. 7i 


.Ji'.'ocr 

30.60 

28.80 

26.40 

27R94 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R95 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R96 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 • 

27R97 

60.00 

51.66 

48.00 

44.00 

27R98 

36.00 

30.60 

28.80 

26.40 

27R99 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 


30.00 


24.00 

22.00 

27R101 

— srar 

25.50 

24.00 

22.00 

27R102 

33.06 

27.05 

26.40 

22.99 

27R103 

33.00 

27.05 

26.40 

22.99 

27R104 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R105 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R106 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R107 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R108 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R109 

24.00 

20.40 

19.20 

16.72 

27R110 

27.00 

22.95 

21.60 

18.81 

27R11I 

36.00 

30.60 

28.80 

26.40 

27R112 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R113 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R114 

18.30 

15.55 

14.64 

12.75 

27RU5 

21.75 

18.48 

17.40 

15.95 

27RU6 

27.00 

22.95 

21.60 

18.81 

27RU7 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R118 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R119 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R121 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R122 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R123 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R124 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R127 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R128 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R129 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R131 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R132 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R133 

60.00 

51.00 

48v00 

44.00 

27R134 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R135 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R136 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R137 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R138 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R139 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R140 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R141 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R142 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R143 

63.00 

53.55 

50.40 

46.20 

27R144 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R145 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R146 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R147 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R148 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R149 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R150 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R151 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R152 

90.00 

76.50 

72,00 

66.00 

27R153 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R154 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R155 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R156 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R158 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R159 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R160 

45.00 

38.25 

36.00 

33.00 

27R161 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

27R162 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R163 

90.00 

76.50 

72.00 

66.00 

27R164 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R165 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R166 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27R167 

10.66 

9.07 

8.54 

7.44 


PART 

NO. 

fll 

a 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 

s 

22501 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S02 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S03 

18.75 

11.25 

9.56 

9.00 

8.25 

22S04 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S05 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S06 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S07 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S08 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S09 

■EErS 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22510 

MkliMiM 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S11 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S12 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S13 

37.50 

22.50 

19.13 

18.00 

16.50 

22S14 


36.00 

30.60 

28.80 

26.40 

22515 

15.00 

9.00 

7.65 

■Esa 

6.60 

22S16 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22517 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22518 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

i 1 1 no 

7.50 

4.50 

3.82 


3.30 

BUM 

7.50 

4.50 

3.82 

■K9 

3.30 

[ 11 j ll— 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22522 

6.00 

3.60 

3.06 

2.88 

2.64 

22S23 

3.75 

2.25 

1.91 

1 .80 

1.65 

22S24 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S25 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

225 26 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S27 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S28 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S29 

3.75 

2.25 

1.91 

1 .80 

1.65 

22530 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22531 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22532 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S33 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S34 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S35 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

225 36 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S37 

377T 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S38 

3.75 

2.25 

1.91 

i.eO 

1.65 

22S39 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22541 

22.50 

13.50 

11 .48 

10.80 

9.90 

22542 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S43 

37.50 

22.50 

19.13 

18.00 

16.50 

22S44 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22545 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S46 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S47 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S48 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

22549 

22.50 

13.50 

11.48 

10.80 

9.90 

22S50 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

22551 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22552 

10.00 

6.00 

5.16 

4.80 

4.40 

22S53 

22.50 

13.50 

11.48 

10.80 

9.90 

22S54 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22S55 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22556 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S57 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22S58 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S59 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S60 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S61 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S62 

12,50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S63 

22.50 

13.50 

ll .48 

10.80 

9.90 

22S64 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22565 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22566 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22567 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S68 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S69 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22570 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S71 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22572 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22573 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22S74 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S75 

6.00 

3.60 

3.06 

2.88 

2.64 

22S76 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22S77 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

225 78 

37.50 

22.50 

19.13 

18.00 

16.50 

22S79 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S80 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22S81 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

22S82 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S83 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S84 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

22585 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 


PART 

NO. 

LIST 

msm 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 


22S86 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

22S87 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S88 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S89 

10.00 

6.00 

BE&IBi 

4.80 

4.40 

22S90 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S91 

7.50 

4.50 

3.82 


3.30 

22S92 

37.50 

22.50 

19.13 

18.00 

16.50 

22593 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S94 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6/60 

22S95 

Hta 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S96 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S97 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

22S98 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

22S99 

5.00 

3.00 

2.55 

msm 

2.20 

225100 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

22S101 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

225102 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

225103 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 



6. do 

5.10 

4.80 

4.40 


mimi 

15.00 

12.75 

12.00 

,11.00 



15.00 

12.75 

12.00 

11.00 



15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S108 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

22S109 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S116 

7.50 

4.50 

3.82 

3.60 

3.30 

22S118 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

225119 

3.75 

2.25 

1.91 

1.80 

1.65 

22S120 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S121 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S122 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

225123 

50.00 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S124 

50.00 30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S125 

50.00 30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S126 

50.00 30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S127 

50.00 30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

22S128 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S129 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S130 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

225131 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S132 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

225133 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S134 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

22S135 

12.50 7.50 

6.38 

6.00 

5,50 


24S00 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S01 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S02 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S04 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S05 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24506 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S07 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S08 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S09 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24S10 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24511 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S12 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24513 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24S14 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24515 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24S16 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24517 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24SI8 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24519 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24S20 

3.00 

1.80 

1.53 

1.44 

1.32 

24S21 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24522 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S23 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24S24 

6.00 

.3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S25 

6.00 

3.60 

3,07 

2.88 

2.64 

24S26 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

24S27 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S28 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24S29 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24530 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24S31 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24S32 

3.00 

1.80 

1.53 

1.44 

1.32 

24S33 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24S34 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24535 

3.00 

1 .80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24536 

3.00 

1 .80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24S37 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24538 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24S39 

3.00 

1.80 

1.53 

1.44 

1.32 

24S40 

3.00 

1.80 

1.53 

1 .44 

1.32 

24S41 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24$ 42 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24S43 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 
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(DECEMBER 31,1965) 


INDUSTRIAL 



PART 

NO. 


NET 

5 

50 

100 

LIST 

and 

to 

to 

to 


1 to 4 

49 

99 

499 


24 S 44 . 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24 S 45 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24 S 46 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 S 47 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24548 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 

1.10 

24 $ 49 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 

1.10 


24551 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 

1.10 

24 S 51 A 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

24 S 52 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 

1.10 

24 S 53 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 


24554 2.50 1.50 1.28 1.20 1.10 

24555 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24 S 57 

/ ■ Jv 

15.00 

9.00 

3.83 
7.65 

7.20 

6.60 

24558 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24 S 59 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 


24 S 64 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24 S 66 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24 S 67 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24 S 70 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11 .00 


NET PRICE LIST 


INDUSTRIAL 



245144 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

24 S 145 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

24 S 146 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24 S 147 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24 S 148 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 

24 S 149 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

25501 


7.30 

6.21 

5.84 

5.09 


25 S 05 

4.80 

4.08 

3.84 

3.35 

25 S 06 

5.10 

4.32 

4.08 

3.55 

25 S 07 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25508 

9.00 

7.65 

7.20 

6,27 

25 S 09 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25510 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25 S 11 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25 S 12 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 



Form 33-166 


INDUSTRIAL 



25 S 94 

60.00 

51.00 

48.00 

44.00 

25595 

120.00 

102.00 

96.00 

88.00 


25 S 22 

8.10 

6.88 

6.48 

5.65 

25 S 23 

21.00 

17.80 

16.80 

15.40 

255 24 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 


24 S 87 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24 S 88 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24 S 89 

. 7,50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24 S 90 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24591 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24592 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24 S 93 

3.75 

2.25 

1.91 

1.81 

1.65 


24 S 97 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

24 S 98 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

24 S 99 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

245100 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 

24 S 101 

6.50 

3.90 

3.32 

3.12 

2.86 

245102 

7.50 

4.50 

3.83 

3.60 

3.30 


25 S 37 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

25 S 38 

16.20 

13.77 

12.96 

11.29 


25545 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25546 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 


25 S 121 

7.’30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 122 

7.30 

6 . 2 ! 

5.84 

5.09 

25 S 123 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 124 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

255125 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

255126 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 127 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

255128 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 


26501 

7.80 

4.68 

26 S 02 

7.80 

4.68 



24 S 106 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

24 S 107 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4 . 4 a 

24 S 108 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

24 S 109 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

245110 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 $m 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24 S 112 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 S 113 

10.00 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

24 S 114 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

245115 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 S 116 

2.50 

1.50 

1.28 

1.20 

1.10 

24 S 117 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

245119 

12.50 

7.50 

6.38 

6.00 

5.50 

24 S 120 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 S 121 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

245122 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24$123 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

24 S 124 

6.00 

3.60 

3.07 

2.88 

2.64 

245125 

5.00 

3.00 

2.55 

2.40 

2.20 

24 S 126 

3.50 

2.10 

1.78 

1.68 

1.54 

24 S 133 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

24 S 134 • 

15.00 

9.00 

7.65 

7.20 

6.60 

24 S 136 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

24 S 137 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

24 S 138 

20.00 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

24 S 139 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

245140 

25.00 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

245141 

30.00 

18.00 

15.30 

14.40 

13.20 


25556 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 57 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25 S 58 

9 . 4 «i 

8.03 

7.56 

6.58 


25 S 66 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 67 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 68 

6.60 

5.61 

5.28 

4.70 

25 S 69 

7.30 

6.21 

5.84 

5.09 

25 S 70 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25571 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25572 

9.00 

7.65 

7.20 

6.27 

25 S 73 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

25 S 74 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 


THORDARSON MEISSNER 

INCORPORATED 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-5121 (area code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Primed In USA 







(DECEMBER 31,1965) 


INDUSTRIAL 



26S54 

7.80 

4.68 

26S55 

7.80 

4.68 

26S56 

10.00 

6.00 

26S57 

10.00 

6.00 

26S58 

4.20 

2.55 

26S59 

7.80 

4.68 

26S70 

6.00 

3.60 

26S7! 

6.60 

3.96 

26S72 

6.60 

3.96 

26S73 

6.60 

3.96 


26S84 

7.80 

4.68 

26585 

5.35 

3.21 

26586 

7.80 

4.68 

26S87 

7.80 

4.68 

26S88 

7.80 

4.68 

26S89 

7.80 

— 05 

26S90 

7.80 

4.68 

26S91 

7.80 

4.68 

26S92 

7.80 

4.68 

26S93 

7.80 

4.68 

26S94 

7.80 

4.68 



NET PRICE LIST 


THORDARSON 

MEISSNER 




THORDARSON 

MEISSNER 


27556 

22,50 

19.12 

18.00 

16.50 

27S57 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 


27568 

39.00 

33.15 

31.20 

28.60 

27S69 

18.00 

15.50 

14.40 

13.20 

27S70 

18.00 

15.50 

14.40 

13.20 

27571 

18.00 

15.50 

14.40 

13.20 • 

27S72 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27S73 

18.00 

15.50 

14.40 

13.20 

27574 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27575 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27576 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27577 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27578 

21.00 

17.85 

16.80 

15.40 


27582 

12,00 

10.20 

9,60 

8.80 

275 83' 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

27S84 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27585 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27586 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

27S87 

12.00 

10.20 

9.60 

8.80 

27S88 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

27589 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

27590 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 

27S91 

6.00 

5.10 

4.80 

4.40 


Form H-166 


INDUSTRIAL 


50 

100 

to 

to 

99 

499 


275144 

4.45 

3.79 

3.57 

3.10 

27S145 

4.45 

3.79 

3.57 

3.10 


275148 

5.13 

4.37 

4.12 

3.58 

27$ 149 

6.34 

5.29 

5.08 

4.42 


275156 

7.00 

5.95 

5.60 

4.88 

27S157 

7.00 

5.95 

5.60 

4.88 


27S159 

7.70 

6.55 

6.16 

5.38 

275160 

7.70 

6.55 

6.16 

5.38 


27509 

22.50 

19.12 

18.00 

16.50 

27510 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27S11 

39.00 

33.15 

31.20 

28.60 

27512 

39.00 

33.15 

31.20 

28.60 

27S13 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27514 

39.00 

33.15 

31.20 

28.60 

27S15 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27516 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27517 

39.00 

33.15 

31.20 

28.60 

27S18 

7.65 

6.50 

6.12 

5.32 

27519 

7.65 

6.50 

6.12 

5.32 

27S20 

7.65 

6.50 

6.12 

5.32 


275 28 

14.40 

12.24 

11.52 

10.00 

27S29 

11.55 

9.82 

9.24 

8.03 

27530 

11.55 

9.82 

9.24 

8.03 

27531 

8.40 

7.14 

6.72 

5.85 


27S203 

10.26 

8.72 

8.18 

7.16 

27S204 

9.99 

8.48 

8.00 

6.95 

27S205 

10.26 

8.72 

8.18 

7.16 

27S206 

10.26 

8.72 

8.18 

7.16 


27S39 

7.50 

6.38 

6.00 

5.23 

27540 

7.50 

6.38 

6.00 

5.23 

27S41 

5.85 

4.97 

4.68 

4.07 

27S42 

5.85 

4.97 

4.68 

4.07 


27S51 

7.50 

6.38 

6.00 

5.23 

27552 

7.50 

6.38 

6.00 

5.23 

27553 

22.50. 

19,12 

18.00 

16.50 

27S54 

22.50 

19.12 

18.00 

16.50 

27555 

22.50 

19.12 

18.00 

16.50 
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A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-51 2 1 (area code 618) 
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Printed In USA 






(DECEMBER 31,1965) 
INDUSTRIAL 



THORDARSON MEISSNER 

INCORPORATED 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 




















































































































































I 


(DECEMBER 31,1965) 
INDUSTRIAL 


PART 

NO. 


NET 

5 

50 

100i 

LIST 

and 

to 

to 

to 


1 to 4 

49 

99 

499 



NET PRICE LIST 


INDUSTRIAL 


10.00 8.50 8.00 




TOR 7178 




1 to 4 I 49 


8.40 7.14 6.72 




50 100 

to to 

99 499 



Form D-166 


INDUSTRIAL 


5 

50 

100 

to 

to 

to 

49 

99 

499 


Q 



A Subsidioi 


THORDARSON MEISSNER 

INCORPORATED 

idiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 


PHONE: 262-512 1 (area code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA 
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INDUSTRIAL 


TM 

NET PRICE LIST 
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TM 

THORDARSON 

MEISSNER 

INDUSTRIAL 

THORDARSON 

MEISSNER 


Form 13*166 


INDUSTRIAL 


PART 

NO. 

LIST 

NET 

and 

1 to 4 

5 

to 

49 

50 

to 

99 

100 

to 

499 


27V13 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V14 

10.00 

8.50 

8.00 

6.95 

27V15 

8.75 

7.45 

7.00 

6.05 

27V16 

11.85 

10.10 

9.50 

8.25 

27V17 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V18 

45.00 

38.20 

36.00 

33.00 

27V19 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V20 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V21 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V22 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V23 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V24 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V25 

90.00 

76.40 

72.00 

66.00 

27V28 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V31 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V32 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V33 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V34 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V35 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V36 

10.00 

8.50 

8.00 

6.95 

27V37 

10.00 

8.50 

8.00 

6.95 

27V38 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V39 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 

27V4G 

16.60 

14.10 

13.28 

11.56 

27V41 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V42 

8.75 

7.45 

7.00 

6.05 

27V43 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27V44 

22.40 

19,05 . 

17.92 

15.63 

27V45 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V46 

30.00 

25.50 

24.00 

22.00 

27V47 

22.40 

19.05 

17.92 

157153 

27V48 

30.00 

25.50 

24.06 

22.00 

27V49 

33.00 

28.05 

26.40 

23.00 

27V50 

33.00 

28.05 

. 26.40 

23.00 

27V51 

33.00 

28.05 

26.40 

23.00 

27V52 

45.00 

58.28 

36.00 

33.00 

27V53 

66.00 

56.10 

52.80 

46.00 

27V54 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V55 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V56 

16.60 

14.16 

13.38 

11,56 

27V57 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 

27V58 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 

27V60 

10.50 

8.92 

8.40 

7.70 

27V61 

12.00 

10.20 

9.60 

8.36 

27V62 

12.90 

10.97 

10.32 

9.00 

27V63 

18.00 

15.36 

14.46 

12.30 

27V64 

27.00 

23.00 

21,60 

18.80 

27V65 

48.00 

40.80 

38.40 

35.20 

27V66 

18.00 

15.30 

14.40 

12.30 

27V67 

10.00 

8.50 

8.00 

6.95 

27V68 

11.85 

10.10 

9.50 

8.25 

27V69 

16.60 

14.10 

13.28 

11.56 

27V70 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V71 

45.00 

38.20 

36.00 

33.00 

27V72 

45.00 

38.20 

36.00 

33.00 

27V73 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V74 

105.00 

89.20 

84.00 

77.00 

27V75 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V77 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V78 

120.00 

102.00 

96.00 

88.00 

27V79 

120.00 

102.00 

96.00 

88.00 

27V80 

120.00 

102.00 

96.00 

88.00 

27V81 

120.00 

102.00 

96.00 

88.00 

27V82 

11.85 

10.10 

9.50 

—8725 

27V83 

12.90 

10.97 

10.32 

9.00 

27V84 

18.00 

15.30 

14.40 

12.30 

27V85 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V86 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V87 

16.60 

14.10 

13.28 

11.56 

27V88 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V89 

18.00 

15.30 

14.40 

12.30 

27V90 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 

27V91 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 

27V92 

10.50 

8.92 

8.40 

7.70 

27V93 

10.00 

8.50 

8.00 

6.95 

27V94 

11.85 

10.10 

9.50 

8.25 

27V95 

15.00 

12.75 

12.00 

11.00 

27V96 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V97 

27.00 

23.00 

21.60 

18.80 

27V98 

16.60 

14.10 

13.28 

11.56 

27V99 

22.40 

19.05 

17.92 

15.63 


PART 

NO. 

LIST 

NET 

and 

1 to 4 

. 5 
to 

49 

50 

to 

99 

too 

to 

499 


w 

WC 10 

' 

2.50 

1.50 

WC 11 

2.50 

1.50 

WC 12 

2.50 

1.50 

WC 13 

2.50 

1.50 

WC 14 

2.50 

1.50 

WC 15 

2.50 

1.50 

WC 16 

2.50 

1.50 

WC 17 

3.00 

1.80 

WC 18 

2.50 

1.50 

WC 19 
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Y 39 

16.50 

9.90 

Y 40 
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9.00 

Y 41 

15.50 

9.30 

Y 42 
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10.20 

Y 43 

17.00 

10.20 

Y 44 

16.50 

9.90 
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17.00 

10.20 
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18.00 

10.80 

Y 47 

19.00 

11.40 
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9.00 

Y 50 
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9.00 
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10.80 
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18.50 

11.10 
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11.10 
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9.00 

Y 58 
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17.00 
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15.00 

Y 88 

22.00 

13.20 

Y 89 

22.00 

13.20 

Y 90 

20.00 

12.00 

Y 91 

25.00 

15.00 

Y 92 

20.00 

12.00 

Y 93 

20.00 

12.00 

Y 94 

22.00 

13.20 

775 

55750 

13.20 

Y 96 

55750 

13,20 

Y77 - 

5570! 

*13.20--- 

Y 98 

20.00 

12.00 

Y99 

55700 

13.20 

Y 100 

22.00 

13,20 

Y 101 

22.00 

13.20 

Y 102 

25.00 

15.00 

Y 103 

22.00 

13.20 

Y 104 

22.00 

13.20 

7155 

25.00 

15.00 

Y 106 

20.00 

12.00 

7157 

50.00 30.00 


THORDARSON MEISSNER 

INCORPORATED 

A Subsidiary of COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA 

m owl' 'll' ' i ._ • 


PHONE: 262-5121 (area code 618) 
ELECTRONIC CENTER, MT. CARMEL, ILLINOIS 62863 
Printed In USA 



I 

TM 

J I L'l iftiiin 

TM 

1 


PJPg 





PART 



PART 


1 

PART 



NO. 

LIST 

NET 

NO. 

LIST 

NET 

NO. 

LIST 

NET 




14-4242 

1.50 

.90 




« 14 ” 

A “ (IF) ( ANT4 (OSCJ 

14-4243 

14-6140 

14-6417 

5.00 

5.00 

2.50 

3.00 

3.00 

1.50 

i 

16 ” 

14-1004 
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1.50 
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2.70 
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16-3471 
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2.70 
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3.00 
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3.00 
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.18 

16-3492 
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1.80 
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3.00 

1.80 
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3.00 

1.80 
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1.80 

16-6660 
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2.40 
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1.80 
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1.80 

16-6661 
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1.50 
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4.00 
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2.40 

3.00 
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14-1080 

4.00 

2.40 
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4.50 

2.70 

14-1081 

3.00 

1.80 

15-1003 

10.00 

6.00 

16-6667 

4.00 

2.40 

14-1082 

3.00 

1.80 

15-1072 

10.00 

6.00 

16-6668 

4.00 

2.40 
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2.40 
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1.80 
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2.70 
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4.00 

2.40 
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2.40 

16-6670 
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2.70 
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2.40 
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3.60 
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1.80 
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2.70 
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1.80 
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3.00 
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2.70 
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17-1023 
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2.70 

17-3454 

10.00 

6.00 

17-3455 

5.00 

3.00 

17-3456 

5.00 

3.00 

17-3457 

5.00 

3.00 

17-3458 

5.00 

3.00 

17-3459 

10.00 

6.00 

17-3474 

6.00 

3.60 

17-3475 

6.00 

3.60 

17-3476 

6.00 

3.60 

17-3477 

3.00 

1.80 

17-3478 

4.50 

2.70 

17-3483 

5.00 

3.00 

17-3484 

4.00 

2.40 

17-3486 

8.00 

4.80 

17-3487 

3.50 

2.10 

17-3488 

5.00 

3.00 

17-3489 

4.50 

2.70 

17-3490 

4.50 

2.70 

7-3491 

4.50 

2.70 

17-3492 

4.50 

2.70 

17-3493 

4.50 

2.70 

7-3494 

4.50 

2.70 

17-3495 

4i50 

2.70 

17-3496 

4.50 

2.70 
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V 

NET PRICE LIST 

tm] 



■&»i 


Form D-165M 


PART 

NO. 

LIST 

NET 

17-3497 

4.50 

2.70 

17-3498 

5.50 

3.30 

17-3499 

5.50 

3.30 

17-4500 

2.50 

1.50 

17-4501 

2.50 

1.50 

17-4502 

2.50 

1.50 

17-4503 

2.50 

1.50 

17-4504 

2.50 

1.50 

17-4505 

2.50 

1.50 

17-4507 

4.00 

2.40 

17-4508 

1.50 

.90 

17-4509 

2.50 

1.50. 

17-4511 

5.00 

3.00 

17-4512 

2.00 

1.20 

17-4514 

6.00 

3.60 

17-4518 

6.50 

3.90 

17-4519 

3.00 

1.80 

17-4520 

2.50 

1.50 

17-4521 

1.50 

.90 

17-4522 

1.50 

.90 

17-4523 

2.00 

1.20 

17-4524 

2.00 

1.20 

17-4531 

2.50 

1.50 

17-4532 

5.00 

3.00 

17-4533 

1.50 

.90 

17-4534 

1.00 

.60 

17-4535 

1.50 

.90 

17-4536 

2.50 

1 50 

17-4537 

1.00 

.60 

17-4538 

1,50 

.90 

17-5000 

3.00 

1.80 

17-5001 

4.00 

2.40 

17-5002 

3.00 

1.80 

17-5003 

3.00 

1.80 

17-5004 

3.50 

2.10 

17-5010 

2.50 

1.50 

17-5011 

2.50 

1.50 

17-5012 

2.50 

1.50 

17-5013 

2.50 

1.50 

17-5014 

3.50 

2.10 

17-6010 

2.50 

1.50 

17-6011 

2.00 

1.20 

17-6012 

10.00 

6.00 

17-6013 

3.00 

1.80 

17-6014 

5.00 

3.00 

17-6015 

5.00 

3.00 

17-6016 

1.50 

.90 

17-6017 

1.50 

.90 

17-6018 

8.00 

4.80 

17-6019 

4.00 

2.40 

17-6074 

5.00 

3.00 

17-6753 

8.00 

4.80 

17-7400 

8.00 

4.80 

17-7412 

6.00 

3.60 

17-7510 

8.00 

4.80 

17-7514 

5.00 

3.00 

17-9373 

10.00 

6.00 


18” 

J 

■ W (PLUG IN) 

18-2940 

1.50 

.90 

18-2941 

1.50 

.90 

18-2942 

1.50 

.90 

18-2943 

1.50 

.90 

18-2944 

1.50 

.90 

18-3500 

1.50 

.90 

18-3501 

1.50 

.90 

18-3502 

1.50 

.90 

18-3503 

1.50 

.90 

18-3504 

1.50 

.90 

18-3505 

1.50 

.90 

18-3910 

1.50 

.90 

18-3911 

1.50 

.90 

18-3912 

1.50 

.90 

18-3913 

1.50 

.90 

18-3914 

1.50 

.90 

“1 

IQW 

J 

■ (CHOKES) 

19-1000 

2.00 

1.20 


PART 

NO. 


LIST NET 


9-1001 

9-1002 

9-1003 

9-1004 

9-1005 

9-1006 

9-1007 

9-1008 

9-1009 

9-1010 

9-1011 

9-1012 

9-1013 

9-1014 

9-1015 

9-1016 

9-1020 

9-1021 

9-1023 

9-1030 

9-1031 

9-1032 

9-1033 

9-1034 

9-1035 

9-1036 

9-1037 

9-1040 

9-1041 

9-1042 

9-1043 

9-1044 

9-1045 

9-1046 

9-1047 

9-1050 

9-1051 

9-1052 

9-1053 

9-1054 

9-1060 

9-1061 

9-1062 

9-1063 

9-1064 

9-1065 

9-1066 

9-1067 

9-1068 

9-1900 

9-1920 

9-1921 

9-1922 

9-1923 

9-1986 

9-1987 

9-1988 

9-1989 

9-1990 

9-1991 

9-1994 

9-1995 

9-2000 

9-2001 

9-2002 

9-2003 

9-2004 

9-2005 

9-2006 

9-2007 

9-2008 

9-2009 

9-2010 

9-2011 

9-2012 

9-2013 

9-2014 

9-2015 

9-2016 

9-2017 


2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.00 

2.00 

2.00 

1.50 

1.50 

1.50 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.50 

2.50 

1.50 
1.50 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

1.50 

2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

1.50 
2.00 
2.00 

20.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.50 

1.50 


1.20 

1.20 

1,20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

1.20 

1.20 

1.20 

.90 

.90 

.90 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.80 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.50 

1.50 

.90 

.90 

1.80 

1.20 

1.20 

1.20 

.90 

1.50 

.60 

.60 

.60 

1.20 

.60 

.90 

1.20 

1.20 

12.00 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.60 

.60 

.60 

.90 

.90 


PART 

NO. 


LIST NET 


19-2018 

19-2019 

19-2020 

19-2021 

19-2022 

19-2023 

19-2024 

19-2025 

19-2026 

19-2027 

19-2028 

19-2029 

19-2030 

19-2031 

19-2032 

19-2033 

19-2034 

19-2035 

19-2036 

19-2037 

19-2038 

19-2039 

19-2040 

19-2041 

19-2042 

19-2043 

19-2044 

19-2045 

19-2078 

19-2330 

19-2400 

19-2709 

19-2864 

19-3001 

19-3018 

19-3019 

19-3022 

19-3025 

19-3036 

19-3060 

19-3075 

19-3093 

19-3100 

19-3125 

19-3160 

19-3180 

19-3204 

19-3210 

19-3247 

19-3250 

19-3275 

19-3300 

19-3330 

19-3375 

19-3400 

19-3401 

19-3402 

19-3403 

19-3404 

19-3405 

19-3406 

19-3407 

19-3408 

19-3409 

19-3410 

19-3411 

19-3412 

19-3413 

19-3414 

19-3415 

19-3416 

19-3417 

19-3418 

19-3419 

19-3420 

19-3421 

19-3422 

19-3423 

19-3424 

19-3500 


1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.50 

1.50 

1.50 

2.00 

3.50 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 

2.50 

1.50 

2.50 

2.50 
1.00 
7.00 
7.00 

4.50 

4.50 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1.50 
5.00 
6.00 

2.50 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1 . 00 . 

1.00 

1.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 


.60 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

.90 

.90 

.90 

1.20 

2.10 

3.00 

1.80 

1:80 

1.80 

1.50 

.90 

1.50 

1.50 

.60 

4.20 

4.20 
2.70 
2.70 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

3.00 

3.60 

1.50 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.60 

.60 

1.20 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.90 
.90 
.90 
.90 


PART 

NO. 


19-3600. 
■3660 
■4036 
9-4060 
19-4073 
19-4093 
■4120 
19-4121 
9-4122 
•4125 
19-4160 
•4180 
•4200 
9-4201 
•4214 
■4215 
•4216 
■4217 
'9-4250 
•4251 
9-4400 
19-4412 
9-4500 
9-4551 
9-4840 
9-4950 
19-5100 
19-5101 
9-5102 
9-5580 
19-5581 
9-5582 
19-5584 
9-5588 
19-5590 
'9-5592 
9-5594 
9-5596 
19-6022 
9-6033 
19-6800 
19-6801 
19-6802 
9-6803 
9-6804 
9-6805 
19-6806 
19-6807 
19-6808 
9-6809 
9-6810 
9-6811 
9-6812 
9-6815 
9-6816 
9-6817 
9-6818" 
9-6819 
9-6820 
9-6821 
9-6822 
19-6823 
9-6832 
19-6833 
9-6834 
9-6837 
9-6840 
9-6842 
19-6844 
19-6846 
9-6848 
9-6849 
9-6854 
9-6860 
9-6862 
9-6864 
19-6866 
9-6868 
19-6872 
19-6874 


PART 


LIST 

NET 

NO. 

LIST 

NET 

1.50 

.90 

19-6876 

3 

.00 

1.80 

1.50 

.90 

19-6880 

1 

.00 

.60 

1.50 

.90 

19-6881 

1 

.00 

.60 

1.00 

.60 

19-6882 

1 

.00 

.60 

.50 

.30 

19-6883 

1 

.00 

.60 

.50 

.30 

19-6884 

1 

.00 

.60 

.50 

.30 

19-6885 

1 

.00 

.60 

.50 

.30 

19-6886 

2 

.00 

1.20 

.50 

.30 

19-6887 

1 

.50. 

.90 

.50 

.30 

19-6888 

1 

.50 

.90 

.50 

.30 

19-6889 

2 

.50 

1.50 

1.00 

.60 

19-6890 

1 

.50 

.90 

1.00 

.60 

19-6891 

1 

.50 

.90 

2.00 

1.20 

19-6892 

1 

.50 

.90 

2.50 

1.50 

19-6893 

1 

.50 

.90 

2.50 

1.50 

19-6894 

1 

.50 

.90 

3.00 

1.80 

19-7047 

1 

.00 

.60 

4.00 

2.40 

19-7068 

1, 

.00 

.60 

.50 

.32 

19-7100 

2, 

.50 

1.50 

1.00 

.60 

19-7825 

1, 

,00 

.60 

1.00 

.60 

19-7908 

1, 

.00 

.60 

1.00 

.60 

19-8770 

3, 

,00 

1.80 

2.00 

1.00 

1.20 

.60 


>f 


.50 

.30 

m 


W (TEAPS) 

1.00 

.60 

20-1004 

2 

,50 

1.50 

.50 

.30 

20-1005 

2, 

.50 

1.50 

.50 

.30 

20-1006 

2, 

.00 

1.20 

2.00 

1.20 

20-1007 

2, 

.00 

1.20 

1.50 

.90 

20-1020 

3, 

,00 

1.80 

1.50 

.90 

20-1021 

3, 

,00 

1.80 

2.00 

1.20 

20-1044 

1, 

.50 

.90 

2.50 

1.50 

20-1045 

1. 

.50 

.90 

2.50 

1.50 

20-1048 

2, 

,00 

1.20 

3.00 

1.80 

20-1049 

2, 

,00 

1.20 

3.00 

1.80 

20-1050 

3. 

,50 

2.10 

2.50 

1.50 

20-1051 

3. 

,50 

2.10 

6.00 

3.60 

20-1052 

3. 

00 

1.80 

2.00 

1.20 

20-1053 

4. 

00 

2.40 

.50 

.30 

20-1054 

3. 

50 

2.10 

5.00 

3.00 

20-1055 

3. 

00 

1.80 

5.00 

3.00 

20-1056 

3. 

00 

1.80 

5.00 

3.00 

3.00 

1.80 


► 1 

ff 


3.00 

1.80 


■ J 

I (CONDENSEIS) 

3.00 

1.80 

21-5202 

10. 

00 

6.00 

5.00 

3.00 

21-6128 

10. 

00 

6.00 

5.00 

3.00 

21-6131 

10.1 

00 

6.00 

5.00 

3.00 

21-9001 

3.' 

00 

1.80 

5.00 

3.00 

21-9002 

3.' 

00 

1.80 

4.00 

2.40 

21-9003 

3.i 

00 

1.80 

4.00 

2.40 

21-9004 

3.50 

2.10 

6.00 

3.60 

21-9005 

4.00 

2.40 

2.00 

1.20 

21-9006 

4.00 

2.40 

2.00 

2.00 

1.20 

1.20 


>3 

Iff 

2.00 

1.20 

4m 


" (TUNING) 

■ (CONDENSE!*) 

2.00 

1.20 

22-5230 

10.00 

6.00 

1.50 

.90 

22-7000 

10.00 

6.00 

2.00 

1.20 

22-7001 

10.00 

6.00 

1.00 

.60 

22-7006 

4.00 

2.40 

2.00 

1.20 

22-7007 

4.00 

2.40 

.50 

.30 

22-7008 

2.00 

1.20 

1.50 

2.50 

.90 

1.50 


>A 

Iff 


2.00 

1.20 

Ml 

iH 

! (SWITCHES) 

3.00 

1.80 

24-8273 

10.00 

6.00 

4.00 

2.40 

24-8274 

3.00 

1.80 

2.00 

1.20 




3.00 

1.80 





4.00 

2.40 





3.00 

1.80 





2.00 . 

1.20 





3.00 

1.80 





3.00 

1.80 





3.00 

1.80 





3.00 

1.80 





3.00 

1.80 





4.50 

2.70 





3.00 

1.80 
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PARTS LIST 


USE THIS PACE 
if PART NUMBER is available 


ADMIRAL 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

^par't - replacement 

'part’ K|,ucaiB,T 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

A3044 

Y 3 

72C 99-21 

17-1062 

72B211-3 


73B37-55 


79C30-4 

FLY 6 

79C56-6 

24$ 17 

A3178 

Y 6 

72C99-22 

17-1063 

72B212-1 

17-6018 

73B43-11 

19-3600 

79A31-1 

26S49 2 

79C56-8 

22S62 

A3197 

Y 6 

72B99-25 

17-1062 

72B212-2 


73B44-8 

19-1005 

79B31-1 

26S49 2 

79C56-9 


A3222 

Y 6 

72C 99-25 

17-1062 

72B213-I/-2 

17-6012 

73B45-251 

19-1005 

79B31-2 

24S51 

79C60-1 

FLY 75 

AA-139-1 

19-4180 

72A100 

20-1006 

72B213-3 


73B46-13 

19-3036 

79B31-3 

26S49 2 

79C60-2 

FLY 76 

A A-139-2 

19-3250 

72A101 

19-1023 

72B214-1 

17-6011 

73B55-2 

19-4060 

79A31-4 

26S49 2 

79C60-3 

FLY 77 

AA-139-2 

19-4144 

72A102 


72B214-2 


73B56-1 

19-4073 

79B31-4 

26S49 2 

79C60-4 

FLY 77 

AA-139-4 

19-3093 

72B105-1 


72B215-2/-3 


73B57-19 

19-3125 

79C32-1 

FLY 10 

79C60-5 

FLY 77 

69A32 

17-1003 

72B107-1 

17-1068 

72B216-4 


73C57-19 

19-3125 

79C33-1 

24S51 

79C60-6 

FLY 77 

69B35-1 


72B109-1 

17-1001 

72B218-2 

17-1076 

73C132-55 


79C33-2 

24S51 

79C60-7 

FLY 75 37 

69B35-2 

FC 1 

72B110-! 

17-1067 2 

72B218-3/-4 


73B185-2 


79C33-3 

24S51 

79C60-10 

FLY 170 

69B110 

HS 3 

72C111-1 

17-1063 

72B219-1 

17-1075 

74A10 

26C41 

79C33-4 

24S51 

79C60-11 

FLY 170 

69B114-2 

FC 1 

72D111-1 

17-1063 

72B219-2 

20-1050 

74A12 

26C94 

79C33-5 

24S61 

79B63-I/-3 

26S03 

69B117-1/-3 


72D111-2 

17-1064 

72B219-3 

20-1052 

74A13 

26C41 

79C33-6 

24S51 2 

79B65-1 

FLY 136 

69B117-9/-10 


72D111-6 

17-4523 

72B220-1 

17-3417 

74A17 

26C41 

79C33-7 

24S51 2 

79D65-1 

FLY 136 

69B117-11/-12 


72D111-7 

17-4522 

72C220-2 


74B18 

26C41 

79C33-9 

24S50 2 

79D65-2 

FLY 136 

72C26-23 

20-1006 

72D111-8 

20-1049 

72B221-1/-2/-3 


74B18-1 

26C43 

79C33-10 

24S50 2 

79C65-3 

FLY 136 

72B28-7 

16-6758 

72 D111 -10 

17-4538 

72D222-4 

17-3408 

74B18-2 

26C41 

79C33-11 

22S46 

79D65-3 

FLY 136 

72C28-7 

16-6758 

72D111-18 

17-4522 

72D225-2 

16-3487 

74B18-3 

26C41 

79C33-13 

24S53 

79D65-4 

FLY 136 

72B28-17 

16-6758 

72D111-19 

17-4523 

72D225-5 

16-6780 

74B18-4 

26C41 4 

79D33-I5 

24S53 

79B66-1 

22S46 

72D28-68 

16-3487 

72 D111 -28 

17-1062 

72D227-4/-5 

16-6780 

74B18-5 

20C68 

79C33-14 

24S53 

79B66-2 

22S46 

72D28-69 

17-3498 

72D111-29 

20-1006 

72D227-8/-11 

16-6780 

74B18-6 

26C43 

79B33-15 

24S53 

79B66-3 


72D28-70/-71 

16-6758 

72D111-31 

17-4523 

72C228-y-4/-5/-6 


74B18-7 

26C41 

79D33-15 

" ‘2*S53 

79B66-4 

22S46 

72D28-73 

17-3494 

72D111-32 

17-4522 

72C234-2/-3/-4 


74B18-10 

26C41 

79D33-16 

24S48 

79B66-8 

22S46 

72B40 

17-1020 2 

72D111-33 

17-4538 

72C234-5/-6/-7 


74B18-13 

26C41 

79C33-23 


79B70-1 

FLY 122 

72B40-1 

17-10202 

72D111-34 

17-4523 

72C250-1 


74B18-14 

26C41 

79D33-23 


79C70-1 

FLY 122 

72B41/-1 

17-1001 

72D111-35 

17-4522 

72C251-J/-2 


74818-15 

26C76 

79D33-28 

24S53 

79B71-1 

26S21 

72B42 

17-1002 2 

72D111-36 

17-4523 

72C251-3/-4 


74B18-17 


79D33-29 

24S48 

79C73-1 

FLY 122 

72B43 

HS 2 

72D111-37 

20-1044 

72C261-1 


74B18-19 

26C41 

79D33-31 

24S61 

79D74-1 

FLY 170 

72B44 

17-1011 

72D111-38 

17-4522 

73 A 2 

19-3001 

74B18-23 

26C93 

79D33-32 

24S13 

79D74-2 

FLY 170 

72B45 

17-1043 

72D111-39 

17-4522 

73A2-5 

19-3001 

74B18-24 

26C78 

79D33-33 

24$ 13 

79B76-2 

26S50 

72B58 

17-1011 

72B113-1 

17-1067 2 

73A4-1 

20-1004 

74B18-25 

26C93 

79D33-38 

24S61 

79D77-1/-2 

FLY 137 102 

72A60-1 

17-3401 

72A132 


73A5-1 

19-3250 

74B18-27 

26C79 

79D33-41 

24S53 

79D77-3/-4/-5 

FLY 137’02 

72B68 

17-1033 2 

72B132-1 

20-1005 

73A5-2 

19-4160 

74B18-28 

26C78 

79D33-43 

24S48 

79B77-6 

FLY 172 

72B68-1 

17-1033 

72C132-1 

20-1005 

73A5-4 

19-1920 

74B18-29 

26C78 

79D33-45 

22S34 

79D77-6 

FLY 172 

72B68-2 

17-1033 

72032-2 

17-1063 

73A5-5 

19-1922 

74B18-30 


79D33-49 


79D77-7 

FLY 175 

72C68-2 

17-1033 

720 32-3 

20-1006 

73A5-6 


74B18-31 

26C44 

79D33-56 

24S04 

79E77-7 

FLY 175 

72B68-4 


72032-4 


73A5-7 

19-3500 

74B18-33 

26C78 

79D33-54 


79D77-8 

FLY 176 

72C68-4 


72032-5 


73B5-7 

19-3500 

74C18-33 

26C78 

79D33-55/-59 


79E77-8 

FLY 176 

72B73 

16-6758 

72032-6 


73A5-8 

19-4250 

74B18-34 

26C44 

79D33-62 


79B77-9 

FLY 176 

72B74 

16-6758 

72A132-7 


73B5-8 

19-4250 

74B18-35 

26C76 

79D33-64 

24S50 

79D77-9 

FLY 176 

72B75 

16-3487 

72032-18 


73B5-9 


74C18-35 

26C76 

79D33-65 


79E77-9 

FLY 176 

72B76 

16-3487 ; 

72032-19 


73A5-I3 

19-330050 

74C18-36 

26C79 

79D33-66 


79B77-11 

FLY 242 

72A81 

17-10202 

72032-20 


73A5-14 

19-325029 

! 74B18-39 

26C44 

79D33-67 


79E77-11 

FLY 242 

72B81 

17-1020 2 

72032-23 

17-3405 

73B5-14 

19-3250 

! 74C18-39 

26C44 

79D33-68 


79B77-13 


72A82 

17-1001 

72032-25 


73A5-15 

19-318028 

74BI8-42 

26C79 

79D33-69 


79E77—13/-14 


72B82 

17-1001 

72032-26 


73B5-15 

19-318028 

74C18-42 

26C79 

79D33-78 


79E77-15 

FLY 243 

72A83 

17-1063 

72032-31 

17-3404 

73A5-I7 

19-3660 

74C18-45 

26C78 

79B34-I 

26S52 

79E77-16 

FLY 243 

72A83-1 

17-1063 

72B132-37 

20-1051 

73B5-20 

19-3500 

74C18-47 

26C79 

79C36-1 

FLY 10 

79E77-17 

FLY 263 

72A83-2 

17-1062 

72032-37 

20-1051 

73C5-20 

19-3500 

74C18-49 

26C79 

79C38-1 

FLY 6 

79E77-18 

FLY 263 

72A83-3 

17-1062 

72032-38 

17-3405 

73B5-2I 

19-330050 

i 74C18-50 

26C77 

79D38-1 

FLY 6 

79D77-22 

FLY 175 

72A84 

17-1066 

72032-39 

17-3406 

73A5-22 

19-4412 

74C18-52 

26C79 

79B39-1 

26S51 

79B78-1 

24S88 

72B86-1 

17-1011 

720 32-41 

17-3409 

73B5-22 

19-4412 

74B24-2 

26C81 

79B40-1 

26S54 

79B78-4 

26S59 

72B86-2 

17-1011 

72032-42 

17-3408 

73B5-23 

19-3180 28 

74B25-2 

26C81 

79B40-2 

26S54 

79B81-2 

22S58 

72C86-2 

17-1011 

72032-43 

17-3410 

73C5-23 

19-318028 

74B25-5 

26C81 

79D40-2 

26S54 

79B81-3 

24S51 

72B87-1 

17-1043 

72032-44 


73B5-25 

19-3500 

75B5-21 

19-44005’ 

79B40-3 

26S54 

79B81-4 

24S51 

72A88-1 

17-1004 

72032-52 

20-1051 

73B5-26 

19-3180 28 

78B76-2 

26S50 

79D41-1 

FLY 21 60 

79B81-6 

24S52 

72B92 

16-6758 

72032-55 


73B5-32 

19-3180 

78B77-1 

26S50 4 

79D41-2 

FLY 21 60 

79B81-8 

24S51 

72B93 

16-3487 

72032-56 


73B5-34 

19-4950 

78B98-1 

see note 90 

79B43-1 

26S53 

79B81-9 

24S51 

72B94 

16-6758 

72032-57 

17-3408 

73C5-34 

19-4950 

78B98-2 

26C43 

79B43-2 

26S5325 

79B81-10 


72C96-2 

20-1021 

72032-58 


73B5-36 

19-4950 

79B6 

24S86 

79B43-4 

26S54 

79B81-11 

22S46 

72C96-3 

17-1064 

720 32-61 

20-1051 

73C5-36 

19-4950 

79B7 

FLY 1 

79D43-4 

26S54 

79C81-11 

22S46 

72C96-4 

17-1063 

720 32-62 


73C5-40 

19-4201 

79A8 

24S50 

79B43-5 

26S22 

79D81-11 

22S46 

72 C 96-6 

17-1062 

72032-63 


73C5-41 

19-4400 

79A9 

26S49 

79B43-7 

26S73 

79B81-12 

22S34 

72C96-7 

17-1063 

72B133-I 


73 C 5-42 

19-3500 

79B9 

26S49 

79B43-8 

26S53 

79B81-I4 

22S46 

72 C 96-8 

17-1064 

72B142 

17-1011 

73C5-44 


79A16 

24S61 

79B43-9 


79B81-16 

24S51 

72 C 96-9 

17-1062 

72 B142—1 

17-1012 

73 C 5-45 

19-3375 

79C17-1 

FLY 4 

79B43-10 

26S54 

79D81-19 

24S48 

72C96-10 

17-1063 

72B142-2 

17-1011 

73C5-46 


7907-2 

FLY 4 

79B43-12 

26S07 

79C82-1/-2 


72C96-11 

17-1062 

72B143 

17-5001 

73C5-47 

19-3500 

790 7-3 

FLY 4 

79B43-13 

26S07 

79B82-3/-4 


72C96-12 

17-1062 

72B143-1 

17-5001 

73C5-50 

19-3180 

79A18-1 

26A03 

79B43-14 

26S07 

79D83-1 

FLY 173 

72C96-14 

17-1062 

72B143-2/-3 

17-5004 

i 73C5-53 

19-3300 

79A18-2 

26A03 

79B43-16 

26S08 

79D83-2 

FLY 173 

72C96-16 

17-1066 

72B152-2 

17-1063 

73A6-1 

19-1003 

79A18-3 

26A03 

79B43-17 

26S07 

79D83-4 

FLY 174 

72C96-17 

19-1020 

72052-2 

17-1063 

73A6-9 

19-1002 

79A18-4 

26A03 

79B43-18 

26S08 

79D83-5 

FLY 260 

72C96-22 

17-1063 

72B153-1 


73A11-1 

19-366051 

79A18-5 

26A03 

79B43-19 

26S07 

79B83-8 

FLY 174 

72C96-23 

20-1006 

72076-2 


73B11-1 

19-366051 

79A18-7 

26A03 

79B43-20 

26S08 

79D83-8 

FLY 174 

72 C 96-24 

19-1020 

72B185-2 

17-1072 

73B15-23 


79B18-7 

26A03 4 ’ 

79C43-20 

26S08 

79D83-10 

FLY 260 

72C96-29 

17-1062 

72085-2 

17-1072 

73B15-36 


790 9/-1 

FLY 1 

79D43-20 

26S08 

79D83-11 

FLY 174 

72C96-30 

20-1006 

72B186-1 


73A24-1 

19-1004 

790 9-2 

FLY 1 

79B43-22 

26S73 

79D83-14/-15 

FLY 261 

72B97 

16-6758 

72BT91-1/-2 


73A24-2 

19-3036 

79B20 

24S86 

79C43-22 

26S73 

79D83-16/-17 

FLY 262 

72B97-1 

16-6758 

72B191-3 

17-3407 

73B24-4 

19-3036 

79A22 

26S49 

79C43-23 

26S24 

79B87-8 

26S48 

72B98 

16-3487 

72B191-7/-8 


73D24-9 


79C23 

FLY 1 

79D43-23 

26S24 

79B89-2 


72B99-1 

17-3401 

72B206-1 


73B25-9 

19-330050 

79C23-2 

FLY 1 

79B43-24 

26S29 

79B89-8 

26S48 

72B99-2 

17-3401 

72B207-1/-2/-3 


73B31-1 


79B24/-1 

26S51 

79D43-24 

26S29 

79D90-2 


72B99-3 

17-3401 

72B207-5/-6 


73B31-3 

19-1011 

79A27 

24S57 

79B43-33 


79D96-1 

26S100 

72B99-4 

17-3400 

-72B208-1/-3 

17-1073 

73B31-4 

19-1010 

79C28-1 

FLY 1 

79D44-1 

FLY 78 74 

79C96-2 

26S86 

72B99-6 

20-1004 ■ 

- 72B208-4 


73B31-8 

19-1002 

79C28-3 

FLY 1 

79D48-1 

FLY 78 

79C96-21 

17-1062 

72B99-7 

19-3402 

72C208-1/-2/-3 

17-1073 

73B37-1 


79B29/-1/-2 

26S52 

79B49-2 

24S51 2 

79C 96-22 

17-1063 

72B99-10 

20-1004 

72B210-1 

17-6012 

73B37-2 

19-1001 

79C30-1 

FLY 10 

79C49-19 

26S07 

7 9C 96-25 

17-1062 

72B99-13 

20-1004 

72B210-2 


73B37-3 

19-1001 

79C30-2 

FLY 6 

79D52-1 


79D97-501 


72B99-14 

20-1005 

72B211-2 


73B37-4/-5 


79C30-3 

FLY 10 

79C56-4 

22S62 

79D99-1 
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ADMIRAL 


PARTS LIST 


i CONTINUED J 


USE [His PACE 

If PART NUMBER is available. 


MFR’S. 

PART 


79D10C-2 

79D100-3 

79D100-4 

79D100-5 

79D100-6 

79B101-1 

79D102-501 

79C103-3 

79B104-2 

79C104-4B 

79C106-1 

79D106-1 

79D107-1 

80B1 

B0B5 

80B7 

80B11 

80B12 

80B15 

80B16 

80B17 

80B19 

80B21 

80B23-1 

80B24-1 

80C26-1 

80C26-2 

80B32 

80C35-1 

80C35-2 

80C35-3 

80C35-4 

80C35-5 

80C35-6 

80C35-7 

80C35-8 

80C35-11 

80C35-12 


REPLACEMENT 


^part’ repuce,iemt 


80C35-13 

80C36-1 

80C39-1 

80B48-3 

80B52-4 

80B58-I/-2 

80B59-1 

80C62-1 

80B62-2 

80C62-2 

80D65-1 

80D65-2 

80D65-3/-4 

80D65-5 

80D65-6 

80D65-13/-14 

80D65-15/-16 

80D65-18 

80D65-19 

80D65-20 

80D65-22 

80D65-23 

80D65-26 

80C68-1 

80D69-1 

80C70-1 

80C71-1 

80B72-1 

80D72-2 

80D73-1 

80D73-2 

80D73-3 

80B74-1 

80D74-1 

80D74-6-F 

80C74-9/-10 

80D74-10/-T 


*part" KPLACEIC£MT 


80D78-1 

80D78-2 

80D78-3 

80D79-1 

80D83-503 

80D84-1 

80D85-1/-3 

94B2 

94B2-1 

94B2-2 

94A3 

94 A 4 

94A4-1 

94A11 

94A12 

94A16 

94A17 

94B17/-1 

94C17-3 

94C17-4 

94C17-7 

94D17-7 

94C17-14 

94D17-14 

94D17-15 

94C17-16 

94D17-16 

94A19/-1 

94B24-1/-2 

94A26 

94A28 

94A29 

94A29-1 

94A29-2 

94C30-1 

94C30-3 

94C37-89 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

ipART - * ,uca,BI 

MFR’S. 

PART 

94A39-1 

WC 28 

94D87-12 

Y 76 

94A193-505 

94D46-85/-86 


94D87-13 

Y 76 

94A193-507 

94B48-1 

HS5 2 

94D87-15 

Y 76 

94C194-1 

94D48-86 


94D87-16 

Y 76 

94C194-2 

94A49-1 

WC 24 

94D87-18 

Y 76 

94D205-1C 

94A49-2 

WC 29 

94D87-20 

Y 76 

94D205-3 

94A49-3 

WC 29 

94A86 

WC 24 

94D205-4 

94A49-4 

WC 29 

94B87-13 

Y 76 

94D205-13 

94A50-1 

WC 18 26 

94D92-69 


94D216-3B 

94A50-2 

WC 22 2 * 

94A98-1 

WC 22 

94D235-2 

94C51-1 

Y 10 

94D117-1 


94B236-1 

94C51-3 

Y 10 32 

94C118-85 


94D233-1 

94C54-1 

Y 14 32 

94D147-1 

Y 52 

94D245-1 

94D54-4 


94D147-2 

Y 52 

98A45-1 

94A55-1 

WC 22 

94D147-3 

Y 52 

98A45-13 

94A56-1 

WC 24 

94D150-1 

Y 52 

98A45-14 

94A56-2 

WC 2426 

94 D150-3 

Y 52 

98A45-15 

94D64-84 


94D150-4 

Y 63 

98A45-69 

94D74-1 

Y 14 

94D150-6 

Y 63 

98A45-72 

94D74-2 

Y 14 

94D150-7 

Y 63 

98A45-77 

94C74-3/-4 

Y !6 32 

94DI69-1/-2 

Y 76 

750C305-6 

94C74-5 

Y I6 32 

94D172-1 

Y 63 

750C305-7 

94D74-5 

Y 16 32 

94BI75-1/-2/-3 


75OC305-10 

94C74-6 

Y 76 

94CI75-1/-2/-3 


750C305-11 

94D74-6 

Y 76 

94A176-1 

WC 35 

750C305-13 

94C74-7 

Y 16 32 

94B177-3 

HS 7 

750C305-14 

94D74-7 

Y 16 32 

94B177-6 


750C305-15 

94D77-91 

17-1004 

94D180-2 

Y 107 

750C305-18 

94D85-8 

Y 16 32 

94D187-2 

Y 63 

750C305-19 

94D85-10 

Y 16 32 

94D189-1 

Y 52 

750C305-20 

94D87-1 

Y 16 32 

94D189-2 

Y 64 

750C305-21 

94D87-2 

Y 76 

94D189-3 

Y 52 

750C305-22 

94D87-3 

Y 16 32 

94D189-4E 

Y 64 

750C305-23 

94D87-4/-6 


94D189-4F 

Y 64 

903562-507 

94D87-8 

Y 76 

94D189-9F 

Y 64 

961415-1 

94D87-9 

Y 76 

94D192-1 

Y 63 

962636-501 

94D87-10 

Y 76 

94A193-502 

Y 107 

1104665-2 
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MODEL INDEX 


ADMIRAL 


MOnn COLUMN 

MODEL NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL S 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

AA9903C/D 

57 

C24UK142/B 

41 

C313C/D 

56 

CS23A11/12/13 

29 

H2216/Z/17/Z 

13 

L382/89/91 

47 

AA9903C/D 

57 

C24UKI45/B 

41 

C3321C/D 

56 

CS23A25/26 

29 

HA2216Z/17Z 

14 

LI 101/02/09 

59 

AA9913B/C/D 

56 

C24UM21/22/23 

38 

C3322C/D 

56 

CS23A27 

27,29 

HF21F22/B 

33 

L1311/15 

59 

AA9961/62 

59 

C24UM32/33/34 

38 

C7141/42/43 

54 

CS23B1/2/3 

25 

HF21F23B 

33 

L1511/12/13/15 

59 

AA9971 

59 

C24UM121/22/23 

43 

C7211/A/AH 

55 

CS23B16 

25 

HF21F32/B 

33 

LI 611/12/25/29 

59 

AA9998B/C/D 

56 

C24UM131/32/33 

43 

C7212/A/AH 

55 

CS23B16C 

29 

HF21F33/B 

33 

L1711 

59 

AAU9900C/D 

57 

C24UM142/49 

43 

C7213/A/AH 

55 

CS23B17 

25 

HF21F34/B 

33 

L2215Z/16Z/17Z 

13 

AAU9903C/D 

57 

C24UM171/72 

43 

C7215/A/AH 

55 

CS23B17C 

29 

HFA21F22/23 

33 

L2326Z/27Z 

21 

AAU9913B/C/D 

56 

C24UMI89 

43 

C7221/A/AH 

55 

CS23B18 

25 

HFA21 F32/33/34 

33 

L2711/12/13 

48 

AAU9961/62 

59 

C25B6/7/8 

23 

C7222/A/AH 

55 

CS23B18 

25 

HFR21 F42/43/44 

33 

L2721/39 

48 

AAU997I 

59 

C25B16/17/18 

23 

C7231/A/AH 

55 

CS23B26/27 

25 

HL323A6/B 

30 

L311/12 

48 

AAU9998B/C/D 

56 

C28B6/6N/7 

23 

C732/A/AH 

55 

CS24M5?/57 

38 

HL323A7/B 

30 

L3122/29 

48 

B121 Fl/A/AB/B 

33 

C33K11/12/13 

51 

C7233/A/AH 

55 

CS24M131/32/33 

13 

HL323A8/B 

30 

L3211/12/13 

56 

B121HI 

35 

C33K21/22/23 

51 

C7241A/42A 

55 

CS24M142/49 

13 

HL323A9/B 

30 

L3301C/D 

56 

BA12IF1 

33 

C33K31/32/33/35 

51 

C7243A/45A 

55 

CS25B6/7 

25 

HU2216/Z 

13 

L3302C/D 

56 

C19J12I/B, 22/B 

42 

C33K41/42/43 

51 

CA21E2/3 

31 

CS25B16/17 

25 

HU2217/Z 

13 

L3309C/D 

56 

C19J123/B 

42 

C33UK11/12/13 

51 

CA21E2C/3C 

31 

CS323A6/7 

29 

K23A6/7 

24 

L3311C/D 

56 

C19J132/39/B 

42 

C33UK21/22/23 

51 

CA21E6/7 

31 

CS323A16/17/19 

29 

K2216/17 

13 

L3312C/D 

56 

CI9UJI21/2/3 

42 

C33UK31/32/33/35 

. 51 

CA21E6C/7C 

31 

CS323B2/B3 

25 

K22I6A/17A 

15 

L3313C/D 

56 

C19UJ132/39 

C21E2/3 

42 

C33UK41/42/43 

51 

CA21E11E 

31 

CS323B26/27 

25 

K2226/27 

13 

L3401C/D/02C/D 

58 

31 

C71N21/22/23 

53 

CA21EI2/C/E 

31 

CS325A6/A7 

29 

K2256/57 

20 

L3403C/D/11 C/D 

58 

C21E2C/3C 

C21E6/7 

31 

C71N31/37 

53 

CA21 El 3/C/E 

31 

CS325B26/27 

25 

K2366Z/67Z 

20 

L3412C/D 

53 

31 

C71N131/32/33 

54 

CA21E14/C 

31 

CS1001/02/09 

59 

KA2216/17 

14 

L3421C/D/35C/D 

58 

C2IE6C/7C 

C21E11E 

31 

C71N142/47/51 

54 

CA21E16/16C 

31 

CS1221/25 

59 

KA2226 

13 

L 3441 C/D /42C/D 

58 

31 

C71UN2I/22/23 

53 

CA21E17/C 

31 

CS2306BZN/Z 

20 

KA2226/27 

14 

L3445C/D/49C/D 

58 

C21E12/C/E/F 

C21 E13/C/E/F 
C21E14/C 

31 

C71UN31/37 

53 

CA21E2 2/23/24 

31 

CS2307BZ/Z 

20 

KA2256/57 

20 

L3451C/D52C/D 

53 

31 

C71UN131/32/33 

54 

CA21E22C/23C/24C 

31 

CS2316Z 

21 

KA2366Z/67Z 

20 

L3455C/D/69C/D 

58 

31 

C71 UN 142/47/51 

54 

CA2IF42/43 

33 

CS2336Z/37Z/39Z 

22 

KS2356/57 

20 

L7131/32/33 

54 

C21E16/17 

C21E16C/17C 

C21 E22/23/24 

31 

C223A2/A3 

24 

CA2IF46/48 

33 

CS2356Z/65Z 

22 

KS2366Z/67Z 

20 

L7I51/52 

54 

31 

C223R6/7/8/9 

23 

CA23B16C/17C 

29 

CS2366F/FZ/Z 

22 

KU2216/17 

13 

L7161/79 

54 

31 

C223R16/17/18 

23 

CA323A16/17 

29 

CS2367F/FZ/Z 

22 

L21E22/C 

31 

L7231/A/AH 

55 

C21E22C/23C/24C 

31 

C311/12/13 

47 

CA323B2/3 

23 

CS2566F/FZ'Z 

22 

L21E23/C 

31 

L7232/A/AH 

55 

C21F42/43 

33 

C32I/22 

47 

CA2215Z/16Z/17Z 

.14 

CS2567F/FZ/Z 

22 

121E24/C 

31 

L 7233/A/AH 

55 

C21F46/B/48/B 

33 

C323 

47 

CA2236 

14 

CS3301D/02D/05D 

56 

L21G12/13/14 

36 

L 7235/A/AH 

55 

C21G2/3 

36 

C323A6/A/B 

24 

CA2236A 

17 

CS331ID/12D/13D 

56 

L21G12B/13B/I4B 

36 

L7241/A/AH 

55 

C21G2B/3B 

36 

C323A7/A/B/8 

24 

CA2237/46 

14 

CS3321D/22D 

56 

L21G32B/37B 

36 

L7245/A/AH 

55 

C21G12/13/14 

36 

C323A16/A/B 

24 

CA2256 

20 

CU311/12/13 

47 

L21UG12/13/14 

36 

L 7259/A/AH 

55 

C21GI2B/13B/14B 

36 

C323A17/A/B 

24 

CA2306BZ/Z 

20 

CU321/22/23/29 

47 

L21UG12B/13B/14B 36 

L7261/A/AH 

55 

C21G22/23/24 

36 

C323A19/A/B 

24 

CA2307BZ/Z 

20 

CU331/32/33 

47 

L/IUG32B/37B 

36 

L7271/A/AH 

55 

C21G22B/23B/24B 

36 

C323B2/82B 

30 

CA2316Z/17Z 

21 

CU341/G1/G 11 

48 

L22M22/23/24 

40 

L7279/A/AH 

55 

C21G32B/33B/34B 

36 

C323B3/83B 

30 

CA2326Z/ZN 

21 

CU342/G2/G12 

48 

L22UM22/23/24 

40 

L728I/A/AH 

55 

C21G42B/43B/44B 

36 

C323B16/17 

27 

CA2327Z 

21 

CU343/G3/G13 

48 

L23B6/7 

23 

LA21E22/C 

31 

C21UG2/3 

36 

C323B26/B26B 

30 

CA2526 

19 

CU351/52/53 

48 

L24K133/B 

41 

LA21E23/C 

31 

C21UG2B/3B 

36 ! 

C323B27/B27B 

30 

CA2826Z/27Z 

21 

CU360/61/'62/69 

48 

L24K132/B 

41 

LA21E24/C 

31 

C21UG12/13/14 

36 

C325A6/A/B 

24 

CG24KI31/32/33 

44 

CU951 '52/53 

42 

L24K133/B 

41 

LA2215Z/16Z/I7Z 

14 

C21UG12B/13B/148 

36 

C325A7/A 

24 

CG24UKI3I/32 33 

44 

CU969/71 

42 

L24K152/B 

41 

LA2326Z/27Z 

21 

C21UG22/23/24 

36 

C325B26/B/27/B 

30 

CG111/12/13 

48 

CU1001/02/09 

59 

L24KI57/B 

41 

LC23A36/37 

27 

C2IUG22B/23B/24B 

36 

C329 

47 

CG301/02/03 

46 

CUI221/22/25 

59 

L24M22/27 

38 

LCA23A36/37 

29 

C21UG32B/33B/34B 

36 

C331/32/33 

47 

CGUH 12 13 

48 

CU22I5/Z/I6/Z 

13 - 

L24M31/34/37 

38 

LCS23A36/37 

29 

C21UG42B/43B/44B 

36 

C341/G1/G1 1 

47 | 

CGU301/02/03 

46 

CU2217/Z 

13 

L24M151/52/53 

43 

LG 121/22/23 

48 

C22M1/2/3 

40 

C342/G2/G12 

47 ! 

CH21E26/C 

31 

CU2225/Z 

16 

L24M161/62/69 

43 

LG301/2/3 

46 

C22M1A/2A/3A 

40 

C343/G3/G13 

47 

CH2IE27/C 

31 

CU2226/Z 

16 

L24UK131/B 

41 

LG312/13 

46 

C22M11/12/13 

40 

C351/52/53 

47 

CH21E29/C 

31 

CU2227/Z 

16 

L24UK132/B 

41 

LG321/2/3 

46 

C22M22/23/24 

40 

C360/61/62 

47 

CH21F52/B 

33 

CU2236/37 

13 

L24UK133/B 

41 

LG331/32/33 

46 

C22UM1/2/3 

40 

C369 

47 

CH21F53/B 

33 

CU2526 

19 

L24UK152/B 

41 

LGU121/22/23 

48 

C22UM11/12/13 

40 

C423A2/A3 

25 

CH21F54/B 

33 

CU3101/02/03 

56 

L24UK157/B 

41 

LGU33I/2/3 

48 

C22UM22/23/24 

40 

C951/52/53 

42 

CH21H32/B 

35 

CU31 11/12/13 

56 

L24UM22/27 

38 

LGU3I2/13 

48 

C23A1/A 

24 

C969/71 

42 

CH21H33/B 

35 

CU3301C/D 

56 

L24UM31/34/37 

38 

LGU321/2/3 

46 

C23A1C 

27 

C1001/1002/1009 

59 

CH21H34/B 

35 

CU3302C/D 

56 

L24UM151/52/53 

43 

LGU331/32/33 

46 

C23A2/A 

24 

Cl 221/22/23/25 

59 

CH21H41/B 

35 

CU3305C/D 

56 

L24UM1A1/62/69 

43 

LH2IF32/B 

33 

C23A2C 

27 

C2215/Z/AZ 

13 

CH2IH43/B 

35 

CU33I 1C/D 

56 

L33K11/25/39 

51 

LH21F33/B 

33 

C23A3/A 

24 

C2216/A/AZ 

15 

CH21H44/B 

35 

CU3312C/D 

56 

L33L11/12/29 

51 

LH21F34/B 

33 

C23A3C 

27 

C2216Z/17 

13 

CH21UH32/B 

35 

CU3321 C/D 

56 

L33L31/32/33 

51 

LH21H22/B 

35 

C23A6/7/8 

24 

C2217A 

15 

CH21UH33/B 

35 

CU3322C/D 

56 

L33141/42 

51 

LH2IH23/B 

35 

C23A6A/7A/8A 

24 

C2217Z 

13 

CH21UH34/B 

35 : 

CU7141/42/43 

54 

L33M11/12/13/25 

51 

LH21H24/B 

35 

C23A11/N/B 

27 

C225/Z/26/Z 

16 

CH21UH41/B 

35 

CU7211/A/AH 

55 

L33M29/39 

51 

LH21H32/B 

35 

C23A12/N/B 

27 

C2227/Z 

16 

CH21UH43/B 

35 

CU7212/A/AH 

55 

L33N41/42/43 

51 

LH21H35/B 

35 

C23A13/N/B 

27 

C2236 

13 

CH21UH44/B 

35 

CU7213/A/AH 

55 

L33N51/52/69 

51 

LH21UH22/B 

35 

C23A26/N/B 

27 

C2236A 

15 

CHA21E26C 

31 

CU7215/A/AH 

55 

L33UK1 1/25/39 

51 

LH2IUH23/B 

35 

C23A27/N/B 

27 

C2237/46 

13 

CHA21E27C 

31 

CU7221/A/AH 

55 

L33UL11/12/29 

51 

LH21UH24/B 

35 

C23B1/2/3 

23 

C2256 

20 

CHA21E29C 

31 

CU7222/A/AH 

55 

L33UL31/32/33 

51 

LH21UH32/B 

35 

C23B16 

23 

C2306BZ/Z 

20 

CHA21 F52/53/54 

33 

CU7223/A/AH 

55 

L33UL41/42 

51 

LH21UH35/B 

35 

C23816C/CB 

27 

C2307BZ/Z 

20 

CHS21H72/77 

35 

CU7231/A/AH 

55 

L33UM11/12/11/12/13 51 

LHA21 F32/33/34 

33 

C23B17 

23 

C2316Z/17Z/I9Z 

21 

CR21E12/13/14 

31 

CU7232/A/AH 

55 

L33UM25/29/39 

51 

LHR21F32/33/34 

33 

C23B17C/CB 

27 

C2326Z/27Z 

21 

CS19J171U/72U/73U 

42 

CU7233/A/AH 

55 

L71N41/42/43 

53 

LHS21H51/53/54 

35 

C23B18/26/27/28 

23 

C2336Z/37Z 

22 

CS19J189U 

42 

CU7241A/42A 

55 

L71N52/57 

53 

LHS21H62/69 

35 

C24K111/B 

41 

C2338Z/56Z/65Z 

22 

CS2IG52/53 

36 

CU7243A/45A 

55 

L71N61/62/63 

54 

LS2IG42/43/44 

36 

C24K112/B 

41 

C2366F/FZ/66Z 

22 

CS21G62/63/64 

36 

F23B6/7 

23 

L71N172/77 

54 

LS22M42/43/44 

40 

C24K113/B 

41 

C2367F/FZ/67Z 

22 

CS22M41/42/43/44 

40 

F25B6/7 

23 

L71UN41/42/43 

53 

LS23B6/N/7 

25 

C24K14VB 

41 

C2526 

13 

C523A1 

24 

F2216/Z 

16 

L71UN52/57 

53 

L S24M52/53/54 

38 

C24K145/B 

41 

C25666F/FZ/Z 

22 

CS23A1/W 

25 

F2217/Z 

16 

L71UN161/62/63 

54 

LS24M152/59 

43 

C24M21/22/23 

38 

C2567F/FZ/Z 

22 

CS23A2 

24 

F22I8/Z 

16 

L71UN172/77 

54 

LS24M161/69 

43 

C24M32/33/34 

38 

C2826Z/27Z 

21 

CS23A2C 

29 

F2226 

15 

L301/02/03 

48 

LS3311D/12D/13D 

56 

C24M121/22/23 

43 

C3101/02/03 

56 

CS23A2W 

25 

F2326Z/ZS 

21 

L309 

48 

LS1311/15 

59 

C24M131/32/33 

43 

C3111/12/13 

56 

C523A3 

24 

F2327Z/28Z 

21 

L311/12/13 

47 

LS1511/12/15 

59 

C24M142/49 

43 

C3301C/D 

56 

CS23A3 

25 

FA2226 

17 

L321/22/23 

48 

LS1611/25/29 

59 

C24M171/72/89 

43 

C3302C/D 

56 

CS23A3C 

29 

FA2326Z/27Z/28Z 

21 

L341/45/43 

47 

LS1711 

59 

C24UK111/B 

41 

C3305C/D 

56 

CS23A3W 

25 

FU2216/Z 

16 

L351/52/53 

47 

LS715I/52 

55 

C24UK112/B 

41 

C3311C/D 

56 

CS23A6/7 

25 

FU2217/Z 

16 

L359 

47 

LS7161/79 

55 

C24UK113/B 

41 

C3312C/D 

56 

CS23A8 

25 

FU2218/Z 

16 

L361/62 

47 

LS7181/82/83 55 
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MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

LU301/02/09 

48 

P6001/D 


57 

STI9J151/U 

42 

T24K110/B 

41 

T2303 DR/DRA/DSA 

24 

TS24M52/53 

38 

LU311/12/13 

47 

P6009/D 


57 

STI9J152/U 

42 

T24K111/B 

41 

T2306/07 

24 

TS24M120/22/23 

43 

LU321/22/23 

48 

P7004B 


52 

ST19J153/U 

42 

T24K112/8 

41 

T2306D/07D 

24 

TS25B26/27 

25 

LU341/42/43 

48 

P9002C/D 


57 

ST19J169/U 

42 

T24L113/B 

41 

T2306DA/07DA 

24 

TS101/B 

26 

LU351/52/53/59 

47 

P9004C/D 


57 

ST24M61/62/63 

39 

T24M21/22/23 

38 

T23118Z/Z 

21 

TS102/03/04 

26 

LU361/62 

47 

P9005C/D 


57' 

ST24M 72/77 

39 

T24M110/11 

43 

T2312BZ/Z 

21 

TS105AL 

26 

LU382/89/91 

47 

P9009C/D 


57 

ST301/02/03 

49 

T24M112/13 

43 

T2316BZ/Z 

21 

TS106AL 

26 

LUI101/02/09 

59 

P9010B/C/D 


56 

ST311/12/13 

46 

T24UK110/B 

41 

T2317B^/Z 

21 

TS107AL 

26 

LU1311/15 

59 

P9014B/C/D 


56 

STA24M120/21 

43 

T24UK111/B 

41 

T2318BZ/2/AZ 

21 

TS 140/41/42/43 

26 

LU1511/12/13/15 

59 

P9015B/C/D 


56 

STA24M122/23 

43 

T24UKI12/S 

41 

T2326Z/ZN/SN 

22 

TS144AL 

26 

LU1611/12/25/29 

59 

P90208/C/D 


56 

STA24M132/39 

43 

T24UKI13/B 

41 

T2327Z/ZN/SN 

22 

TS145AL 

26 

LU1711 

59 

P9029B/C/D 


56 

STA24M141/49 

43 

T24UM21/22/23 

38 ' 

T2336Z/37Z 

22 

TS170/71 

28 

LU2215Z/16Z/17Z 

13 

P9200B/C/D 


56 

STF24M151/52/53 

43 

T24UM110/11 

43 

T250IZ/02Z 

22 

TS172AL/ALN 

28 

LU2711/12/13 

48 

P9204B/C/D 


56 

STF24M162/69 

43 

T24UM112/13 

43 

T2506F/FZ 

22 

TS173AL 

28 

LU2721/39 

48 

P92I1B/C/D 


56 

STF24M171/79 

43 

T25B26/27 

23 

T2507F/FZ 

22 

TS323A1/2 

29 

LU3111/12 

48 

P9219B/C/D 


56 

STF33S11/12/13 

51 

T33K10/E 

51 

T3000/OI/04 

56 

TS323A2BZ 

29 

LU3122/29 

48 

P9221B/C/D 


56 

STF33T11/12 

48 

T33K11/12/13 

51 

T3011/I2 

56 

TS323A3 

29 

LU3211/12/13 

56 

P9229B/C/D 


56 

STF33T29/31 

48 

T33UK10/11/12/13 

51 

T3021/22 

56 

TS323A3LN 

29 

LU3301C/D 

56 

P9509 


52 

STF33T41/49 

48 

T71N10/12/13 

53 

T3I00C/D 

56 

TS323B1/B2 

25 

LU3302C/D 

56 

P9511/13 


52 

STF33X11/12/13 

51 

T71N120/22/23 

54 

T3101 C/D 

56 

TS323B2BZ 

25 

LU3309C/D 

56 

P9521/23 


52 

STF33X25 

51 

T71 UN 10/12/13 

53 

T3104C/D 

56 

TS323B3/L/LN 

25 

LU3311C/D 

56 

P9538/48 


52 

STF321/22/23 

46 

T71 UN 120/22/23 

54 

T3111C/D 

56 

TS5010 

26 

LU3312C/D 

56 

PA14D11/12/13/14 


32 

STF339/41 

46 

T93F10 

42 

T3112C/D 

56 

TS1011AL 

26 

LU3313C/D 

56 

PA17D21/22/23/24 


32 

STF351/52/53 

49 

T93UF10 

42 

T3121C/D 

56 

TS1012AL 

26 

LU34O1C/D/02C/D 

58 

PA 17D25/26 


32 

STF361/71/89 

46 

T101/B 

26 i 

T3122C/D 

56 

TSI013AL 

26 

LU3403C/D/11 C/D 

53 

PA 17D41/42/43 


32 

STF39I/A 

48 

T1Q2/03/04 

26 

T3490C/D/01C/D/04C/D 58 

TS 1021/22/23 

26 

LU3412C/D 

58 

PA 17D44/45 


32 

STF392/A 

48 

T105AL 

26 

T3411C/D/12C/D 

53 

TS1024AL 

26 

LU3435C/D/4IC/D 

58 

PA17F1/2/3 


37 

STF393/A 

48 

T106AL 

26 

T7120/21/22/23 

54 

TS1420/21 

26 

LU3442C/D/45C/D 

58 

PL17F31B 


37 

STF3109/A 

48 

T107AL 

26 

17220/A/AH 

55 i 

TS1422/23 

26 

LU3449C/D/51 C/D 

58 

PL1732B 


37 

STF3111/A 

48 

T140/41/42/43 

26 

T722I/A/AH 

55 

TS1424AL 

26 

LU3452C/D/55C/D 

58 

PL1733B 


37 

STF7221/A/AH 

55 

TI44AL 

26 

T7222/A/AH 

55 

TS1801/02 

22 

LU3469C/D 

58 

PL17F41B 


37 

STFU321/22/23 

46 

T145AL 

26 

T7233/A/AH 

55 

TS1806/07 

22 

LU7131/32/33 

55 

PL17F42B 


37 

STFU339/41 

46 

T170/171/S. N 

26 

T9408 B/C/D 

56 

TS2301DR 

24,25 

LU7151/52 

55 

PL17F43B 


37 

STFU351/52/53 

49 

T172/AL 

26 

TA18AI 1/12/13 

27 

TS2301 DRW 

25 

LU7161/79 

55 

PL 17U F31B/32B/33 B 


37 

STFU361/371/389 

46 

T173AL 

26 

TA21 El /C/D 

31 

TS230I Z/ZN 

22 

LU7231/A/AH 

55 

PL17UF41B/42B/43B 


37 

STFU391/A 

48 

T223A1/2/3 

24 

TA21E2/C/D 

31 

TS2302DR /DRW 

25 

LU7232/A/AH 

55 

PL I9J131/33/35 


37 

STFU392/A 

48 

T223R1/2 3 

23 

TA21 E3/C/D 

31 

TS2302Z/ZN 

22 

LU7233/A/AH 

55 

PL 19J140/41/49 


37 

STFU393/A 

48 

T320/21/22/23 

48 

TA21E2 l/C/E 

31 

TS2303DR 

24,25 

LU7235/A/AH 

55 

PLI9UJ131/33/35 


37 

STFU3109/A 

48 

T323A1/A 

24 

TA21 E22/C/E 

31 

TS2303DRW 

25 

LU7241/A/AH 

55 

PL 19UJ139 40 


37 

STFU3111/A 

48 ; 

T323A/A2A/A2B 

24 

TA2IE2 3/C/E 

31 

TS231IBZ/Z 

21 

LU7245/A/AH 

55 

PLI9UJ141/49 


37 

STFU7221/A/AH 

55 

T323A2BZ.. A 

24 

TA21F32/33 

33 

TS2312BZ/Z 

21 

LU7259/A/AH 

55 

PS17F12/13 


37 

STG24KI31/32/33 

44 

T323A3 A B L 

24 

TA23A1/2 

29 

TS2316Z/19Z 

21 

LU7261/A/AH 

55 

PS 17F22/D/E 


37 

STR24M81/82/83 

39 

T323A3LN LNA 

24 

TA23A6 / A7 

29 

TS2326Z/27Z/ZN 

22 

LU7271/A/AH 

55 

PS 17F23/D/E 


37 

STR24M 92/97 

39 

T323A3LNB 

24 

TA1811/12 

14 

TS2336Z/37Z 

22 

LU7279/A/AH 

55 

PS I9J160/62/63 


42 

STR33S11/12/13 

51 

T323B1. B 

30 

TA1312B 

20 

TS2501Z/02Z 

22 

LU7281/A/AH 

55 

PS 19J160U/62U/631J 


42 

STU301/02/03 

49 

T323B2 B BZ BZB 

30 

TA1822 

14 

TS2506F/FZ 

22 

P14D11/12/13/14 

32 

PS 19J171/79 


42 

STU311/12/13 

46 

T323B3 

30 

TA 1831. '32/42 

20 

TS2507F/FZ 

22 

PI 7D21/22/23/24 

32 

PS93C16U 


50 

SU3702 

56 

T323B3B 

30 

TA2211/12 

14 

TS31OOD/Ol D/04D 

56 

PI 7025/26 

32 

PS93D11U 


50 

T18A1/2/3 

22 

T323B3L LN LNE 

30 

TA2212B 

20 

TS3I21D/22D 

56 

PI 7046/47 

32 

PS93D13U 


50 

T18A1C/2C/3C 

22 

T423A1 A2 BZ 

25 

TA225-I6 

14 

13320/21/22/23 

48 

P17E30 

34 

PS93D28U 


50 

T18A11/12/13 

27 

T423A3 LN 

25 

TA2216A 

17 

TU930 

42 

P17E31/B 

34 

PS93D38U 


50 

T21 El/C/2'C 

31 

T930 

42 

TA2217 

14 

TUI 000 

59 

P17E32/B 

34 

PS93G31U 


42 

T21E3/C 

31 

T1000 

59 

TA2217A 

17 

TU1811/12/22 

13 

P17E33/B 

34 

PS93G19U 


42 

T21E21/C/E/F 

31 

T10I0 

26 

TA2218 

14 

TU2212 

13 

P17E34/B 

34 

PS921/925 


45 

T21E22/C/E/F 

31 

T10I1AL 

26 

TA2222 26 

14 

TU2215/16/17 

13 

P17E35/B 

34 

PS921U/925U 


45 

T21E23/C/E/F 

31 

T10I2AL 

26 

TA2242 

14 

TU2218/19 

13 

P17E36/46 

34 

PS928/U 


45 

T21F32/B 

33 

T1013AL 

26 

TA2242BZ 

20 

TU2222/26 

13 

P17E59B 

34 

PS940/U 


42 

T2IF33/B 

33 

T1021/22/23 

26 

TA2311 Z/ZN 

21 

TU2232/Z 

16 

P17F1/C 

37 

PS942/U 


42 

T21G1/2 

36 

T1024AL/ALN 

26 

TA2312Z/1 6Z/17Z 

21 

TU2236/Z 

16 

P17F2/C 

37 

PS949/U 


42 

T21G1B/2B 

36 

T1410/20 

26 

TA2318Z 

21 

TU2237/Z 

16 

P17F3/C 

37 

PS6000/D 


57 

T2IG10C 

36 

T1421/22/23 

26 

TG24K120/22/23 

44 

TU3000/01/04 

56 

P17F4/C 

37 

PS6001/D 


57 

T2IG11/12/13 

36 

T1424AL 

26 

TG24UK 120/22/23 

44 

TU3011/12 

56 

P17F5/G/HG 

37 

PS6009/D 


57 

T21G11B/I2B/13B 

36 

T17I0/M 

28 

TGI 03/01/02/03 

48 

TU3021/22 

56 

P17F6 

37 

P59002/4/5/9 


57 

T2IUGI/2 

36 

T1801/N 

22 

TG310/11 

46 

TU3100C/D 

56 

P17UF1/2/3 

37 

PS9010/14/15 


56 

T2IUG1B/2B 

36 

T1802/N 

22 

TG312/13 

46 

TU3I01C/D 

56 

P19J150B/51B/55B 

42 

PS9020/29 


56 

T21UG10C 

36 

T1806/N 

22 

TG Ul 00/01/02/03 

48 

TU3104C/D 

56 

PI 9UJ150/51/55 

42 

PS9200/04 


56 

T21UG11/12/13 

36 

T1807/N 

22 

TGU310/11 

46 

TU3111C/D 

56 

P93A11/13/16 

38 

PS9211/19 


56 

T21UG11B/12B/13B 

36 

T1811/12 

13 

TGU312/I? 

46 

TU31I2C/D 

56 

P93A28/31/48 

50 

S3702 


56 

T22M1/2/3 

40 

T1812B 

20 

TH21E51C 

31 

TU3121C/D 


P93B11/13/16 

50 

SAA9900/03/13 


57 

T22M1A/2A/3A 

40 

T1822 

13 

TH21E52C 

31 

TU3122C/D 

56 

P93B28/31/48 

50 

SAA9913 


56 

T22M10/11 

40 

T1831/32/42 

20 

TH21E53C 

31 

TU 3400C/D/01 C/D 

58 

P93F10/11/16 

42 

SH21H22/23/28 


35 

T22M11H 

40 

T2211/A 

13 

TH21H22/B 

35 

TU3404C/D/13 C/D 

58 

P93F19 

42 

SH21H32/37 


35 

T22M12/13 

40 

T2211Z 

21 

TH21H23/B 

35 

TU3412C/D 

58 

P93K11 

50 

SH21H41/44 


35 

T 22UM1/2/3 

40 

T2212 

13 

TH21UH22/B 

35 

TU7120/21/22/23 

54 

P93UA11/13 

50 

SM1811/12/25 


59 

T22UM10/11/12/13 

40 

T2212B 

20 

TH2IUH23/B 

35 

TU7220/A/AH 

55 

P93UA16/28 

50 

5M3811/12 


56 

T23A1/N 

27 

T2215/16 

13 

THA21E51C 

31 

TU7221/A/AH 

55 

P93UA31/48 

50 

SM3831 


56 

T23A1B 

27 

T2216A 

15 

THA21E52C 

31 

TU7222/A/AH 

55 

P93UB11/13 

50 

SM3841C/D/42C/D/43C/D 

56 

T23A1BM 

27 

T2217 

13 

THA21E53C 

31 

TU7223/A/AH 

55 

P93UB16/28 

50 

SM3911 C/D/21C/D/22C/D 

56 

T23A1BM-1 

27 

T2217A 

15 

TR21E21/22/23 

31 

TU9408B/C/D 

56 

P93UB31/48 

50 

SM3925C/D/31C/D/32C/D 

56 

T23A1Z 

27 

T2218/19 

13 

TR21E21C/22C/23C 

31 

UP711 

45 

P93UF10/19 

50 

SMU1811/12/25 


59 

T23A2/B 

27 

T2222/26 

13 

TS18A1/2/3 

22 

UP901/02 

45 

P93UF11/16 

42 

SMU3811/12 


56 

T23A3/B 

27 

T2232/Z/36/Z 

16 

TS21G12/I3 

36 

UP908M 

50 

P93UK1I 

50 

SMU3831 


56 

T23A6/B 

27 

T2237/Z/39/Z 

16 

TS21G22/23 

36 

UP909 

45 

P711 

45 

SMU3841C/D/42C/D/43C/D 56 

T23A7/B 

27 

T2242 

13 

TS22M40/41/42/43 

40 

UP911/15/18 

45 

P901/02 

45 

SMU3911 C/D/21C/D/22C/ 


T23B1/A 

27 

T2242BZ 

20 

TS23A1/2/3 

29 

UP931/35 

42 

P908M 

50 

D/25C/D/31C/D/32C/D 

56 

T23B2/6/N/7 

23 

T2301 D/DA/DR 

24 

TS23A6/7 

29 

UP6000/D 

57 

P909 

45 

SR3501/02/03 



T23BI6/17/18 

23 

T2301DRA/DSA 

24 

TS23B1/2 

25 

UP6001/D 

57 

P911/15/18 

45 

SR3511 C/D/12C/D/3 3C/D 

56 

T23B26/27 

23 

T2301SZ/Z/ZN 

22 

TS23B6/N/B7 

25 

UP6009/D 

57 

P931/35 

42 

SRU3501/02/03 


56 

T23E1/A 

24 

T2302DR/DRA/DSA 

24 

TS23B16/17/18 

25 

UP7004B 

52 

P6000/D 

57 

SRU3511 C/D/12C/D/I3C/D 56 

T23E2/A/3/A 

24 

T2302Z/ZN 

22 

TS23B26/27 

25 

UP9002C/D 

57 
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MODEL INDEX 

( CONTINUED ) 


ADMIRAL 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


UP9004C/D 

UP9005C/D 

UP9009C/D 

UP9010B/C/D 

UP9014B/C/D 

UP9015B/C/D 

UP9020B/C/D 

UP9029B/C/D 

UP9200B/C/D 

UP9204B/C/D 

UP9211B/C/D 

UP9219B/C/D 

UP9221B/C/D 

UP9229B/C/D 

UP9509 

UP9511/13 

UP9521/23 

UP9538/48 

4HI5/A/B 

4H15S/SN 

4H16/A/B 

4H16S/SN 

4H17A/B 

4H17S/5N 

4H1BC/CN 

4H18S/SM 

4H19C/CN 

4H19S/SN 

4H115S/1I6S/SN 

4H117S/SN 

4H126A/B 

4H126C/CN 

4H126S/SN 

4H137A/B 

4H137S/SN 

4H145A/B 

4H145C/CN 

4H145S/SN 

4HI46A/B 

4H146C/CN 

4H146S/SN 

4H147A/B 

4H147S/SN 

4H155A/B 

4H155S/SN 

4H156A/B/C 

4HI565/SN 


57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

52 

52 

52 

52 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

4 

3 

4 
4 
2 
4 
4 

3 

4 
2 
4 
2 
4 
2 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


4H157A/B 

4H157S/SN 

4H165A/B 

4H165C/CN 

4H165S/SN 

4H166A/B 

4HI66C/CN 

4H166S/SN 

4H167A/B 

4H167C/CN 

4H167S/SN 

8C11/S/T 

8C12/S/T 

8C13/S/T 

12X11/12 

14R11/12/16 

15K21 

16M12 

16R11/12 

17DX10/Z 

17DX11/Z 

17DX12/Z 

17DX16 

17K11/12/16 

17K21/22 

17M15/I6/17 

17DX11/Z 

17UDX12/Z 

20X11/12/122 

20X136 

20X145/146/147 

21K12 

22X12 

22X25/26/27 

22X147 

24A11/12/125 

24A125AN 

24A126/127 

24C15/16/17 

24R11/12 

24X15/16/17/S 

25A15/16/17 

26R11/12 

26R24/25 

26R25A 

26R26 

26R26A 


4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

6 

8 

8 

11 

9 

13 

13 

13 

9 

9 

9 

9 

13 

13 

6 

6 

6 

9 

6 

6 

6 

4 

6 

4 

4 

8 

6 

4 

9 

7 

9 

7 

9 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


26R35 

26R35A 

26R36/A/37 

26R37A 

26X35/36 

26X36AS/S 

26X37 

26X45/46/55 

26X55A 

26X56 

26X56A 

26X57 

26X57A 

26X65 

26X65A 

26X66 

26X66A 

26X67 

26X67A 

26S75 

26X75A 

26X76 

26X76A 

27DX15/16 

27K12 

27K15/A/B 

27K16/A/B 

27K17/A/B 

27K25/A/B 

27K26/A/B 

27K27/A/B 

27K35/A/B 

27K36/A/B 

27K46/A/B 

27K85/86/87 

27M12 

27M25/26/27 

27M35/36 

29X15/16/17 

29X25 

29X25A 

29X26 

29X26A 

29X27 

30A4S/5N 

30AI2/S/SN/T 

30A13./S/SN/T 


7 

9 

7 

9 
7 

10 

7 

7 

10 

7 

10 
7 

10 

7 

10 

7 

10 

7 

10 

7 

10 

7 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

9 

9 

7 

7 

9 

7 

9 

7 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


30A14/5/SA/SN/T 

30A 15/S/S A/S N/T 

30A16/5/T 

30B15S/SN 

30B16S/SN 

30B17S/SN 

30C15S/SB/SN 

30C16S/SN 

30C17S/SN 

30F15/A 

30F16/A 

30F17/A 

32X15/16/26 

32X27/35/36/A 

34«15/16/A 

36R37/45/46 

36X35/A 

36X36/A 

36X36AS/S 

36X37/A 

37F15/A/B 

37FI6/A/B 

37F27/A/B 

37F28/A/B 

37F35/A/B 

37F36/A/B 

37F55/56/67 

37KI5/A/B 

37K16/A/B 

37K27/A/B 

37K28/A/B 

37K35/A/B 

37K36/A/B 

37K55/56/67 

37M15/I6 

37M25/26/27 

39X16/A/B 

39XI7/A/B 

39XI7C 

39X25 

39X25A 

39X26 

39X26A 

39X35/36/37 

47M15/A 

47M16/17 

47M26/27 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


47M35/36/37 

52M15/16/17 

57M10/11/12 

57M16/17 

121DX10/Z 

121DX11/Z 

121DX12/A/AZ/Z 

121DX16/Z/LZ 

121DX17/A/IZ 

121K15 

121K15 A 

121K16 

121K16A 

121K17 

121K17A 

121M10 

121 Ml 1 

121M11A 

121M12 

121M12A 

121UDX12/Z 

121UDX16L/LZ 

121UDX17L/LZ 

122DX12 

122UDX12 

221DX15/Z/LZ 

221DX56/A/L/LZ 

221DX17/A/L/LZ 

221DX26/A/L/LZ 

221DX38/A 

221K16/A 

221K26/28 

221K35/36 

221K45 

221K45A 

221K46 

221K46A 

221K47 

221K47A 

221 M2 6/27 

221UDX15L/LZ 

221UDX16L/LZ 

221UDX17L/LZ 

221UDX26L/LZ 

222DX15 

222DX15A 

222DX15B 


11 

11 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

9 

11 

9 

11 

9 

11 

11 

9 

11 

9 

11 

13 

13 

13 

16 

16 

13 

13 

13 

13 

13 

9 

9 

9 

9 

11 

9 

11 

9 

11 

9 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

16 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


222DX15S 

222DX16/A 

222DX16B 

222 DX17/A 

222DX17B 

222DX26/A 

222DX27/A 

222DX27B 

222DX48/A 

222DX49/A 

222UDX15/16/17 

228DX16/17/N 

320R17/25/26 

321DX15/A/L 

321DX16/A/L 

321DX16LB 

321DX17/A/L 

321DX17LB 

321DX25B 

321DX26/A/B 

321DX27/A/B 

321F15/16/18 

321F27/35/36 

32IF46/47/49 

321F65/66/67 

321L15/16/18 

321K27/35/36 

321K46/47/49 

321K65/66/67 

321M25/A 

321M26/A 

321M27/A 

321SDXI6LB/17LB 

321UDX15L/161 

3220X16 

322DX16A 

322UDX16 

42IM15/A 

421M16/A 

421M25/26 

421M35/36/37 

520M11/12 

520M15/16/17 

521 MI 5/A 

521M16/A 

521 Ml 7/A 


Next page for CHASSIS index 


Jr 


11 

11 

16 

11 

16 

11 

11 

16 

11 

11 

16 

11 

9 

13 

13 

20 

13 

20 

13 

13 

13 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

11 

11 

20 

13 

11 

16 

16 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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ADMIRAL 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

m 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

2PA5 

46,49 

16ASIC/AUlc 

31 

17XP3 Series 

22 

19S2 

14 

20UK7/B 

44 

21UA4 

56 

3C1 

9 

16AW1C 

31 

17X3Z 

22 

19T1/C 

14 

20UL8/M 

48 

21UA5-21C/D 

56 

3D1 

16 

16AX1 

34 

17Z3D/DB/DBN 

27 

19T2/A 

13 

20UM9 

48 

21UA5-22C/D 

56 

3F2 

46 

16B1/C 

31 

I7Z3DCB/DCD/DF 

27 

19T3U 

56 

20UR6 

40 

21UA5-81C/D 

56 

3G2 

56 

16B3B 

50 

17Z3DFB/DM/DT/DTB 27 

19UA3E/C/D 

56 

20US6 

40 

21UB4 

56 

3S1 

39 

16B9B 

45 

I8A6C/CBA/TB 

36 

19UB3E/G/D 

56 

20V1 

8 

21UB5-21C/D 

56 

3V1 

43 

16C3U 

50 

I8B6C/CB 

36 

19UB8B 

46 

20X1 

6 

21UB5-23C/D 

56 

4C3 

35 

16C9/U 

45. 

18B6T/TB/TC 

36 

19UC3B/C/D 

56 

20X5 Series 

20 

21UC4 

56 

4G3 

37 _ 

16D1/C 

31 

18B7/B 

41 

19UC8B 

49 

20XP5/A 

20 

21UC-24C/24D 

56 

4G3D 

37 

16D3U 

50 

18C6C/T 

36 

19UD8B 

48 

20Y1 

6 

21UC5-15C/D 

56 

4H1 

1 

16D9 

42 

18D6T/C 

36 

19UE8B 

48 

20Y4 Series 

23 

21UC5-25C/D 

56 

4H3 

37 

16E1/C 

31 

18SX4 Series 

22 

19UF8B 

48 

20Z1 

6 

21UD5-41Q/0 

58 

4J1/K1 

1 

16E4Q/D 

57 

18UA6C/CB/T/TB 

36 

19UG3B/cyD 

56 

20Z4 Series 

30 

2IUD5-42C/D 

58 

4L1 

6 

16E9/U 

42 

18UB6C/CB 

36 

19UG8B 

48 

21A1 

5 

21UD5-43C/D 

58 

4R2 

33 

16F1 

32 

18UB6T/TB/TC 

36 

19UH3B/Q/D 

56 

21A3 Series 

21 

21UE5-44C/D 

58 

4S1 

6 i 

16F3B 

42 

18UB7/B 

41 

19UJ8B 

48 

21A4 

56 

21UF4 

56 

4S2A/B 

33 

16F4U 

57 

18X4EZ/GZ 

22 

19W1 Series 

14 

21A5-1IC/D/-12C/D 56 

21UG4 

56 

4S3 

51 

16F9 

42 

18XP4 Series 

22 

19Y1A 

14 

21A5-51D/-71C/D 

56 

21UK3 

51 

5B2 

6 

16GI/C 

31 

18Y4 Series 

24 

19Y4 Series 

24 

21A5-91D 

56 

21UL3 

51 

5D2 

9 

16G3U 

42 

18Z4 Series 

24 

19Z4R5/PRS 

25 

21B1 

9 ! 

211) M3 

51 

6A3 

30 

16G4U 

57 

19AZ4D/DF/DT/ES 

29 

20AX5 Series 

20 

21B3Z 

21 

21W1 

11 

6F4 

50 

16G9B 

45 

I9A2/A/Z/AZ 

13 

20AZ4EF 

23 

21B4 

56 

21X1/2 

11 

6S3/B/C 

46,49 

16H1 

32 

I9A3B/C/D 

56 

20A1 

4 

21B5-11C/D/-13C/D 56 

21X3U 

51 

7P2 

50 

16H3B 

50 

I9B1 Series 

13 

20A2/Z 

15 

2IB5-51D/-54D 

56 

21Yt/Zl/A 

11 

7T1 

38 

16J1/C/K1/C 

31 

19B2 Series 

13 

20A7/B 

43 

21CI 

9 

22A2/A 

11 

7Z1 

43- 

16K3B 

52 

I9B31/C/D 

56 

20A8 

47 

21C3Z 

21 

22A3 Series 

11 

8C I/D 1 

1 • 

1611/C 

31 

19B8B 

46 

20B1 

4 

21C4 

56 

22B3 Series 

16 

8G1 

31 

16L3&/M3B 

52 

19C1 

13 

20B6/C/CB 

35 

21C5-I4C/14D 

56 

22C2/E2 

11 

8H1A 

33 

16M9B 

45 

19C38/C/0 

56 

20B6T/TB 

35 

21C5-15Q/D 

56 

22F2/Z 

16 

8P1 

56 

16R1C/CB 

31 

19C8B 

49 

20B7 

43 

21D1 

10 

22G2/Z 

16 

8W1 

39 

16S1Q/ C B 

31 

19D2 Series 

13 

20B8 

47 

21D3Z 

21 

22M1 

11 

9M1 

48 

16U1C 

31 

19D8B 

48 

20C6C 

35 

21D5-31/C/D 

58 

22M2/N2/P2/R2 

16 

9P1 

56 

16UA3B 

50 

19E1/E2/A 

13 

20C7 

43 

21D5-32/C/D 

58 

22Y1 

11 

14UY3 Series 

26 

16UA4C/D 

57 

19E8B 

48 

20D2 

15 

21D5-33/C/D 

58 

23A1 

11 

14YP3 Series 

26 

16UB3B 

50 

19F1 Series 

13 

20D8 

46 

21D5-41/Q/D 

58 

23HF1/B 

30 

15A2/C/H 

37 

16UB9B 

45 

19F2 Series 

13 

20E6C 

35 

21 El 

:9 

24A2/B2/C2 

59 

15BX/3/D/E 

37 

16UD9 

42 

19F8B 

48 

20G6 

38 

21E3 Series 

21 

24D2/E2/F2 

59 

15C1/B 

34 

16UE4C/D 

57 1 

19G1/A/G2/A 

13 

20H6/J6 

39 

2IE5-34C/D 

58 

2401/E1/F1 

7 

15D1B 

37 

I6UF3B/F9 

42 : 

19G3B/Q/D 

56 

20K7/B 

44 

21 FI 

9 

24G1/H1 

7 

15E1/B 

42 

16UG9B 

45 

19G8B 

48 

20L2 

17 

21F4 

56 

24UA2/UB2 

59 

15F1/U 

42 

16UH3B 

50 

I9HI/H2/A 

13 

20L7 

44 

21G1 

9 

24UC2/UE2 

59 

15G1B 

37 

16UK3B 

52 

I9H3B/C/D 

56 

20L8/M 

48 

21G3Z 

21 

25A6/B6 

53 

I5H1/U 

42 

16UL3B 

52 

19J1/A 

13 

20M6 

38 

21G4 

57 

25D6/A 

54 

15UA2 

37 

16UM3B 

52 

19J8B 

48 

20M8 

48 

21H1 

9 

25E6/F6 

54 

15UD1B 

37 

16UM9B 

45 

19K1/2 Series 

13 

20R6/A 

40 

21H3Z 

21 

25G6/AM 

55 

15UE1 

42 

16W1C 

31 

19K3U 

56 

20S6 

40 

21J1/K1 

9 

25H6/J6/K6 

55 

15UG1B 

37 

16X1 

34 

19L1 

13 

20SX5 Series 

20 

21K1 

9 

25UA6/B6 

53 

16A3B 

50 

I7AB1/AC1 

33 

19L2/Z/M2 

14 

20SY4 Series 

25 

21K3U 

51 

25UG6/AM 

55 

16A4C/D 

57 

17AFI/AG1 

27 

19M3U 

56 

20SZ4EF/FF/PS 

25 

21L! 

9 

25UH6/UJ6/UK6 

55 

16A9/U 

45 

17AK1/AL1 

33 

19N1 

13 

20T1 

8 

21L3U 

51 

25UD6/E6 

54 

1 BAB 1/C 

31 

17BI/B 

33 

19N2Z 

14 

20T6 

40 

21 Ml 

9 

25UG6/AM 

55 

16AD1/C 

31 

17C1/8 

33 

I9P1 

13 

20UA7/B 

43 

21M3U 

51 

25UH6/UJ6/UK6 

55 

16AE1/C 

31 

17D1 

33 

19R3U 

56 

20UAB/M 

47 

21N1 

9 

30A1 

1 

16AFI 

32 

17F1 

27 

19SY4 Series 

24 

20UB6C/CB/T/TB 

35 

21N3U 

51 

30B1/C- 

2 

16AG1/C 

31 

I7G1/B/JI 

33 

I9SZ4D/DF/DT 

29 

20UB8 

47 

21P1/Q1 

9 

30D1 

3 

16AH1 

32 

17K1/8/LI/B 

33 

19SZ4ES/FS/PS 

29 

20UD8/M 

46 

21S3U 

51 



16AL1/C/AR1C 

31 

17SX3 Series 

22 

19S1 

13 

20UG6 

38 

21T3U 

48 
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FORM-7 










ADMIRAL 


PART NAME 1 

1 

2 


KM 

5 

KM 

mm 

8 

mm 

10 


Flyback 

79B7 

Ply-1 

| 

79C17-1 

Ply-4 

9C19-2/-C23 

ny-1 



79C30-1 

Ply-10 

79C32-1/36-1 

Fly-10 



Yoke 

34B2-1/2 

y-3 

1 

34B2-1/2 

Y-3 

94B2-1/2 

Y-3 

94B2 

Y-3 

94A3044 

Y-3 

A3178/97 12 

Y-6 

A3222 

Y-6 


*$il 

Vortical 

Output 

79B6 

24S86 

79B6 

24S86 

79B6 

24S86 

79B20 9 

24S86 

79B20 9 

24S86 

79B24-1 

26S51 

79B29 

26S52 

79B29-2 

26S52 

79B29-1 89 
26S52 17 

79B34-1 

26S52 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

79A18-1 

26A03 

79A18-1 

26A03 

79A18-1 

26A03 

79A18-2 

26A03 

79A18-3/-4 

26A03 

79A18-2/4 

26A03 

79A18-2/4 

26A03 

Width Coil 

94A4 

WC-11 

94A4 

WC-11 

94A12 

WC-15 

94A16 

94A19/-1 

94A4-1 

WC-11 

94A29 15 

WC-23 

94A29-2 

WC-15 

94A29-1 18 

WC-22 

94A29-1 18 

WC-22 

Linearity 

94A3 

WC-14 

94A3 

WC-14 

94A11 

WC-16 

94A3 

WC-14 

94A26 

94A3 

WC-14 

94A28 

WC-28 

94A28 

WC-28 

94A28/39-1 

WC-28 

94A28/39-1 

WC-28 

Power 

8 OB 11 1 

26R84 

80B11/15 6 

26R84 

80B11/15 6 

26R84 

80B17 

26R82 

80B17 

26R82 



80C26-2 

26R71 

80C26-1 

26R71 

80C26-1 

26R71 

Filament 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

80B32 

Focus Coil 


69B35-1 

69B35-1 

69B35-1 

69B35-1 

69B114-2 

69B35-2 

FC-1 

69C117-1 

69C117-3 

69C117-3 

69C117-3 

m ■ ■ 

79A8 3 

24S50 

79A8 7 

24S50 

79A8 7 

24S50 

79A16 10 

24S61 

79A16 10 

24S61 

79A27 68 

24S51 

79B31 -1/-3/-4 
26S49 13 

79B31-1 13 

26S49 

79C33-1/-2 

24S51 

79C33-1/-2 

24S51 




74A13 8 

26C41 

74A12 11 

26C94 

74A12 11 

26C94 

74A12 

26C94 

74B18/-2/-3 14 

26C41 

NOT USED 

NOT USED 

74B18-4 

26C41 

Horizontal 

72B43 

HS-2 

■ 


SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

69B110 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

69B110 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

94A17 

HS-5 

94A17 

HS-5 

NOT USED 

94A17 

HS-5 

NOT USED 

94A17 

HS-5 

94A17 

HS-5 

Antenna 

Input (Balunl 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Video IF 

69A32 

17-1003 


69A32 

17-1003 

98A45-69 

19-1021 

98A45-69 

19-1021 

98A45-77 

19-1021 

98A45-69 

19-1021 

98A45-77 

19-1021 

98A45-77 

19-1021 

98A45-77 

19-1021 

Video IF 

72A81 

17-1020 2 

72B40-1 /81 
17-1020 2 

72B40-1/81 

17-1020 2 

72A84 

17-1066 

72A84 

17-1066 

72A83-3 

17-1062 

72C96-2 

20-1021 

72C96-U 

17-1062 

72C96-6 

17-1062 

76C96-6 

17-1062 


Video IF 

72A82 

17-1001 2 

72B41-1/82 

17-1001 

72B41 -1/82 
17-1001 

72A83-2 

17-1062 

72A83-2 

17-1062 

72A83-3 

17-1062 

72C96-3 

17-1064 

72C96-10 

17-1063 

72C96-7 

17-1063 

72C96-7 

17-1063 

Video IF 

72B42 

17-1002 2 

72B42 

17-1002 2 

72B42 

17-1002 2 

7 2 A 8 3 / -1 
17-1063 

72A83/-1 

17-1063 

NOT USED 

72C96-4 

17-1063 

72C96-9 

17-1062 

72C96-8 

17-1064 

72C96-8 

17-1064 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

72B45 

17-1043 

72B45 

17-1043 

72B45 

17-1043 

72B87-1 

17-1043 

72B87-1 

17-1043 

72B68 

17-1033 

72B87-1 

17-1043 

72B68 

17-1033 2 

72B68 

17-1033 

72B68 

17-1033 


Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

73A4-1 

20-1004 

73A4-1 

20-1004 

72A101 

19-1023 

73A4-1 20 

20-1004 

72B99-3 

17-3401 

72B99-3 

17-3401 

72B99-3 

17-3401 


Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

72C96-2 

20-1021 

72A102 

72A102 

72A102 


1st Sound IF 

72B58/44 

17-1011 

72B44 

17-1011 

72B44 

17-1011 

72A88-1 

17-1004 

72A88-1 

17-1004 

72A60-1 

17-3401 

72C96-2 

20-1021 

72B99-2 

17-3401 

72B99-1 

17-3401 

72B99-1 

17-3401 


2nd Sound IF 

72B58 

17-1011 

NOT USED 

NOT USED 

72B86-1 

17-1011 


NOT USED 

72B86-2 

17-1011 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

72B73 66 

16-6758 

72B73 66 

16-6758 

72B92 67 

16-6758 

72B92 67 

16-6758 

72B97 69 

16-6758 

72B97 69 

16-6758 

72B28-7 

16-6758 

NOT USED 

72B97/-1 69 

16-6758 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

72B74 66 

16-6758 

72B74 66 

16-6758 

72B94 67 

16-6758 

72B94 67 

16-6758 

72B94 69 

16-6758 

72B94 69 

16-6758 

72B28-17 

16-6758 

NOT USED 

72B94 69 

16-6758 


Peaking 

AA-139-1 

19-4180 

AA-139-1 

19-4180 

AA-139-1 

19-4180 

73A5-1 

19-3250 

73A5-1 

19-3250 

73A5-6 

73A5-4 

19-1920 

73A5-6 

73B5-7 

19-3500 

73B5-7 

19-3500 


Peaking 

AA -139-2 
19-3250 

AA -139-2 
19-3250 

AA-139-2 

19-3250 

73A5-2 

19-4160 

73A5-2 

19-4160 

73A5-7 

19-3500 

73A5-5 

19-1922 

73A5-7 

19-3500 

73A5-14 

19-3250 29 

73A5-14 

19-3250 29 


Peaking 

AA-139-3 

19-4122 

AA-139-3 

19-4122 

AA-139-3 

19-4122 

73A5-4 

19-1920 

73A5-4 

19-1920 

73A5-8 

73A5-5 

19-1922 

73A5-8 

73A5-15 

19-3180 28 

73A5-15 

19-3180 28 


Peaking 

AA-139-4 

19-3093 

AA-139-4 

19-3093 

AA-139-4 

19-3093 

73A5-5 

19-1922 

73A5-5 

19-1922 

73A5-9 

NOT USED 

73A5-9 

73A5-13 

19-3300 50 

73A5-13 

19-3300 50 

RF Choke 

98A45-13/14 

17-1020 

98A45-13/14 

17-1020 

98A45-13/14 

17-1020 

73A6-1 

19-1003 


98A45-72 

73A6-1 

19-1003 

73A2-5 

19-3001 



Filament 

Choke 

73A2 

19-3001 

73A2 

19-3001 

73A2 

19-3001 

98A45-13 

17-1020 


98A45-14/15 

17-1020 


98A45-13 

17-1020 

73A2-5 

19-3001 

73A2-5 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 
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ADMIRAL 


| PART NAME 

ii 

12 

13 

13 

Id 

16 

17 

in 

m 

in 

Flyback 

79C30-4 21 
Fly-6 

79D44-1 

Fly-78 74 

79D41-1 
Fly-2160 


79D41-2 

Fly-2160 

79D41-2 

Fly-2160 

79D41-2 

Fty-2160 

79D48-1 

Fly-78 


79C60-1 

Fly-75 

Yoke 

94C30-3 22 

Y-6 

94C54-1 

Y-14 32 

94C51-1 

Y-10 

hb 

94C51-1 

Y-10 

94C51-1 

Y-10 


94D74-1/-2 

Y-14 


94C51-3 

Y-10 32 

Vertical 

Output 


79B43-1 

26S13 

79D40-2 

26S54 

79B40-2/-3 

26S54 

79B43-4 

26S54 

79B40-2/-3 

26S54 


79B43-2 

26S53 25 

79B43-33 

79B43-4 

26S54 

Vert. Blocking 
Oscillator 

79A18-4 

26A03 

79A18-4 

26A03 

79A18-4 

26A03 

79A18-4/-5 

26A03 

79A18-5 

26A03 

79A18-4/-5 

26A03 

79A18-4/-5 

26A03 

79A18-5 

26A03 

79A18-4/-5 

26A03 

79B63-1 

79A18-4 

26A03 

Width Coil 

94A39-1 

WC-28 

94A56-1 

WC -24 

94A49-1/-2 

WC-24 

94A49-2 

WC-24 

94A49-2 

WC-24 

94A49-2 

WC-24 

94A49-2 

WC-24 

94A49 -3 
WC-29 

94A49-3 

WC-29 

NOT USED 

Linearity 

94A28 

WC-28 

94A55-1 

WC-22 

94A50-1 

WC-18 26 

94A50-1 

WC-18 26 

94A50-1 

WC-18 26 

94A50-1 

WC-18 26 

94A50-1 

WC-18 26 

94A50-2 

WC-22 26 

94A50-2 

WC-22 26 

NOT USED 

Power 

80C26-1 

26R71 

80C36-1 

80C35-1/-2 

26R71 

80C35-2 

26R71 

80C35-1 

26R71 

80C35-3 

26R92 30 

80C35-2 

26R71 

80C39-1 33 

80C35-4 

26R91 

80C35-1/2 

26R71 

Filament 

80B32 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

69C117-3/-9 

69D117-10 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

69D117-11/12 

69D117-11/12 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

79C33-1/2/3/4 

24S51 

79C33-5 

24S61 

79A8 

24S50 

79C33-6 

24S51 2 

79A8 

24S50 

79C33 -6 / -7 
24S51 2 ' ^ 

79A8 

24S50 

79B49-2 

24S51 

79A8 

24S50 

78B98-1 34, 90 
24S51 

Choke 

NOT USED 

74B18-6 75 

26C43 

74P1.8-7 

26C41 

74B18-7 

26C41 

74B18-7 

26C41 

74B18-2 

26C41 

74B18-2 

26C41 

74A12 

26C43 2 

74B18-2 

26C41 

78B98-1 90 * 35 
26C43 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

69B110 

HS-3 

69B110 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

69B110 

HS-3 


Horizontal 

Ringing Coil 

94A17 

HS-5 

94B48-1 

HS-5 2 

NOT USED 

NOT USED 

94B17 

HS-5 

94B17/-1 

HS-5 

94B17 

HS-5 

94B17 

HS-5 

NOT USED 

94C17-3 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

94D64-84 

Video IF 

98A45-77 

19-1021 

98A45-77 

19-1021 

94D46-85 

17-1004 

72C96-29 

17-1062 

94D46-85 

17-1004 

72B109-1 

17-1001 

72C96-29 

17-1062 

72C96-29 

17-1062 

94D46 -85 
17-1004 

72C96-21 

17-1062 

Video IF 

72C96-14 

17-1062 

72C96-14 

17-1062 

72C96-21 

17-1062 

72C111-1 

17-1063 

72D111-2 

17-1064 

72C96 -29 
17-1062 

72C111-1 

17-1063 

72D111-2 

17-1064 

79C96-21/-25 

17-1062 

72D111-2 52 

17-1064 

Video IF 

72C9S-14 

17-1062 

72C96-16 

17-1066 

72C96-22 

17-1063 

72D111-6 

17-4523 

72D96-22 

17-1063 

72D111-1 

17-1063 

72D111-6 

17-4523 

72B113-1 

79C96-22 

17-1063 

72C96-22 53 

17-1063 

Video IF 

72C96-14 

17-1062 

72B105-1 

72C99-25 

17-1062 

72D111-7 

17-4522 

72B107-1 

72B110-1/13-1 

17-1067 2 

72D111 -7 
17-4522 

72C96-30 

19-1021 

72B107-1 

17-1068 

72B107-1 

17-1068 

Ratio Det. or 

Quadrature 

72B68/-2 

17-1033 

72B68/-2 

17-1033 

72B68-1/2 

17-1033 

72B68-2 

17-1033 

72B68-2 

17-1033 

72B68-2 

17-1033 

72B68-2 

17-1033 

72B68-2 

17-1033 

72B68-1/-2 

17-1033 

72B68-2/4 

17-1033 

| 

72C96-17 

19-1020 

72C96-24 

19-1020 

72B99-6 20 

17-3402 

72B99-3 

17-3401 

72B99-6 

17-3402 

72B99-3 

17-3401 

72B99-3 

17-3401 

72B99-10 

20-1004 

72B99-6 20 

17-3402 

72B132-1 55 

20-1005 


72B99-3 

17-3401 

72B99-3 

17-3401 

72C96-23 

20-1006 

72D111-8 

20-1049 

72C96-23 

20-1006 

72C96-30 

17-1021 

72C96-30 

17-1021 


72C96-23 

20-1006 

72B99-6 

20-1004 

1st Sound IF 

72B99-4 

17-3400 

72B99-4 

17-3400 

72B99-7 

17-3402 

72B99-4 

17-3400 

72B99-7 

17-3402 

72B99-4 

17-3400 

72B99-4 

17-3400 

72B99-10 

20-1004 

72B99-7 

17-3402 

72B132-1 54 
20-1005 

2nd Sound IF 

NOT USED 

72B99-4 

17-3400 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

72B99-4 

17-3400 

72B99-4 

17-3400 

72B99-10 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

72B28-7 

16-6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16 -6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16-6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16-6758 


72B28-7 

16-6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16 -6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16-6758 

NOT USED 

72B28-7 

16-6758 

72B28-7 

16-6758 

m 

73A5-7 

19-3500 

73A5-7 

19-3500 

73A5-7 

19-3500 

7 3 A 5 -15 
17-3180 28 

73A5-15 

17-3180 28 

73A5-15 

17-3180 28 

73A5-15 

17-3180 28 


73A5-17 

19-3660 

73A.5-7 

19-3500 

IBIli 

73A5-14 

19-3250 29 

73A5-14 

19-3250 29 

73A5-9 

19-4400 

73A5-7 

19-3500 

73A5-7 

19-3500 

73A5-7 

19-3500 

73A5-7 

19-3500 


73A5-9 

19-4400 

73A5-9 

19-4400 

Peaking 

73A5-15 

19-3180 28 

73A5-15 

19-3180 28 

73A5-13 

19-3300 50 

73A5-14 

19-3250 29 

73A5-13 

19-3300 50 

73A5-14 

19-3250 2 9 

73A5-14 

19-3250 29 


73A15-13 

19-3300 50 

73A15-13 

19-330050 

Peaking 


73A11-1 

19-3660 51 

73A5-15 
19-318 0 28 

73A11-1 

19-3660 51 

73A5-9 

19-4400 

73A11-1 

19-3660 51 

73A11-1 

19-3660 51 


73A5-15 

19-3180 28 

73A5-15 

19-3180 28 




94D46-86 

94D46-86 

94D46-86 

73A5-2 

19-1001 

73A5-2 

19-1001 

73A5-2 

19-1001 

73A5-2 

19-1001 

73A5-2 

19-1001 



73A2-5 

19-3001 

73A2-5 

19-3001 

73A2-5 

19-3001 

73A2-5 

19-3001 

98A45-14 

17-1020 

98A45-14 

17-1020 

98A45-14 

17-1020 

98A45-14 

17-1020 

73A2-5 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 
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ADMIRAL 


PART NAME 


■ 

22 

23 

24 

25 



2 

8 

2 


29 30 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 



Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


NOT USED 

NOT USED 

| 

73A5-7 

19-3500 


73A5-22 

19-4412 

73A11-1 

73B5-21 

19-3660 51 

19-330050 

73A5-! 5 

73A5-15 

19-318D 28 

19-3180 28 


94D48-86 

73A2-5 


19-3001 


73 A 24-1 

73B24-4 

19-1004 

19-3036 

73A2-5 

73A2-5 

19-3001 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 



































































































































































ADMIRAL 



PART NAME 


31 32 33 


94D147-3 
94D150-3 
Y 52 


Vert. Blocking 
Oscillator 


94D147-1 
94D150-1 
Y 52 


94D147-3 
94D150-3 
Y 52 


79B43-14 

26507 


NOT USED 


79B43-13 

26S08 


NOT USED 


79B43-17 

26S07 


NOT USED 


36 37 38 39 40 


79D77-4 79D83-1/-297 79D77-22-7 

79E77-7 

Fly 1 37 102 Fly 173 Fly 175 

94D150-4 940189-2^5 94D172-1 

Y 63 Y 64 Y 63 


79B43-19 



26S07 _ 

NOT USED NOT USED I NOT USED I NOT USED 


Width Coil 

Linearity 

Power 


Filament 


Focus Coil 

Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 


80B58-1 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 


80C35-1281 

26R8830 


NOT USED 




Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


72032-23 

720 32-23 

17-3405 

17-3405 

720 32-38 

72032-38 

17-3405 

17-3405 

72B19I-1/-2 

728191-1/-2 



72C132-I8/-37 

72C132-I8/-37 

72085-2 

72085-2 


17-3405 

72C132-38 


17-1072 


72B186-1 72B186-1 


17-1063 

'>2B206-1 


NOT USED 


72C132-37 
20-1051 


72C185-2 
17-1072 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

80D65-TTO3 80D65-2104 80C68-1 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED | NOT USED 
79B78-1 80 79D33-15 79B78-482 I79D33-15 





17 3405 
720 32-39 


17-3406 

728191-3 


17-3407 

172032-37 


73B5-23 

73B15-23 

19-3180 


73B5-36 

73D24-9 

73B5-20 

73B5-20 

19-3500 

19-3500 

73B24-7 

73D24-4 

19-1008 


73B37-2 

73B37-2 

19-1001 

19-1001 


17-3405 


72B191-3 


17-3407 

72032-37 


17-1072 


72B186-1 



74B18-2887 740 8-33 

74B18-24/-33 


94D17-7 94D17-792 


NOT USED NOT USED 


80D65-13/-15 


NOT USED 


79B82-3/-4 79B81-6 

_ 24S52 _ 

74B18-29 94 74B18-31/-34 



NOT USED 
72B132-37 


17-1072 


72B208-1 


17-1073 


NOT USED 


17-3407 


72B132-37 


73B37-4/-5 


72032-44 


17-1072 


72B208-1 


17-1073 


NOT USED 


20-1051 20-1051 


73B37-4/-5 73B37-4/-5 


NOT USED 


73B185-2 


17-1072 


72B208-1 

17-1073 


72D28-70/-71 

16-6758 


72D28-6895 


17-1072 


72B208-1 


NOT USED NOT USED 


19-420151 


73C5-41 


73B31-3 

73B31-3 

73B31-3 

19-1011 

19-1011 

19-1011 

73B37-2 

73B37-2 

73B37-2 

19-1001 

19-1001 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 


































































































































































































ADMIRAL 


PART NAME 


Flyback 


Yeka 


42 43 44 45 46 47 


48 

49 

79E77-15/-16 

Fly 243 

79E77-15/-16 

Fly 243 



Fly 260 


94D189-9F/-4F 
750C305-14/-10I 750C305-7 



Horizontal 

Oscillator 



74C18-35 

74B18-35 

74C18-36 

74C18-36 

26C76 

26C79 

26C79 

94C17-7 

94D17-14 

94D17-7 

HS 5 

HS 16 

HS 5 

NOT USED 

94 D17-7 

NOT USED 


HS 5 




79B81-12 m 

22S34 

79881-11 

22S46 

74G18-42 
74618-42 

26C79 

74C18-42 

26C79 



94D17-7 

94C17-7 

HS 5 

94D17-7 

94C17-7 

HS 5 


NOT USED 


79B81-I6 


NOT USED 


79D33-56 ,, 4 

24S05 


74CI8-33 


Vldao IF 


Vldoo IF 



17-3410 
72C132-39 


72C132-39 

72C132-42 

17-3406 

17-3408 

72C132-39 

72B207-3 

17-3406 


72B191-3 


17-3407 


72C132-52 

72C132-52 



Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Poaking 


Paaklng 


Poaking 


Peaking 


RF Choke 


FI lament 
Choke 


Printed in USA 


NOT USED 


73C5-40 

19-420)5' 


73B31-4 

73B31-1 

73B31-4 

73B31-4 

19-1010 


19-1010 

19-1010 

73B31-3 

73B31-3 

73B31-3 

73B31-3 

19-1011 

19-1011 

19-1011 

19-1011 



73B31-: 

19-101 

3 

1 

73C5-4 

19-3371 

5 

5 

73C5-40 

19-420151 



73B37-2 

73B37-2 

73B37-2 

19-1001 

19-1001 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 












































































































































































ADMIRAL 



Service notes may be found at the end of the ADMIRAL section. 


Printed'In USA 


FORM-7 











































































































































































































SERVICE NOTES 


ADMIRAL 


1 Alternate 8087 replaced by 26R25U 2 also uses 80B12 replaced by 26R63. 

2 Mounting difference. 

3 Alternate 79B9 replaced by 26549. 

4 Alternate 74A10 replaced by 26C41. 

5 Alternate 79C19/-1, 79C23-2 replaced by Fly 1. 

6 Alternate 80B16 replaced by 26R36. 

7 Alternate 79A16 replaced by 24S61. 

8 Alternate 74A12 replaced by 26C94. 

9 Alternate 79B24/-1 replaced by 26S51. 

10 Alternate 79A9 replaced by 26S49. 

11 Alternate 74A17 replaced by 26C41. 

12 Alternate A3222 replaced by Y 6. 

13 Alternate 79B31-2 replaced by 24S51, 79A31-1/-4 replaced by 26S49 2 . 

14 Alternate 74B18-1 replaced by 26C43. 

15 Alternate 94A29-1 replaced by WC 22. 

16 Has many alternates replaced by Y 6 for all except 94C30-1 use Y 4. 

17 Some 20 & 21" rectangular tubes use 79B40-1 - replace with 26S54. 

18 Alternate 94A39-1 replaced by WC 28. 

19 2nd sound IF - 72B86-I/2 replaced by 17-101l 2 . 

20 Cathode trap - 72C96-2 replaced with 20-1021, adjustable sound trap- 
72A100 replaced with 20-1006. 

21 Alternate 79C38-1, 79D38-1 use Fly 6. 

22 Alternate 94C30-1 replaced by Y 4. 

23 Use turns ratio 15:1 . 

24 Alternate 79B40-1 replaced by 26S75 23 . 

25 Connect as autoformer. 

26 Use originial slug or remount. 

27 72C96-23 also used - replace with 20-1006. 

28 Parallel with 4.7K resistor. 

29 Parallel with 18K resistor. 

30 Parallel and phase 6.3 volt windings. 

31 Alternates, 79B49-2 replaced by 24S51 2 , 79A8 use 24550. 

32 May require replacement of original yoke network. 

33 Alternate 80C35-5 replaced by 26R92. 

34 Alternate 79B76-2 and 78B77-1 replaced by 26550. 

35 74B18-7 used in some models replaced by 26C41. 

36 Chassis 21G3Z, 21H3Z use 79C60-7 replaced by Fly 75 37 . 

37 Original terminals 5-4 - 1 - 7- 8 

new terminals - 4 - 3 - 2 - 1 

38 94C74-4 used in chassis 21G3Z and 21H3Z replaced by Y also use 
original plug, 94D87-4/-5 used in chassis 21E3Z and 21E3BZ-no replacement. 

39 74B18-10 used in chassis^ 7XP3/Z replaced by 26C41 . 

75B18-15 used in 17X3B2 replaced by 26C442 , 74BI8-17 used in 
18XP4 series, 18X4 series, 185X4 series - no replacement. 

40 94D87-1/-3, 94C74-5/-7 all replaced by Y 16 32 , 

94D87-2 , 97C74-6 replaced by Y 76. 

41 Use original channel frame. 

42 Alternate 79B63-3 replaced by 26A0341. 

43 79B101-1 used with Em speakers replaced with 24S5I, chassis 17XP3/Z, 

17SX3 uses 79C33-11 43placed by 22S46. 

44 74B18-1Q used in chassis 17XP3/Z replaced by 26C41. 

45 Use 2 turn filament winding. 

Original terminals 5 - 6 - 7 - 8 

new terminals 5-4-2- 1 

46 Use 26S58 with 10" PM speakers, 24S51 with 4" PM speakers, 22S46 with 
4" X 6" and 22S45 with 6" X 9", 22586 with 6" PM speakers. 

47 Use 2 turn filament winding. 

Original terminals 5-6-8 

new terminals 4-3-1 

48 80D65-20 used in a few chassis - no replacement. 

49 Trim terminal board to match original - use original mounting brackets. 
Original terminals - 4 - 2 - 1 

new terminals - 3 - 6 - 1 

50 Parallel with 33K resistor. 

51 Parallel with 1 OK resistor. 

52 Alternate 72D111 -6 use 17-4523. 

53 Alternate 72D111 —7 replaced by 17-4522. 

54 Alternate 72B99-7 replaced by 19-3402. 

55 Alternate 72B99-6 replaced by 20-1004, 72D111-10 replaced by 17-4538. 

56 79D65-1 replaced by Fly 136. 79D65-3, 79C65-3 used in chassis 20Y4D 
replaced by Fly 136. 

57 Alternate 79D43-4 replaced 26554, 79B43-8 used in chassis 20Y4D re¬ 
placed by 26S53. 

58 74B18-28 replaced by 26C78 used in chassis 20UG6. 

59 94D87-12/-13 used in chassis 20SZ4EF/PS and I8Z4ESA replaced by 
Y 76. 

60 Use terminal connections given on the instruction sheet. 

61 The following peaking coils are used in a few models: 73A24-1 replaced 
by 19-1004 , 73B5-20, 73B5-20 replaced by 19-3500 , 73B5-23 replaced 
by 19-318028, 73B11-1 replaced by 19-3660 15 . 

62 The following peaking coils are used in a few models: 73B11—1 replaced by 
19-36605\, 7365-21 replaced by 19-440051, 73B5-22, 73B25-9 replaced by 
19-3300 50 , 73B5-32, 73B5-8 replaced by 17-318029. 

63 Alternate 79B66-8/-4 replaced by 22S46 2 , 79D33-16 replaced by 24S48. 

64 Also uses 73A6-9 replaced by 19-1002. 

65 Parallel with 22K resistor. 

66 Also uses 72B75/76 (FM-IF) replaced by 16-3487 

67 Also uses 72B93/76 (FM-IF) replaced by 16-3487. 

68 The following audio outputs are used in the radio chassis: 79A22 replaced by 
26S49, 79B31-2 replaced by 24S51, 79B31-3 replaced by 26549.✓ 


69 Also uses 72B98/76 (FM-IF) replaced by 16-3487. 

70 79B66-3 used with speaker 78D118-1 - no replacement. 

71 79B66-2 replaced by 22S46, 79C56-4 replaced by 22562. 

72 80B48-3 used in radio chassis replaced by 24R02U. 

73 79C60-10/-11 used in some runs replaced by Fly 170. 

74 Connect same as original except connect original ^5 to new ^8 „ 

75 74B18-5 replaced by 20C68. 

76 The following parts are used in some chassis: 72B142-1 replaced by 17-1012, 
72D111-19 replaced by 17-4523, 72D111-18 replaced by 17-4522, 72B143-1 
replaced by 17-5001, 72B143 replaced by 17-5001. 

77 The following parts are used in some chassis: 72032-2 replaced by 17-1063, 
72D111-32 replaced by 17-4522, 72B143-2 replaced by 17-5004, 720111-34 
replaced by 17-4523, 72B143-3 replaced by 17-5004, 72D1 11-35 replaced 
by 17-4522. 

78 The following parts are used in some chassis: 72D111-36 replaced by 17-4523, 
72D111-38 replaced by 17-4522, 72B143-2 replaced by 17-5004. 

79 72C68-4 used in some models - no replacement. 

80 79C56-6 used in chassis 16AU1C, 16AW1C, 16U1C, 16W1C prior to run 26 
replaced by 24S17; 79C56-9 used in chassis 16AU1C, 16AW1C, 16UIC, 

16W1C after run ^26 - no replacement, 

81 80C35-12 replaced by 26R88 3 0 used in chassis 17C1/B, 17G1/B, 17AC1/AG1 
only, 80C35-13 and 80C62-1, 80B59-1, 80B58-1, used in some models - no 
replacement. 80C62-2 replaced by 26R116. 

82 79C56-6 used in amplifier chassis 4R2/eplaced by 24S61 . 

79C56-S used in amplifier chassis 4S2A replaced by 22S62. 

83 72D28-69 used in AM-FM tuner 8H1A replaced by 17-3498. 

84 79D83-11 used in chassis 16F3B/UF3B, I6G3U replaced by Fly 174. 

(Connect 100 MMF (a> 6KV across 6 & 8 of Fly 174) 

85 79C82-1/-2 used in chassis 20E6C, 4C3 - no replacement. 

86 79B8I-3 used in chassis 181)A6C/T/CB/TB, 18A6C/T/CB/TB - no replacement. 

87 74B18-27 used in VHH models replaced by 26C79. 

88 Reverse mounting brackets and mount on side. 

89 79B39-1 replaced by 26551. 

90 78B98-1 speaker assembly uses audio output transformer 24S51 and filter 
choke 26C43. 

91 79D74-1 used in some models of chassis 1723DB replaced by F ly 170. 

92 94D17-14 used in chassis 15D1B, I5UD1B, 15G1B, 15UGIB replaced by 
HS 16. 

93 80 D65-1, 80D65-1 used in some models - no replacement. 

94 74B18-30 used in chassis 20J6 - no replacement. 

95 Ratio Detector 72D28-73 replaced by 17-3494. 

96 80D65-19 and 80C71-I used in 20US6, 20UR6 and 20T6 - no replacement. 

97 79D83-5 used in chassis 15GIB, 15UG1B - no replacement. 

98 79B43-20 or 79C43-20 used in chassis 15GIB, 15GU1B, 15D1B, 15UD1B 
replaced by 26S08. 

99 79B43-19, 79C48-19 used in some models replaced by 26S07. 

100 80D65-23 used in chassis 18UB7/B - no replacement. 

101 80D73-2 and 80B74-1 used in 15UE1 or SON-R AMP - no replacement. 

102 If AGC does not function properly reverse connections to terminals 1 & 2. 

103 80D65-4/-6 & 80B58-2 used in some models - no replacement. 

104 80D65-1 used in some models replaced by 26R131. 

105 94D150-6/-7 used in some models replaced by Y 63. 

106 79077-13, 79E77-13 used in chassis 20A7/B7/C7 (Run # 12 - no replacement) 

107 79B81-10 used in chassis 20B7 - no replacement, 79D33-32 & 79D33-33 
used in chassis 20C7 with stereo replaced by^24S13. 

108 79E77-14 used in 20K7/B, 20L7, 204K7/B (Run # ll) - no replacement. 

109 79D33-31 & 79D33-38 used in chassis 2017 replaced by 24S61 . 

110 Use orginol plug and connect the same as in original circuit. 

111 79D33-43 used in Stereo Amp. 2PA5 & 3F2 replaced by 26S48. 

112 79B43-23 alternate replaced by 26S24, 79D43-24, 79B43-24 used in 
Run # 12 or higher replaced by 26529. 

113 80D78-1/-2 used in some chassis replaced by 26R112. 

114 79D33-54/55/62 used in o few models - no replacement. 

115 79D99-1 & 79D33-49 used in chassis 19F8B, 19UF8B - no replacement. 
79B81-11 used in chassis 19E8B, 19G8B, 19J8B, 19UE8B, 19UG8Band 
19UJ8B replaced by 22S46. 

116 79D83-5 used in a few chassis replaced by Fly 260. 

117 80D69-1 used in Amp. chassis 4S3 replaced by 26R13U 2 . 

118 79C81-11, 79B81-11 used in some models replaced by 22S46, 

79D33-23, 79C33-23 used in Amp. chassis 4S3 - no replacement, 

79D99-1 used in 21S3U/X3U - no replacement. 

119 79D81-20 used in 16UK3B/UL3B - no replacement. 

120 Chroma Coils: 

94B175-1/-2/-3 - no replacement 

72B210-1 replaced by 17-6012 

72B211-2 - no replacement 

72B212-1 - replaced by 17-6018 

72B213-1/-2 replaced by 17-6012 (Do not use CT) 

72B214-1 replaced by 17-6011 

121 80D83-503, 79B104-2 , 80D69-8 used in a few models - no replacement. 

122 79 0 03-2 , 79D33-59 used in chassis 25K6/UK6, 3PA8/A - no replacement. 

123 94CI75-1/-2/-3, 72B210-2, 72B211-3, 72B212-2, 72B213-3, 72B214-2- no 

replacement. 

124 Connect same as original circuit. 

125 Alternates - 79D33-66 replaced by 24598 

79D33-64 replaced by 24S50 
79D33-45 replaced by 22S34 

126 74C18-50 used in some models replaced by 26C77. 

127 79D43-24 used in chassis 21D5 & 21UD5 replaced by 26S29. 


Printed In USA 


FORM-7 









PARTS LIST use this page AIRLINE 

rMrt 1 J l-l'O ■ PARI NUMBER available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part’ REPlACEMEI(T 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

2E91 


9A2334-1 

Y 42 

12 A-19942-1 

26R94 3 ' 

20E721 

20-1004 

36A34 

19-4400 

51X233-1/-2/B 26S23 

2E92 

19-3001 

9A2336 

20-1004 

12C-18743-1 

24S52 

20E725 

17-1004 

36A36 

19-3100 

51X235/-1 

24S53 

3A11 

19-3500 

9A2363 

17-4536 

1209849 

26S51 

20E780 

19-1021 

36A38 

19-4201 74 

52C170 

26R27U 

3AAI2 

19-4160 

9A2364 

17-4535 

12C-20761-1 

26S54 

20E781 

17-1063 

36A39 

19-3250 

52X0102-003 

26C79 

9A1963 

16-6770 

9A2365 

17-4534 

12C-20761-2 

26S54 

20E782 


36A40 

19-4073 46 

52X0112-003 

26C78 

9A1970 

17-3487 

9A2366 

20-1004 

12C-21215 

24S50 

20E783 

17-3493 

36A41 

19-3100 80 

52X87 

26C93 

9A1974 

FC 2 

9A2367 

20-1005 

12C22508 

24S50 

20E785 

20-1005 

36A43 

19-3160 81 

52X88 

26C93 

9A1976 

WC 11 

9A2368 

17-3495 

12C-23704-1 

24S78 

20E788-5 

Y 11'7 

36A44 

19-4201 

52X90 

26C93 

9A1977 

19-4180 

9A2369 

20-1045 

12C-23704/-2 24S79 

20E799 

17-1062 

36A45 

19-32755 

52X91 

26C93 

9A1978 

19-4122 

9A2370 

17-4514 

12D-19250 

26F65 3 

20E831 

HS 5 

36A46 

19-4400'1 

52X95/-3 

26C77 

9A1979 

19-3036 

9A2371 

HS 7 

12D-21160 

21 FT 1 

20E857 

20-1049 

36A47 

19-4950 

52X95-2 

26C79 

9A1980 

17-1004 

9A2371-1 

Y 16 

12D-21160-1 

21F11 

20E858 


36A48 

19-316078 

52X95-6/-9 

26C79 

9 A1981 

WC 14 

9A2372/F 

HS 8 

12D-23699 

26F67 

20E859 


36A49 

19-3180 

52X95-5/-7/-10 

9A1982 

17-1004 

9A2373-1 

Y 76 

12E-23726 

26S52 

20E860 


36A50 

19-3250 

-11/-12/-13 26C79 

9A ] 983 

17-1013 

9A2375 

19-3036 

12E-23939 

Fly 80 

20E883 

19-1005 

36A52 

19-3375 

52XI02/-2/-3/-4 26C79 

9A1984 

HS 2 

9A2380 

19-1001 

12E-26993 

HS 73 

20E947 

Fly 38 

36A53 

19-3660 

52X104/-1A 

26C78 

9A1985 

20-1021 

9A2381 

WC 22 

12E-27097 

Fly 99 

20E952 

WC 22 

36A54 

19-3500 

52X104-2 

26C78 

9A1986 

17-1012 

9A2382 

20-1005 

12E-27156 

26S14 

20E994 

17-1064 

36A94-1 

19-4201 

52X112-1 

26C78 

9A1987 

Y 3 

9A2383 

17-1026 

12M-1824I/-1 26A03 

20E995/-2 

Fly 25 

36A94-2 

19-3660 

53A133 

19-1001 

9A202925 

16-6770 

9A2385/-1 

Y 76 

12M-1824I/-3 26A03 

20E1029 

Fly 213 

36A94-3 

19-3330 

53B008 

19-3001 

9A2030 

16-3487 

9A2387 

Y 71 

12M-22303 

17-3497 

20EI032 

17-4534 

36A94-8 


53B140 

Y 3 

9A2032 


9A2387-1C 

Y 71 

13A-I9514 

17-103)3 

20E1033 

17-4535 

36A94-9 

19-3300 

53X0397-003 

Fly 244 

9A2033 

19-3001 

9A2388-1B 

Y 71 

13A-26968 


20E1034 

17-4535 

36A94-10 

19-4201 

53X0408-000/2 Fly 225 94 

9A2034 

16-3487 

9A2389 

17-4534 

13A-26994 

17-4523 54 

20E1036 

20-1020 

50A372-1 

17-1004 

53X167/A 

2455)3 

9A2048 

Y 3 

9A2390/-91 


13A-26995 

17-4536 54 

20E1037 

20-1005 

50B406 

17-3487 

53X176 

24S51 

9A2049 

17-1047 

9A2400 

17-1026 

13A-26998 

17-450054,68 

20E1038 

HS 5 

51A1037 

17-3402 

53X279 

26R15 3 

9A2053 

FC 2 

9A2403 

Y 73 

13B-17731 

16-6770 

20E1039 

19-1005 

51A1053 

19-3036 

53X286 

24R05 

9A2055 

17-1005 

9A2413 

17-3400 

13B-19958 


20E1084 

17-4538 

51A1054 


53X290 

26R36 

9A2057 

HS 3 

9A2414 

17-453523 

13B-21167 


20E1089. 83 

17-4538 

51A1055 


53X291 

22R38 

9A2059 

20-1021 

9A2415B 

Y 72 

13B-23887 

17-4524 

20E1090 

20-1004 

51A1057 


53X296 

Fly 1 

9A2060 

16-3487 

9A2416 

HS 7 

13D-19540 

HS 5 

20E1159-2 

Y 4449 

51A1082 


53X297 

26RI5 3 

9A2061 

16-3487 

9A2417 


13M-18233 

WC 1 l 3 ' 

20E1194 

19-1001 

51A1086 


53X298 

26R15 3 

9A2062/63 

16-6758 

9A2423 

Y 76 

I3M-19257 

17-3497 

22E27 

26R14 

51A1087 


53X299 

Fly 1 

9A2064 

17-3487 

9A2425 

20-1020 

13M-19521 

17-1003 

22E27-2 

26R14 

51B411 

HS 554 

53X300 


9A2065 

14-1073 

9A2426 

20-100573 

I3M-19643 

17-3493 

22E28 

24S51 

51B1037 

17-3402 

53X301 

Fly 5 

9A2071 

17-1002 

9A2427 

17-4534 

13M-21644 

17-3493 

22E35 

24S52 

51B1038 

HVO 50 

53X302 

26R19 3 

9A2072 


9A2428 


I3M-22303 

17-3497 

22E36 

20C64 3 

51B1040 


53X303 


9A2073 

20-1021 

9A2429 


13M-22482 

15-1082 

22E38 

24A88 

51B1065 

FC 1 

53X307 

Fly 5 

9A2074 

20-1004 

9A2430 

HS 5 

13M-24085 

HS 8 

22E39 

26S51 

51B1071 

WC 14 

53X308 

26R95 

9A2075 

WC 11 

9A2432/001 

19-1006 

13M-24086 

HS 73 

22 £40 


51B1072 

WC 11 

53X313 

26R95 

9A2076 

17-1020 

9A2434/B 

17-1026 

13M-26979 


22E40-2 


51B1150 

HVO 50 

53X315 


9A2080 

Y 7 

9A2435 


13M-26988 

20-100594 

22E41 


51X0192-005 

24S48 

53X318 

26R19 

9A2081 


9A2436 

17-4535 

13M-26992 

HS 83 

22E42 

Fly 1 

51X0223-003 

26S08 

53X319 

Fly 169 

9A2032 


9A2440 

16-3487 

16A-17595 

26C44 

22E72-2 

26S17 

51X0229-001A 

26S30 

53X320 

Fly 169 

9A2086 

19-1920i ' 

9A2444 


16A-17937 

19-3001 

22E73-2 

26C44 

51X0233-001 

26S23 

53X324 

26R93 

9A2087 

19-1921 

9A2452/C 

Y 71 

16A-17959 

26C443 

22E89 

26A03 

51X0235-000 

24S53 

53X325 

26R92 

9A2038 

19-1922 

9A2453 

Y 72 

16A-18676 


22E89-2 

26A05 

51X0235-001 

24S53 

53X326 

Fly 37 

9A2089 

19-1921 

9A2454 

Y 72 

16A-19365 

19-3500 

22E91 

24S53 

51X134 

24S48 

53X330 

Fly 37 

9A2090 

19-1923 

9A2458 

Y 71 

16A-19485 


22E94 

26R89 

51X136 

24S52 

53X331 

26R20 

9A2096 

HS 5 

9A2461 

17-4538 

I6A-19486 


22E97 

26S76 

51X139 

24S52 

53X332 

26R89 

9A2099 

16-6770 

9A2466 

HS 7 

16 A -19818 

19-3001 

22E99 

24S53 

51X140 

24S86 3 

53X333 

26R34 

9A2106 

Y 3 

9A2467 

20-1005 

I6A-20021 

19-3125 

22 El 00 

26C76 

51X142 

26S51 

53X339A 

26R56 

9A2107 


9A2468 

17-3495 

16A-20970 

19-3250 

30E141-2 

Y 3 

51X145 

245863 

53X339B 

26R56 

9A2111 

WC 14 

9A2469 

16-6758 

16A-21214 

26C443 

31A078 

17-1003 

51X146 

24S52 

53X340 

26R89 

9A21I2 

16-6758 

9A2470 

16-6758 

16A-2I391 

19-3300 

31A095 


51X147 

26S51 

53X340A 

26R89 

9A2147 


9A2476 

Y 72 

16A-21556 

19-3001 

31B238 


51X149 

26S52 

53X342 

Fly 37M 

9A2149 

Y 52 

9A2477/-1C/E 

Y 72 

16A-21656 

19-3001 

31B257-8 


51X150 

24S51 

53X346 

Fly 37 41 

9A216I 

17-3487 

9A2431/A 

HS 7 

16A-21701 

19-1005 

31B289 


5IX150A 

24S51 

53X347 

Fly 37 u 

9A2165 

17-1006 

9A2482/-IA 

Y 71 

16A-22427 

19-1004 

31B649 


51X150H 

24S51 

53X350 

Fly 202 48 

9A2166 

17-1005 

9A2483 


16A-22923 

19-6022 

31K225 


51X151 

26S52 

53X354 

26R11 

9A2167 

17-1002 

9A2484-1 

Y 72 

16A-23889 

26C80 

31K225-03 


51X156 

26S54 

53X354A 

26R11 

9A2168 

17-103)3 

9A2485-2/B/C 

Y 73 

16A-24090 

19-1005 

31T-41 


51X159 

26S53 4 

53X355 

Fly 203 

9A2169 

20-1021 

9A2486 


16A-26520 

19-1004 

3ITA-413 


51X166 

24S51 

53X359/A 

Fly 202 

9A2170 

17-3495 

9A2487/A/-I 

HS 5 

16A-26985 

19-1001 

34A-575 

19-1001 

51X166B 

24S51 

53X362/ C/G 

Fly 223 

9A2171 

17-3497 

9A2491 

16-6758 

16A-26991 

20-1004 

34A-704 


51X167/A 

24S51 

53X366/ A 

Fly 201 

9A2172 

WC 16 

9A2497 


16A-27202 

19-3250 

36A094-001 

19-4201 

51X168 

26S25 

53X368/E 

Fly 146 

9A2183 

WC 15 

9A2504 

17-3402 

16A-27466 

19-3075 

36A094-002 

19-3660 

51X173 

26S22 

53X369/A 

26R58 

9A2193 

Y 7 

9A2508 

16-6758 

16A-27467 

19-4400 

36A094-003 

19-3330 

51XI73 A 

26S22 

53X372 

Fly 146 

9A2194 

Y 7 

9A2513 

HS 5 

16B-25146-3 

26C78 

36A094-008 


51X174 

24S48 

53X381 

Fly 224 

9A2195 

Y 7 

9A2514/-1/-2 

Y 74 

20E101 

26S17 

36A094-009 

19-3300 

51X176 

24S51 

53X382/A 

Fly 226 

9A2201 

17-1031 

9A2514-002C 

Y 74 

20E360 

17-1004 

36A094-010 

19-4201 

51X180 

24S61 

53X383/A 


9A2220 


9A2515/B/001 

HS 16 

20E361 

17-3402 

36A1 

19-3100 

51X181 

22S87 

53X386/A 

Fly 224 

9A2221 

Y 4 

9A2517 


20E363-2 


36A2 

19-3180 

51X185 

24S48 

53X389 

Fly 225 

9A2225 

17-1004 

9A2522/-1 

Y 104 

20E363-5 


36A4 

19-1922 

51X186/-2 

26S22 

53X390/A 

Fly 244 

9A2226 

17-1002 

9A2522-001/C 

Y 104 

20E363-6 


36A5 

19-3660 

51X196/-2B/A 

26S22 

53X391-2/A 


9A2230 

17-1063 

9A2525/-001 


20E363-8 


36A7 

19-3180 

51X191B/—2 

26S08 

53X394 

Fly 226 

9A2261 

Y 72 

9A2526/-001 


20E363-10 

19-4500 

36A8 

19-3180 

51X192/-2/-3/-4 24S48 

53X395/A 

26R106 

9A2262 

WC 18 

9A2527/-001 

17-1075 

20E363-14 

19-3250 

36A10 

19-4060 

51X193 

26S85 

53X397/A/-2 

Fly 244 

9A2269 

17-1033 

9A2528 


20E363-16 

19-3125 

36A11 

19-3500 

51X193-2/-3 

26S85 

53X398/A/C/F Fly 146 , 

9A2273 

HS 5 

9A2529/-001 


20E363-19 

19-1923 

36A12 

19-4160 

51-X206/A/B 

24S48 

53X399 

Fly 225 

9A2274 

Y 774 

9A2530 


20E363-20 

19-4500 

36A16 

19-307512 

5IX207/-1A/-2 26S22 

53X400A 


9A2295 

17-3497 

9A2539/-001 


20E363-21 

19-3250 

36A19 

19-3125 

51X208 

24S48 

53X401 


9A2316 

17-5001 

9A2540/-00! 


20E363-25 

19-3250 

36A22 

19-330018 

51X209 

26S08 

53X404/B 

26R47 3 

9A2317 

17-5003 

9A2541/-00I 


20E363-26 

19-3860 

36A23 

19-7100 86 

51X220-1/-2/ 


53X406/B 


9A2318 

17-5004 

9A2542/-00I 


20E370 

HVO 50 3 

36A25 

19-3100 

-3/-4 

24S90 

53X407/A/B 


9A2319 

17-5004 

9A2544-I/-2/B 

Y 73 

20E409 

HS 5 

36A27 

19-3300 

51X220-5 

22S88 

53X408/-2 

Fly 255 94 

9A2320 

17-4522 

9A2544-001B 

Y 73 

20E410 

WC 14 

36A28 

19-4400 43 

51X223-1 

26S08 

53X412-2(A) 


9A2321 

20-1045 

9A2545/-00! 


20E4I5 

WC 11 

36A29 

19-420146 

51X223-2/A 

26S08 

53X4I3/-A 


9A2323 

17-3495 

9A2547/-00! 


20E537 

17-3493 

36A30 

19-3075 

51X224/-1 

2 &SO 8 3 

53X415/A 

26R106 

9A2333 


12A-19942 

26R9451 

20E684 

17-3493 

36A33 

19-3250 46 

51X229-1 

26S30 

54X0024/-001 

21F2I 3 
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Printed In USA 


Service notes may be found at the end of the AIRLINE section 


FORM-6 












AIRLINE 


PARTS LIST 


MFR'S. 


I CONUNUED ) 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


MFR’S. 


MFR’S. 

PART 


MFR’S. 

PART 


54X4 
54X5 
54X6 
54X7 
54X8 
54X10 
54X16 
54X17 
54X19/A 
55B-080-3 
55B-112-1 
55B—115 
55C113 
55C114 
55C117 
56C-093 
80B-74-1 
80C74-10 
80D74-10 
85C-083 
85C-086 
108S-27617 
201-15608 
201-15612 
201-19458 
201-19490 
201-19490-1 
201-19817 
201-19817-1 
201-19817-3 
201-19947-1 
201-19999 
201-20062 
201-20186 
201-20186-1 
201-20265 
201-20291 
201-20782 
201-21025/-1 
201-21111 
201-21130 
201-21398 
201-21494 
201-21514 
201-21554 
201-22302 
201-22396 
201-22396-1 
201-22426 
201-22435 
201-22456 
201-22562 
201-22570 
201-22581 
201-22585 
201-22588 
201-22697 
201-23727 
201-23729 
201-23744 
201-23829 
201-23873 
201-23873-1 
201-24043 
201-27120 
230V005A01 
230V007H03 
230V007M02 
230V008H01 
230V008M0! 
230V010H02 
230V0010H09 
230V019H10 
230VO 19H12 
230V019H15 
230V030H01 
230V030H02 
230V030H06/09 
230V031H01 
230V032H01 
230V033H01 
230V034H0I 
230V034H02 
230V034H03 
230V034H04 


19- 3036 
17-1003 

20- 1004 

Y 5 
Y52 
Fly 36 
Fly 36 
Fly 36 
Y52 
Fly 37 
17-3401 
WC 17 
WC 16 

19- 3036 31 
HS 5 
17-1003 
Fly 39 
17-1004 

Y 5 

17-3400 3 

Y 574 
Y52 
HS 5 
Fly 41 
Fly 41 
17-4503 
17-4531 60 
17-4531 
17-4504 3 
17-4504 3 
17-3400 

20- 1049 
20-1047 
Y52 
20-1005 
20-1020 

Y 52 
17-1004 
20-102054 
20 - 1020 54 


230V034H05 
230V034H16 
230V042H0) 
230V065H03 
230V069H02 
23V076H01 
230V076H02/04 
230V083H01 
230V117H01 
230V117H02 
230VU7H03 
230V118H01 
235V003H0I 
235V003M01 
235V004H0I 
235V004M01 
235V005H01 
235V005H02 
235V005M01 
235V020H01 
235V020H02 
235V021H01 
235V022H01 
235V046H01 
235V048H01 
235V048H02 
235V048H 03/04 
235V049H 01/02 
235V069H01 
235V069H 02 
235V076H02 
235V094H02/04 
235V094H05 
235V116H0! 
410V040H01 
430V005H04 
430V005H05 
430V005H06/09 
430V031 HOI 
430V031M01 
430V032H01 
430V032H04 
430V032M01 
430V033H02/03 
430V033M01/ 
2/3 

430V038H01 

430V039H01/07 

430V039H05 

430V041 HOI 

430V045H01 

430V053H01 

430V064H01 

430V088H01 

430V088H02 

430V088H05/6 

430V099H01 

430V121H01/2 

430V123H01 

430V128H01 

490V001H01/4 

490V003M06 

490V005M01 

490V006H01 

490V007H01 

490V008H02/3 

490V011H01 

493V003H05 

493V004H04 

493V004H06 

493V004H07 

493V004H08 

493V004M04 

493V004M06 

493V007H01 

493V007H02 

493V010H02 

493V011 HOI 

493V015H01 

493V016H01 

496V003H09 

A13D-16943 

A13D-19355 

A13D-19540 


26S84 

24S52 

26S72 

26S71 

24S52 

26S48 

26S71 

26C79 

22S61 

22S61 

24S60 3 

26C76 

26C77 

24S64 

22561 3 

Y 76 

Y 76 

Y 76 

Y 53 

Y 53 

Y 53 

Y 102:J5 

Fly 96 77 
Fly 95 
Fly 95 
Fly 9S 77 
Fly 227 
Fly 95 
Fly 95 
Fly 268 
Fly 268 


AI3M-18026 
A13M-18233 
A13M-18961 
A13M-19320 
A16A-17961 
AI6A-18025 
A16A-18685 
A16A-19486 
A15778-1-5 
A20I-15608 
A201-15609 
A201-I7962 
A201-18695 
AA15778-1-5 
AB155256-1 — 1 
AD 158426-1-2 
AT-52/A 
AT-62 
AT-63 
AT-67 
AT-72 
B1.507 
B1.519 
B12C-173 
BI2C-10074 
B12C-16050 
B12C-I7503 
B12C-I8743 
B12C-18743-1 
B12C-19009 
B12C-19048 
612M-18241 
B12M-18241 -1 
B12M-18241-3 
B13A-18783 
5138-17956 
B138-18784 
BI3H-19488 
BI3M-13590 
BI3M-16335 
BI3M-17273 
BI3M-17292 
BI3M-17773 
BI3M-17962 
B13M-18880 
B13M-19254 
813M-19488 
B16A-16051 
B16A-17959 
818A-16440 
B201-15612 
B201-16410 
B155255-3-1 
B155529-1-1 
B157919-1-1 
B158222-1-1 
B158223-1-1 
B158224-1-3 
Bl58351-1-2 
B158352-1-1 
B158353-1-2 
B158354-1-2 
B158355-1-4 
Cl.458 
Cl.459 
C9.209 
C9.228-3 
C9.230-2 
C9.234-2 
C9.236 
C9.237 
C9.240-1 
C9.241 
C9.242 
C30.309-2 
C/9A2403 
C12A-17822 
C12A-I8835 
C12A-18839 
Cl 2M-18285 
C12M-18689 
C12M-18689-1 
C12M-18689-2 
C12M-19407-1 


17-1003 

19-3036 

19- 3001 
17-3402 

20- 1004 
17-1003 
19-1000 
Y 26 
24S53 
22S87 
24S07 

26550 
24S63 
HS 5 
HS 5 

26551 
24S50 
26S53 
26S51 
24S52 
24S52 
26S49 
26S53 4 
26A03 
26A03 
26A03 
17-10313 


Y 3 

Y 3 

17-34971 3 

17-3492 

17-3497' 3 

17-3493 

YS2 

Y 52 

Y 1 
26C44 
26C44 
22S58 
17-1003 
17-1003 
26A05 
26C76 
24S53 
19-3660' 1 

19- 4201 18 
17-1069 

20- 1005 

19- 1006 

20 - 1020 
20-1020 
17-1067 

wc 11 

WC 14 

Y 3 
26S51 
26A03 
FC 1 
Fly 1 
26C93 
Fly 1 
26S49 

Y 5 
26S49 

Y 542,72 
26R15 
26RI5 
26R15 
Fly 34 
Fly 35 
Fly 35 
Fly 35 
Fly 36 


C12M-19408 
C16A-15624 
C18A-16474 
CI8A-18022 
C18A-18157 
C201-15717 
C201-16155 
C201-16411 
C201-18530 
C201-18562 
C201-18562-1 
C201-18842 
C201-18843 
C201-19269 
C20I-19533 
Cl58225-1-2 
D9.235 
FC-5 
FC-5B 
FC-9 
FC-18 
FC-23 
L-50 
L-103 

L-l I0A/B/C 
L-126 
L-127 
L-128 
L-132A 
L-l 33 
L-l 35 A 
L-149B 
L-l 50 
L-l 52 
L-154 
L-l 56 
L-l 57 
L-l 60 
L-l 62 
L-l 63 

L-l 64 

L-l 65 

L-l 67 

L-l 70 

L-171 

L-l 78 

L-l 79 

L-l 86 

L-l 88 

L-189 

L-l 90 

L-l 91 

L-l 92 

L-l 97 

LI-19 

LI-32 

MW2E75 

MW2E78 

MW2E102 

MW20E360 

MW20E361 

MW20E362 

MW20E363-2 

MW20E363-3 

MW20E363-6 

MW20E363-7 

MW20E409 

MW20E415 

MW20E524 

MW20E639 

MW20E685 

MW20E688 

MW20E786 

MW20E788 

MW20E788-2 

MW20E831 

MW22E35-2 

MW22E35-3 

MW22E48 

MW22E51 

MW22E52 


Fly 36 

26C43 3 

22S58 

24S52 

24S52 

17-3493 

16- 3445' 3 

17- 1021 
Fly 35 
Fly 35 
Fly 35 
Fly 36 
Fly 36 
Fly 36 
Fly 36 
HS 3 
26R19 
26C79 
26C79 
26C77 
26C79 
26C78 

17-5002 
17-103182 
19-4160 
19-3375 

HS 5 
19-1006 

Y 100 

Y 64 

17-5001' 3 

17-3495 68 
HS 5 

19-1005 
19-3180'' 
19-4950 
19-1001 
17-5003 


Y 99 

17-5003 13 

Y 100 
17-3495 
19-4400 
19-3125 
19-3300 

Y 64 

Y 10! 
16-6758 


MW22E55 

MW22E55-2 

MW22E56 

MW22E57 

MW22E57-2 

MW22E57-3 

MW22E57-5 

MW22E57-6 

MW22E59 

MW22E61-2/-3 

MW22E63 

MW22E64 

MW22E67 

MW22E68 

MW22E69 

MW22E70 

MW22E71 

MW22E72 

MW22E73 

MW22E74 

MW22E75/L 

MW22E788-2 

MW30E164 

MW30E164-2 

MW30E164-5 

MW30E164-6 

MW30E164-7 

MW30E168 

MW30E176 

N7321 

N7746 

N8928 

N8929 

N8930 

N893I 

N8932 

N8933 

N8935 

N8936 

N8937 

N8938 

N9002 

N9011 

N9184 

N9250 

N9416 

N9804 

N9805 

N9807 

N9814 

N9825 

N9832 

R1139 

R1140 

R1144 

R1405 

R1406 

R1407 

R1408 

R1417 

R1418 

R1419 

R1420 

R1421 

R1425 

R1427 

R1429 

R1431 

R1432 

R1470 

R1471 

R1473 

R1635 

R1670 

R1949 

R1950 

R2054 

R2055 

R2056 

R2057-1 

R2058 


19-1001 

19-7047 

19-3500 5 

19-3300 7 

17-4523 

HS 8 

HS 7 

17-3401 

26C92 


Y 102 

26A03 3 

17-4522 

19-1005 

19-6022" 

17-4500 

19-3093 

19-440012 

19-1001 

17-3400 

19-1001 

19-5100" 


R2059 
R2060 
R2061 
R2062 
R2063 
R2065 
R2159 
R2160 
R2666 
R2684 
R2700 
R2701 
R2711 
R2712 
R9011 
R9825 
ST-233 
ST-240 
TR 26B 
TR 36A 
TR 50A/B 
TR 51A 
TR 52A 
TR 53 
TR 63 
TR 72 
TR 73 
TR 77 
TR 78/A 
TR 79 
TVL-178 
TVL-185 
TVL-186 
TVL-192 
TVL-197 
VI5480-6 
VI5795-1 
VI5795-2 
VI5796-1 
V15796-3 
VI5796-6 
77842 
100131 
101819 
105295 
106383 
109252 
109253 
109255 
109257 
109261 
109264 
109457 
109840 
112820 
112821 
112822 
112829 
112845 
112866 
112869 
112870 
112871 
112872 
112873 
112874 
112875 
112877 
112879 
112820 
113382 
113383 
113388 
113390 
113401 
113547 
113640 
156906-52 
703046-3 
850364B-1 
850394B-1 


26S72 

26S85 

26S08 

Fly 137 

26R123 

Fly 175 88 

26R115 

Fly 14992 

Fly 137 

26S08 

26S85 



Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 


Printed In USA 


FORM-6 










AIRLINE 


MODEL INDEX 


MmtPI COLUMN 

Mnnn column 


Mnnn COLUMN 

AAAnCI 

COLUMN 

MAHCI 

COLUMN 

MODEL NUMBER 

MODEL NUMBER 


MODEL NUMBER 

nnVJUcL 

NUMBER 

/VlUUtL 

NUMBER 



GTC-6I40A/B 

57 









BR-3082A/84A/91A 

34 

GTC-6145A/B 

57 

WG-3933A 

83 

WG-4933A/43A 

24 

WG-5153A 

44 

WG-533IA/B 

52 

BR-3182A 

34 

GTC-6146A/B 

57 

WG-3943A 

83 

WG-5000A/B/C/D/E/ 


WG-5157A 

39 

WG-5332A 

52 

BR-4000A/01A/03A/05A 29 

GTC-6148A 

57 

WG-4011A/B 

25 

F/G 

24 

WG-5160A/B 

39 

WG-5333A 

54 

BR-4024A 

36 

G TC-6513 A/43A/53A 

57 

WG-4012A/B 

25 

WG-5002A 

24 

WG-5161 A/B 

39 

WG-5334A 

56 

BR-4124A 

36 

GTM-1084A 

64 

WG-4021A/B/D/E 

27 

WG-5002B 

23 

WG-5162A/B 

39 

WG-5335A 

56 

GRX4019A 

3 

GTM-1184A 

64 

WG-4022A/B/C/D/E 

27 

WG-5002C 

23 

WG-5163A 

44 

WG-5336A/B 

52 

GRX4020A 

3 

GTM-1264A 

76 

WG-4026A/B 

27 

WG-5002D 

23 

WG-5171 A/B 

39 

WG-5337A 

56 

GRX4020B 

3 

GTM-1564A 

74 

WG-4027A/B 

27 

WG-5003B 

23 

WG-5172A/B 

39 

WG-5339A 

54 

GRX4023A 

3 

GTM-1583A/B 

64 

WG-4029A/B/C 

27 

WG-5003C 

23 

WG-5173A 

44 

WG-5340A/B 

52 

GRX4025A/B 

3 

GTM-1784A/B 

72 

WG-4041A 

39 

WG-5003D 

24 

WG-5181A 

46 

WG-5346A/B 

52 

GRX4028A 

3 

GTM-1864A 

76 

WG-4042A 

39 

WG-5011 A/B 

25 

WG-5182A 

46 

WG-5377A 

52 

GRX4030A 

38 

GTM-2084A 

64 

WG-4043A 

44 

WG-5012A 

26 

WG-5183A 

48 

WG-5377B 

52 

GRX4119A 

3 

GTM-2184A 

64 

WG-4051A 

39 

WG-5014A/B 

25 

WG-5184A 

48 

WG-5378A 

52 

GRX4120A 

3 

GTM-2264A 

76 

WG-4052A 

39 

WG-5015A 

26 

WG-5186A 

46 

WG-5378B 

52 

GRX4I23A/25A/28A 

3 

GTM-2564A 

74 

WG-4053A 

44 

WG-5016A/17A/18A 

25 

WG-5187A/8 8 A/8 9A 46 

WG-5379A 

52 

GRX4130A 

38 

GTM-2583A 

64 

WG-4065A/B 

39 

WG-5019A/B/C 

27 

WG-5191A 

46 

WG-5379B 

52 

GSE-3176A/B 

12 

GTM-2784A/B 

72 

WG-4082A 

47 

WG-5020A/B/C 

27 

WG-5192A 

46 

WG-5713A 

60 

GSE-3I78A/B 

12 

GTM-4031A/B 

41 

WG-4083A 

48 

WG-5021A 

39 

WG-5193 A 

48 

WG-5714A 

65 

GSE-3195A/B 

12 

GTM-4032A 

41 

WG-4087A/B 

47 

WG-5022A 

39 

WG-5197A 

46 

WG-5743A 

60 

GSE-3197A/B 

12 

GTM-4044A/B/C/D 

45 

WG-4092A 

47 

WG-5025A/26A 

39 

WG-5199A 

46 

WG-5744A 

65 

GSE-4004A 

6 

GTM-4054A/B/C/D 

45 

WG-4093A 

48 

WG-5030A 

26 

WG-5200A/B 

47 

WG-5754A 

65 

GSE-4004B 

6 

GTM-4131A/B 

37 

WG-4111A/B/C 

25 

WG-5031A/B/C/D/E 

27 

WG-5201A 

47 

WG-5773A 

60 

GSE-4006A 

6 

GTM-4132A 

37 

WG-4112A/B/C 

25 

WG-5032A/B/C 

26 

WG-5202A/B 

48 

WG-5913A 

60 

GSE-4006B 

6 

GTM-4144A/B/C/D 

45 

WG-4113A 

52 

WG-5034A/B/C/D/E 

27 

WG-5203A/B 

43 

WG-5914A 

65 

GSE-4017B 

6 

GTM-4154A/B/C/D 

45 

WG-4113 B/C 

52 

WG-5035A/B/C 

26 

WG-5204A/B/C 

47 

WG-5933A/B 

60 

GSE-4014A 

6 

GTM-4200A 

40 

WG-4121A/B/C/D 

27 

WG-5036A/B 

27 

WG-5205A/B 

48 

WG-5943A/B 

60 

GSE-5001A/04A 

5 

GTM-4201A 

41 

WG-4122A/B/C/D 

27 

WG-5037A/B 

27 

WG-5206A/B 

47 

WG-5944A/24A 

65 

GSE-5008B 

6 

GTM-4201B/C 

41 

WG-4123A 

52 

WG-5038A/B 

27 

WG-5207A/B 

47 

WG-6030A/B 

47 

G5E-5009A 

6 

GTM-4202A 

41 

WG-4129A/ B 

27 

WG-5039A/B 

27 

WG-5208A/B 

47 

WG-6050A/B 

54 

GSE-50I0A/I3A 

13 

GTM-4202B/C 

41 

WG-4141A 

39 

WG-5040A 

39 

WG-5209A/B 

47 

WG-6051A/B 

54 

GSE-5101A/04A 

5 

GTM-4213A 

41 

WG-4142A 

39 

WG-5041A 

39 

WG-5210A/B 

47 

WG-6052A/B 

54 

G5E-5108B 

6 

GTM-4216A 

41 

WG-4143A 

44 

WG-5042A 

39 

WG-521IA 

47 

WG-6I30A/B 

47 

G5E-5I09A 

6 

GTM-4221A 

41 

WG-4143B C 

61 

WG-5043A 

44 

WG-5212A/B 

47 

WG-6150A/B 

54 

GSE-5110A/13A 

13 

GTM-4222A 

41 

WG-4151A 

39 

WG-5047A 

39 

WG-5213A/B 

48 

WG-6I51A/B 

54 

GSL-3064A/B/C/D 

1 

GTM-4223A 

50 

WG-4152 A 

39 

WG-5048A 

39 

WG-5216A 

47 

WG-6I52A/B 

54 

GSL-3083A/B/C/D 

1 

GTM-4233A 

55 

WG-4153A 

44 

WG-5051A 

39 

WG-5217A/B 

47 

WG-6713A 

60 

GSL-3I64A/B/C 

1 

GTM-4300A 

40 

WG-4153 B C 

61 

WG-5052A 

39 

WG-5218A/19A 

53 

WG-6714A 

65 

GSL-3183A/B/C 

1 

GTM-4301A 

41 

WG-4165A B 

39 

WG-5053A 

44 

WG-5220A 

47 

WG-6743A 

60 

GSL-4002A/B/C 

1 

GTM-4301 B/C 

41 

WG-4182A 

47 

WG-5057A 

39 

WG-5221A/B 

52 

WG-6744A 

65 

GSL-4007A/08A/10A 

1 

GTM-4302A 

41 

WG-4183 A 

48 

WG-5060A B 

39 

WG-5222A 

52 

WG-6754A 

65 

GSL-4013A/14A/15A 

2 

GTM-4302B/C 

41 

WG-4187A B 

47 

WG-5061A B 

39 

WG-5223A 

54 

WG-6773A 

60 

GSL-4016A 

1 

GTM-4313A 

41 

WG-4192A 

47 

WG-5062A, B 

39 

WG-5224A 

56 

WG-6913A 

60 

GSL-4018A 

2 

GTM-4316A 

41 

WG-4193 A 

48 

WG-5063A 

44 

WG-5225A 

52 

WG-6914A 

65 

GSL-4019A 

3 

GTM-4321A 

41 

V/G-4203A B 

42 

WG-5067A/B 

39 

WG-5226A 

47 

WG-6933A/B 

60 

GSL-4023A 

3 

GTM-4322A 

41 

WG-4203C 

42 

WG-5068A 

44 

WG-5227A/B 

52 

WG-6943A/B 

60 

GSL-4102A/B/C 

1 

GTM-4323A 

50 

WG-4204A 

43 

WG-5071 A.'B 

39 

WG-5228A 

54 

WG-6944A/74A 

65 

GSL-4! 13A/14A/15A 

2 

GTM-4333A 

55 

WG-4206A 

42 

WG-5072A/B 

39 

WG-5230A 

47 

WG-7094A 

70 

GSL-4116A 

1 

GTM-5044A/B/C/0 

45 

WG-42I3A 

52 

WG-5073A 

44 

WG-523IA/B 

52 

WG-7144A 

70 

GSL-4118A 

2 

GTM-5054A/B/C/D 

45 

WG-42I3B C 

61 

WG-5077A. B 

39 

WG-532A 

52 

WG-7I53A 

66 

GSL-4119A/23A 

3 

GTM-5144A/B/C/D 

45 

WG-4214A 

61 

WG-5081A 

47 

WG-5233A 

54 

WG-7154A 

70 

GSL-5005A/06A 

1 

GTM-5154A/B/C/D 

45 

WG-42I9A 

43 

WG-5082A 

47 

WG-5234A 

56 

WG-7314A 

70 

GSL-6010A/11A/ 


GTM-8118-1/-B 

45 

WG-4224A B 

51 

WG-5083A 

48 

WG-5235A 

56 

WG-7344A 

70 

12A/13A 

1 

WG-1094A 

71 

WG-4225A 

51 

WG-5084A 

48 

WG-5236A/B 

52 

WG-7413A/43A 

66 

GTC-1684A/94A 

68 

WG-1284B 

73 

WG-4231A 

52 

WG-5086A 

47 

WG-5237A 

56 

WG-7843A 

66 

GTC-2684A 

68 

WG-1683A 

69 

WG-4234A B 

58 

WG-5087A/88A/89A 

47 

WG-5239A 

54 

WG-8094A 

70 

GTC-3014A/B 

67 

WG-1883A 

69 

WG-4235A/ B C 

52 

WG-5091A 

47 

WG-5240A/B 

52 

WG-8144A 

70 

GTC-3114A/44A 

67 

WG-2095A 

73 

WG-4273A 

52 

WG-5092A 

47 

WG-5246A/B 

52 

WG-8153A 

66 

GTC-3154A 

67 

WG-2683A 

69 

WG-4273B., C 

61 

WG-5093A 

48 

WG-5277A 

52 

WG-8154A 

70 

GTC-3713A/53A 

57 

WG-2785A 

77 

WG-4303A/B 

42 

WG-5097A 

47 

WG-5277B 

52 

WG-8314A 

70 

GTC-3744A 

69 

WG-3071 E/F 

21 

WG-4303C 

42 

WG-5099A 

47 

WG-5278A 

52 

WG-8344A 

70 

GTC-3813A 

62 

WG-3073E/F 

21 

WG-4306A 

42 

WG-5100A/B 

24 

WG-5278B 

52 

WG-8413A/43A 

66 

GTC-3843A/53A 

62 

WG-3075D/E 

21 

WG-4314A 

61 

WG-5102A 

23 

WG-5279A 

52 

WG-8843A 

66 

GTC-4014A 

67 

WG-3077D/E 

21 

WG-4315A 

75 

WG-5102B 

23 

WG-5279B 

52 

05BR-3021 B/C 

31 

GTC-4114A/44A 

67 

WG-3079D/E 

21 

WG-4319A 

43 

WG-5103A 

23 

WG-530GA/B 

47 

05BR-3024B/C 

31 

GTC-4154A 

67 

WG-3113A 

52 

WG-4324A/B 

51 

WG-5103B 

23 

WG-5301A 

47 

05BR-3027A/B 

31 

GTC-4220A 

49 

WG-3113 B/C 

61 

WG-4325A 

51 

WG-5 111 A/B/C 

25 

WG-5302A/B 

47 

05BR-3034A 

32 

GTC-4320A 

49 

WG-3123A 

52 

WG-4331A 

52 

WG-5112A 

26 

WG-5303A/B 

48 

05BR-3040A 

32 

GTC-4713A/53A 

57 

WG-3143A 

52 

WG-4334A/B 

58 

WG-5114A/B/C 

25 

WG-5304A/B/C 

47 

05BR-3041A 

32 

GTC-4744A 

69 

WG-3143B/C 

61 

WG -4335A/ B/C 

52 

WG-5115A 

26 

WG-5305A/B 

48 

05BR-3044A 

32 

GTC-4813A/43A 

62 

WG-3153A 

52 

WG-4344A/54A 

61 

WG-5116A/I7A/I8A 

25 

WG-5306A/B 

47 

05GCB-3019A 

4 

GTC-4853A 

62 

WG-3153B/C 

61 

WG-4345A/55A 

75 

WG-5119A/B 

27 

WG-5307A/B 

47 

05G5E-3020A/B/C 

9 

GTC-51I3A/43A 

57 

WG-3180A/90A 

21 

WG-4413A 

52 

WG-5120A/B/C 

27 

WG-5308A/B 

47 

05GSE-3037A 

9 

GTC-5114A/B/44A/B 

67 

WG-3213A 

52 

WG-4413B 

61 

WG-5121A/22A 

39 

WG-5309A/B 

47 

05GSE-3042A 

9 

GTC-5250A/B/C 

57 

WG-3213B/C 

61 

WG-4423A 

52 

WG-5I25A/26A 

39 

WG-5310A/B 

47 

05WG-3016A/B 

15 

GTC-5256A/B 

57 

WG-3214A 

61 

WG-4443A/53A 

52 

WG-5130A 

26 

WG-5311A 

47 

05WG-3030A 

18 

GTC-5260A/B/C 

57 

WG-3273A 

52 

WG-4600A 

47 

WG-5131 A/B/C/D 

27 

WG-5312A/B 

47 

05WG-3030B 

19 

GTC-5290A/91A/92A 

63 

WG-3273B/C 

61 

WG-4601A/B 

47 

WG-5132A/B 

26 

WG-5313A/B 

43 

05WG-3030C 

19 

GTC-5350A/B/C 

57 

WG-3314A/44A/54A 

61 

WG-4606A/B 

47 

WG-5134A/B/C/D 

27 

WG-5316A 

47 

05WG-3031 A/B 

17 

GTC-5356A/B 

57 

WG-3315A/45A/55A 

75 

WG-4611 A/B 

47 

WG-5I35A/B 

26 

WG-53I7A/B 

47 

05WG-3032A/B 

19 

GTC-5360A/B/C 

57 

WG-3413A 

52 

WG-4613A 

47 

WG-5I36A/B 

27 

WG-5320A 

47 

05WG-3036A/B 

19 

GTC-5390V91A/92A 

63 

WG-3413B 

61 

WG-4614A 

65 

WG-5I37A/B 

27 

WG-5321 A/B 

52 

05WG-3036C 

19 

GTC-5513A/43A/53A 

57 

WG-3423A 

52 

WG-4644A 

65 

WG-5140A 

39 

WG-5322A 

52 

05WG-3038A 

19 

GTC-6Q40A/B 

57 

WG-3443A/53A 

52 

WG-4700A 

47 

WG-5141A 

39 

WG-5323A 

54 

05WG-3039A/B 

19 

GTC-6045A/B 

57 

WG-3613A 

53 

WG-4701A/B 

47 

WG-5142A 

39 

WG-5324A 

56 

05WG-3039C/D 

19 

GTC-6046A/B 

57 

WG-3614A 

65 

WG-4706A/B 

47 

WG-5143A 

44 

WG-5325A 

52 

05 WG-3045A 

19 

GTC-6047A/B 

57 

WG-3644A 

65 

WG-4711 A/B 

47 

WG-5147A 

39 

WG-5326A 

47 

15BR-3035A 

31 

GTC-6048A 

57 

WG-3814A/44A/ 


WG-4814A/44A/ 


WG-5148A 

39 

WG-5327A/B 

52 

15BR-3041A 

32 

GTC-6113A/43A 

57 

54A/74A 

65 

54A/74A 

65 

WG-5151A 

39 

WG-5328A 

54 

15BR-3048A 

32 

GTC-6114A/B/44A/B 

67 

WG-3913A 

83 

WG-4913A 

24 

WG-5152A 

39 

WG-5330A 

47 

15BR-3053A/B 

32 

GTC-6154A/B 

67 
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AIRLINE 


PART NAME 

1 

2 

3 

WM 

5 

6 

7 

8 

mm 

10 


N-8936 

Fly-39 1 

R1417 

R-2057-1 

Fly-154 

C9-236/240-1 

Fly-1 

20E947 

Fly-38 

20E995/-2 

Fly-25 


22E42 

Fly-1 

MW22E57/-2/3/5/6 
Fly-92 

MW22E61-2/-3 

Fly-92 

Yoke 

N-8930 

Y-ll 2 

R-1421 

Y-76 

R -2060 

Y-16 2 

C-9. 209 15 

Y-3 

20E788-5 

Y-ll 17 

ADI 58426-1-2 

Y-26 

30E141-2 

Y-3 

30E141-2 

Y-3 

MW30E164/-2 

MW30E168 

Y-5 

MW30E164-6 

Y-5 



R1418 

26S71 

R2058 

26S25 

C9. 228-3 

26S51 

22E72-2 

26S17 

22E97 

26S76 

22E39 

26S51 

22E39 

26S51 

MW22E5119 

26S52 

MW22E51 1 9 

26S52 

Vert. Blocking 

Oscillator 

N9002 

26A03 

R1425 

26A03 3 

R2061/1425 

26A03 3 

C9-230-2 

26A03 

22E89 

26A03 

B155255-3-1 

26 A 05 

22E38 

24A88 

22E38 

24A88 

MW22E55 

26A03 

MW22E55 

26A03 

Width Ceil 


NOT USED 

NOT USED 

Cl.458 

WC-11 

20E952 

WC-22 

NOT USED 

20E415 

WC-11 

20E415 

WC-11 

MW2CE415/639 

WC-11 

MW20E 415/639 
WC-11 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

20E410 

WC -14 

20E410 

WC -14 

MW20E524 

WC-18 

MW20E524 

WC-18 

Power 

N8935 

NOT USED 

NOT USED 

D9.235 

26R19 

22E94 

26R89 

NOT USED 

22E27/-2 

26R14 

22E40/-2 

MW22E43/68 

26H95 2 0 

MW22E43168 

26R95 20 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

C9.234.2 

FC-1 

NOT USED 

NOT USED 

2E91 

2E91 

MW2E102 

MW2E102 

Audio 

Output 

N8938 

26S50 3 

R1419 

26S58 

R2059 

24S54 

C30.309-2/241 

26S49 

22E91 

24S53 

B157919-1-1 

24S53 

22E28 

24S51 

22E35 

24S52 

MW22E35-2 

24S52 

MW22E35 -2 
24S52 

Choke 

N9184 

R1408 

26C92 

R2056 

26C41 

C9. 237 

26C93 

22E73-2 

26C44 

B155529-1-1 
26C76 

22E36 

20C64 3 

22E41 

MW22E52 

26C41 3 

MW22E52 

26C41 3 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

R 1406 

HS-7 

R1406 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Cl 58225-1-2 
HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

N8931 

HS-5 

R1405 9 

HS-8 

R1405 9 

HS-8 

Ill. 507/19 
HS-5 

20E83L 

HS-5 

NOT USED 

20E409 

HS-5 

20E409 

HS-5 

MW20E409 

HS-5 

MW20E409 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

31T-413 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Video IF 

N8929 

17-1063 

R1432 10 

17-4500 

R2062 

17-4534 

22.0MC 

17-1066 

20E857 

20-1049 

A A157787 -1-5 
17-1003 

MW20E360 

17-1003 

MW20E360 

17-1003 

20E360 

17-1004 

20E360 

17-1004 

Video IF 

N9805 

17-4522 

R1144 

17-4523 

R2054 

17-4522 

24 OMC 
17-1063 

20E858 

20E994 

17-1064 

MW20E360 

17-1003 

MW20E36 0 

17-1003 

20E360 

17-1004 

20E360 

17-1004 

Video IF 

N9804 

R1144 

17-4523 

R2055 

17-4522 

24.3MC 
17-1063 

20E859 

B1 58224-1 -3 
17-1069 

MW20E360 

17-1003 

MW20E360 

17-1003 

20E360 

17-1004 

20E360 

17-1004 

Video IF 

R1144 

17-4523 

R 1427 

17-4522 

NOT USED 


20E860 

B158355-1-4 
17-1067 

MW20E360 

17-1003 

MW20E360 

17-1003 

20E360 

17-1004 

20E360 

17-1004 

Ratio Det. or 

Quadrature 

N8928 

17-1033 

R1407 

17-3401 

R 21 59 

20-1005 

4 5MC 

17-3493 

20E783 

17-3493 

B158351-1-2 
20-1005 

MW20E362 

17-3493 

MW20E36 2 

17-3493 

20E537 

17-3493 

20E357 

17-3493 

Trap 

N9011 

20-1004 

N9011 

20-1004 

N9011 

20-1004 


20E785 

20-1005 

B158353-1-2 
20-1020 

NOT USED 

NOT USED 

20E361 

17-3402 

20E361 

17-3402 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

N7746 

17 -3400 

R1635 

20-1004 

R1635 

20-1004 

4 . 5MC 

17-3495 

20E785 

20-1005 

B158353-1-2 

20-1020 

MW20E361 

17-3402 

MW20E361 

17-3402 

20E361 

17-3402 

20E361 

17-3402 

2nd Sound IF 

NOT USED 

R1420 

R2160 


NOT USED 

B158354-1-2 
20-1020 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

R1139 6 

19-3500 5 

R1140 
19-3300? 

R1950 


20E363-26 

19-3860 

B158223-1-1 
19-4201 

MW20E363-3 

MW20E363 -3 

20E363-10 

19-4500 

20E363-10 
19-4500 

Peaking 

N8933 

19-3160 

Ri471 

19-4400 12 

R1949 

19-5100 11 


20E363-25 

19-3250 

B158222-1-1 
19-366 0 11 

MW20E363-7 

MW20E363-7 

20E363-3 

20E363-3 

^PPPffPlf 

N8932 

19-3036 

R1470 

19-3093 

R1470 

19-3093 


20E363-19 

19-1923 

B1583 52-1-1 
19-1006 

MW20E363-2 

MW20E363 -2 

20E363-6 

20E363-6 

B9| 

N9250 

19-3036 

R1429 

19-1005 

R1429 

19-1005 


20E883 

19-1005 

NOT USED 

MW20E363-6 

MW20E363-6 

20E363-2 

20E363-2 

RF Choke 

N7321 

19-1005 

R1670 

19-1001 

R1431 14 

19-6022 11 


2E92 

19-3001 

156906-52 


| 

20E363-8 

20E363-8 

Filament 

Choke 

N-94168 

N9807 

19-1001_ 

R1473/9825 

19-1001 

R2063 

19-1001 



AB15 52 56-1-1 
19-1000 

MW2E78 


2E92 

19-3001 

2E92 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 
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FORM-6 





























































AIRLINE 



PART NAME 


MW22E75/-L 

Fly-113 


20E1029 

Fly-213 


51B1150 

51B1038 

HVO-50 



Linearity 

Power 

Filament 

Focus Coil 

Audio 

Output 

Choke 

Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 


Video IF 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 
AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 


Peaking 

Peaking 


Peaking 


RF Choke 

Filament 

Choke 


MW20E685 

WC-22 


MW20E688 

WC-18 

MW22E69/59 

26R88 


NOT USED NOT USED 


MW22E74 NOT USED 
26R89 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


MW22E35 -3 
24S52 


MW22E64 

26C93 


SEE RINGING 
COIL 


MW20E409 

HS-5 



MW22E71 22E99 

24S50 24S53 

MW22E73 22E100 

26C44 26C76 

SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 

MW20E786AJ31 20E1038 
HS-5 HS-5 

31B-649 

20E857 22 20E1032 

20-1049 17-4534 


20E1033 

17-4535 


50A372-1 

17-1004 


50A372-1 

17-1004 


20E779 22 

17-1062 

20E781 22 

17-1063 


20E785 

20-1005 


50A372-1 

17-1004 


50A372-1 

17-1004 


51A1 037 
17-3402 


20E363-16 

19-3125 


20E363-10 

19-4500 


20E363-10 

19-4500 


20E363-14 

19-3250 


20E883‘ £J 20E1039 51A1057 

19-1005 19-1005 

20E363-19 20E363-19 51A1055 

19-1923 19-1923 

20E363-25/-21 20E363-25/-21 51A1054 

19-3250 19-3250 


20E363 -26 20E363-26 51A1053 


20E1194 

19-1001 


51X142 24 

26S61 


20E1034 

17-4535 


20E1037 

20-1005 

20E1089/8 3 

20E1084 

17-4538 


20E1090 

20-1004 


20E1035 

20-1020 

20E136 

20-1020 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

■?.nTrflft^23 oatti nw Rt A 1 OR7 


9A1986 

17-1012 


9A2029 25 

16-6770 


9A1963 25 

16-6770 


9A1977 

19-4180 


9A1978 

19-4122 


51A1053 

19-3036 


19 2 


53X301/307 
Fly-5 2 ' 


53X319/20 

Fly-169 





NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2032 

9A2032 

9A2072 

9A1980 

9A1980 

9A2076 

17-1004 

17-1004 

17-1020 

9A1982 

9A1982 

9A2055 

17-1004 

17-1004 

17-1005 

9A1980 

9A1980 

9A2071 

17-1004 

17-1004 

17-1002 

9A1983 26 

9A1983 26 

9A2049 26 

17-1013 

17-1013 

17-1047 

9A1985 

9A1985 

9A2074 

20-1021 

20-1021 

20-1004 


9A1986 

17-1012 


9A2029 25 
16 -6770 


9A1963 25 

16-6770 


9A1977 

19-4180 


9A1978 

19-4122 


9A1986 

17-1012 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


9A2086 
19-1920* 1 


9A2089/87 

19-1921 


9A2086 

19-1920 11 


9A2089/87 

19-1921 


Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 


9A2062 29 

9A2062 29 

16-6758 

16-6758 

9A2063 29 

9A2063 29 

16-6758 

16-6758 

9A2090 

36A1 

19-1923 

19-3100 

9A2086 

36A 5 

19-1920*1 


9A2088 

36A2/7/8 

19-1922 

19-3180 

9A2089/87 

36A4 

19-1921 

19-1922 

9A1979 

9A1979 

19-3036 

19-3036 

9A2033 

9A2033 

19-3001 

19-3001 

FORM-6 



































































































AIRLINE 


PART NAME 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

EO 


mi 

Flyback 

53X326/30 

Fly-37 

53X330 

Fly-37 

53X330/46 

Fly-37 41 

53X342/47 

Fly-37 44 

53X350 

Fly-202 4 8 



55C113/117 

Fly-1 

12E-23939 
Fly-80 

C-12M-18285^ 

Fly-34 

Yoke 

9A2261/74 

Y-72 

9A2261/74 

Y-7 2 

9A2334-1 

Y-4 2 

9A2334-3 

Y-4 2 

9A2373-1 

Y-76 

9A2388-1B 50 

Y-71 

, ■ 

53B140 53 

Y-3 

201-23744 

Y-5 2 

B13M-13590 

Y-3 

Vertical 

Output 

51X156 36 

26S54 

51X156 36 
26S54 

51X168 

26S25 

51X168 

26S25 

51X173/A 
26S22 

51X173/A 

26S22 


55C114 

24S86 

12E23726 

26S52 

B12C-17303 

26S51 

Vert. Blocking 

Oscillator 

54X8 

26A03 

54X8 

26A03 

54X10 

26A03 

54X10 

26A03 

54X10 

26A03 

54X10 

26A03 

54X10 

26A03 


NOT USED 

B12M-18241 

26A03 

Width Coll 


9A2183 

WC-15 

9A2183 

WC-15 

9A2183 

WC-15 

NOT USED 

9A2381 

WC-22 

NOT USED 


NOT USED 

A13M-18233 

WC-11 31 

Linearity 

9A2262 

WC-18 

9A2262 

WC-18 

9A2262 

WC-18 

9A2262 

WC-18 

NOT USED 


NOT USED 

51B1071 

WC-14 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

53X325 37 

26R92 

53X325 39 

26R92 

53X339/A/B 

26R56 

53X340/A 

26R89 

NOT USED 

53X354/-A 
26R11 

NOT USED 

52C170 

26R27U 

NOT USED 

C12A-17822 

26R15 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

54X16/17 

21F09 

NOT USED 

12D-23699 

26F67 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 


NOT USED 

-NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

51B1065 53 

FC-1 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

51X150/A/H 
24S51 


51X166/B 

24S51 

53X167/A 

24S51 3 

51X174 

24S48 

51XI81 47 
22S87 

51X180 

22S61 

85C083/86 

24S52 3 

12C-23704 

24S49 

C18A-18157 

C18A-18022 

24S52 

Choke 

52X90/91 

26C93 

52X90/91 

26C93 


52X95/-3 

26C77 

52X95-2 

26C79 

52X95-5 

26C79 

52X95-2 

26C79 

NOT USED 

16A238899 

26C80 

B16A-17959 

26C44 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

ES3HI 

SEE RINGING 
COIL 

9A2372 

HS-7 

9A2372 

HS-7 

9A2372 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

13M-24086 
HS-7 3 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

9A2273/2096 

HS-5 

9A2273/2096 

HS-5 

9A2273/2096 

HS-5 

9A2273/2096 

HS-5 

9A2371 

HS-B 

9A2371 

HS-8 

9A2371 

HS-8 

50B411 

HS-5 54 

13M-24085 

HS-8 

A13D-16943 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

31K-225 

31TA-413 

31K-225-03 


NOT USED 

NOT USED 


Video IP 

31A078 

17-1003 

31A078 

17-1003 

9A2316 43 

17-5001 

9A2316 43 

17-5001 

9A2365 

17-4534 

9A2365 

17-4534 

9A2365 

17-4534 

50A372-1 

17-1004 

31B-257 -8 

A13M-18026 

17-1003 

Video IF 

9A2230 

17-1063 

9A2230 

17-1063 

9A2317 

17-5003 

9A2317 

17-5003 

9A2363 

17-4536 

9A2363 

17-4 536 

9A2363 

17-4536 

50A372-1 

17-1004 

201-23829 56 
17-1004 

B201-15612 

17-1003 

Video IF 

9A2230 

17-1063 

9A2230 

17-1063 

9A2318 

17-5004 

9A2318 

17-5004 

9A2364 

17-4535 

9A2364 

17-4535 

9A2364 

17-4535 

50A372-1 

17-1004 

201-24043 

B-13B-17956 

Video IF 

9A2226 

17-1002 

9A2226 

17-1002 

9A2319 

17-5004 

9A2319 

17-5004 

NOT USED 


9A2370 

50A372-1 

17-1004 

13B-23887 

17-4524 


Ratio Det. or 

Quadrature 

9A2269 

17-1033 

9A2269 

17-1033 

9A2295 

17-3497 

9A2295 

17-3497 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

50B406 

17-3487 

201-23727 
20-1005 

B13M-17292 

17-3493 

Trap 

9A2074 

20-1004 

9A2074 

20-1004 

9A2321 42 

20-1045 

9A2321 42 

20-1045 

9A2366 

20-1004 

9A2369 

17-4534 

9A2369 

17-4534 

51B1037 

17-3402 

201-23729 

20-1020 

A201-17962 
17-3402 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

9A2320 

17-4522 

9A2320 

17-4522 

9A2369 

17-4534 

9A2382 

20-1005 

9A2366 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

9A2168 

17-1031 3 

9A2168 

17-1031 

9A2201 

17-1031 3 

9A2201 

17-1031 

9A2366 

20-1004 

9A2383 

17-1026 

9A2366 

20-1004 


201-23873 

20-1020 54 

17-3402 

2nd Sound IF 

9A2170 

17-3495 

9A2170 

17-3495 

9A2323 

17-3495 

NOT USED 

9A2368 

17-3495 

9A2368 

17-3495 

9A2368 

17-3495 


NOT USED 


E9BI 

9A2112 

16-6758 


E 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

mm 

9A2063 

16-6758 

9A2063 

16-6758 

NOT USED 



| 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

bbh 

36A10 40 

19-4060 

36A10 40 

19-4060 

36A10 40 

19-4060 

36A30 

19-3075 

9A2375 

19-3036 

36A12 52 

19-4160 


51A1082 

16A-24090 55 

19-1005 


Peaking 

3A11 

19-3500 

3A11 

19-3500 

36A25 

19-3100 

36A29 

19-4201 45 

3AA12 

19-4160 

36A36 

19-3100 

36A28 

19-3300 45 

51A1086 

16A-20970 
19-3250 


Peaking 

9A1979 

19-3036 

9A1979 

19-3036 

36A1 

19-3100 

36A1 

19-3100 

36A33 

19-3250 46 

9A2375 

19-3036 

36A33 

19-3250 46 

51A1082 

16A-21391 

19-3300 


Peaking 

36A16 

19-3075 12 

36A16 

19-3075 12 

36A22 

19-3300 

36A28 

1.9-3300 45 

36A28 

19-3300 45 

36A1 

19-3100 

NOT USED 

51A1087 

16A-19365 

19-3500 


RF Choke 

9A1979 

19-3036 

9A1979 

19-3036 


9A2033 

19-3001 

9A2380 

19-1001 

9A2380 

19-1001 

9A2380 

19-1001 

53B008 

19-3001 

16A-21701 

19-1005 


Filament 

Choke 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

NOT USED 

9A2375 

19-3036 

53A/33 

34A-575 

19-1001 



Service notes may be found at the end of the AIRLIRE section. 


Printed in USA 


FORM-6 




















































































































AIRLINE 


PART NAME 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Flyback 

C-12M-18689-2 
Fly-35 

201-19817/-I 58 

Fly-36 

201-19999 

Fly-37 

201-21025/-1 
Fly-39 

201 -22396 /-I 
Fly-41 

12E-27097 

Fly-99 

493V004M04 69 

Fly-95 

R2684 

53X362 / C 
Fly-223 

493V004H07 

Fly-95 77 

Yoke 

B13M-19488 

Y-3 

201-19490-1 59 

Y-5 2 



201-22697 

Y-52 

201-27120 

Y -162 

490V003M06 >6 
490V005MO1 >1 
Y-76 

R-2666 

Y-49 2 

9A2403 

Y-71 

490V006H01 

Y-53 

Vertical 

Output 

B12C-173 

26S51 

B12C-19048 

26S53 4 

12C-19849 

26S51 

12C-20761 -1 
26S54 

12C20761-2 
26S54 

12E-27156 

26S14 

430V033M02 

26S4B 

Ri:00 

51XI86 / -2 
26S22 


Vert. Blocking 

Oscillator 

B-12M-18241 

26A03 

B12M-18241 

26A03 

12M-18241 -1 

26A03 

12M-18241-3 

26A03 

12M-18241 

26A03 

NOT USED 

NOT USED 

R2712 

26A03 3 

54X19 /A 

26A03 


Width Coll 

A13M-18233 

WC-11 

A13M-18233 

WC-11 

13M-18233 

WC-11 31 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


A13M-19320 

201-20186 

WC-17 

201-20186-1 

WC-16 31 

NOT USED 

201-20186-1 

WC-16 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


C12A-18839 

26R15 

C12A-18839-1 

26R15 

12A-19942/-1 

26R94 51 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

12D-19250 

26F65 3 

12D-21160 

21 FI 1 

12D-21160-1 
21 FI 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

— 

NOT USED 

NOT USED 


B12C-18743 

24S52 

B12C-18 743-1 

24S52 

12C-18743 -1 

24S52 

12C-2121 5 
24S50 

12C -22508 
24S50 

12C-23704/-2 

24S49 

430V031M01 

26S58 67 

R2711 

24S54 3 

51X185 

24S48 

430V041H01 

24S52 


B16A-17959 

26C44 

B16A-17959 

26C44 

16A-17959 

26C44 

16A-21214 
26C44 3 

16A-21214 

26C44 3 

16B-25146-3 

26C78 

430V032M01 

26C77 

R2056 

26C41 

52X95-6 /-9 
26C79 

NOT USED 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 

COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

12E26993 

HS-73 

SEE RINGING 
COIL 

R1406 

HS-7 

9A2371 

HS-7 

230V032H01 

HS-16 

Horizontal 
Ringing Coil 

A13D-16943 

A 1 3D -19355 
HS-5 

A 13D -16943 

A 1 3D -19355 

HS-5 

13D-19540 
HS-5 

201-20291 
HS-5 

201-22302 

HS-5 

1 3M-26992 
HS-83 

230V005A01 

R1405 

HS-8 

9A2372 

HS-8 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

13M-22482 

15-1082 

1085-27617 





Video IF 

A13M-18026 

17-1003 

13M-1 952 1 
17-1003 

13M-19521 
17-1003 

201-20782 
17-1003 

201-22456 

17-4531 3 * 63 

13A-26998 
17-4500 54 * 68 

235V003M01 

R2062 

17-4534 

9A2389 ? 5 

17-4534 

235V003H01 

Video IF 

B-201-15612 
17-1003 

201-15612 

17-1003 

201 -15612 
17-1003 

201 -21111 
17-1004 

201-22562 
17-4504 3 - 64 

13A-26994 

17-4523 54 

235V004M01 

R2701 

17-4522 

9A2369 

17-4538 

235V020H01 

Video IF 

B -201 -15612 
17-1003 

201 -15612 
17-1003 

201-22426 

17-4503 

201-21494 

201-22570 
17-4504 3 

13A-26995 

17-4536S4 

235V004M01 

R2055 

17-4522 



Video IF 

B13B-18784 

13B19958 

201-22435 

17 -4 5 31 6 0 

13B-21167 

201 -22426 3 ^ 
17-4503 

NOT USED 

23 5 V 005 M01 

NOT USED 

9A2363 75 

17-4536 

235V005H02 

Ratio Det. or 

Quadrature 

B13M-17273 

13M-19257 

17-3497 3 

13M-19643 61 

17-3493 

13M-21644 

13M-19643 

17-3493 

12M-22303 

17-3497 

13M-26988 
20-1005 54 

230V007 M02 

R2159 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

230V031H01 i 
20-1013 

Trap 

A-201-186 95 

20-1004 


201-22585 62 
20-1049 

NOT USED 

201-22585 
20-1049 

13M-26979 

V-l 5795-1 

R9011 
20-1004 

9A2366 

20-1004 

230V030H 01 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

201-22588 

20-1047 

NOT USED 

201-22588 
20-1047 

16A-26991 
20-1004 

230V008M01 

NOT USED 

NOT USED 

230V030H02 

1st Sound IF 

B13A-18783 
17-1031 3 

13A-19514 

17-1031 3 

13A-19514 

17 -1031 3 

201-21398 
17-3400 

201 -22581 
17-3400 

1 3 M-26979 

V-15795-2 

R-1635 

17-3400 

9A2400 

17-1026 

230V030H 06 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

201-22581 

17-3400 

NOT USED 

NOT USED 

201-23873-1 
20-1020 54 

NOT USED 

R2160 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

13B-17731 

16-6770 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

' , l 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

13B-17731 

16-6770 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


1 


A16A-17961 

16A-19486 


201-20265 

19-3036 

16A-22427 

19-1004 




1 ■ 
■ 



A16A-18685 

16A-19485 


16A-20970 
19-3250 

16A-19365 

19-3500 

16 A -27467 
19-4400 

V-l 5480-6 
19-3300 

R1950 



Peaking 

A16A-18685 

16A-19365 

19-3500 


16A-21391 

19-3300 

16A-20021 

19-3125 

16A-27466 

19-3075 

V-l 5796 -3 
19-3125 

R1949 

19-5100 11 

36A38 76 

19-4201 74 

230V019H12 

19-3250 

Peaking 

A16A-19486 



16A-20970 
19-3250 

16A-19486 

NOT USED 

V-15796 -6 
19-3300 

NOT USED 

9A2380 76 

19-1001 

230V034HOI 

19-3330 

RF Choke 

A201-15608 

16A-18676 


16A-21656 

19-3001 

201-15608 

19-3036 

L6A-26520 
19-1004 


R1431 
19-6022 11 


230V019H10 

19-1006 

Filament 

Choke 

A201-15609 

19-3001 

16A-19818 

19-3001 


16A-17937 
19-3001 

16A-17937 

19-3001 

16A-26985 

19-1001 

NOT USED 

R -1670 

19-1001 




Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the AIRLINE section 


FORM-6 






























































































AIRLINE 


PART NAME 1 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

EH 


B3 

Flyback 

493V004H08 

Flv-227 

>3X368/E/372 

ly-146 

■Bi 


493V003H05 

Fly-96 77 

53X386/A 

53X381 

Fly-224 

53X389 

Fly-225 

53X382/A 

Fly-226 

TR-51A 

Flv-137 

493V007H01 

Fly-268 

Yoka 

496V003H 09 
490V001H04 

Y-76 

>A2423 

Y-76 

92A2415B 

Y-72 

C/9A2403 

Y-71 

490V006H01 

Y-53 

9A2452/C 

Y-71 

9A2458/82 

Y-71 

9A2453/54/76 

Y-72 

L-149B 

Y-64 

490V007H01 

Y-53 

Vertical 

Output 

430V053H01 

26S71 

>1X193 

>6S75 78 

51X191B 

26S08 

51X186/-2/2B/A 

26S22 

430V039H01 

26S72 

5IX207/-1A 

26S22 

51X207/-1A 

26S22 

51X209 

26S08 

TR-50B 

26S08 

430V005H05 

26S28 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 



54X19/A 

26A03 

NOT USED 

54X19/-A 

26A03 

NOT USED 

54X19 

26A03 




NOT USED 

MOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

' '' 1 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

53X369A 

53X354-A 

26R58 






NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

430V031H01 

26S58 67 

51X192 

24S48 

51X185 

24S48 

51X176 

24S51 

430V038H0! 84 

24S52 

51X206A 

24S48 

51X206A86 

24S48 

51X208 

24S48 

AT-52 

24S53 

430V088H01 

22S61 

Choke 

430V032H01 7 ? 

430V032H04 

26C79 

52X102 

26C79 

52X95-7 

26C79 

52X95-5/-10 

26C79 

430V032H01 

430V064H01 

26C79 

52X95-10/-11 

26C79 

52X95-10/-11 

26C79 

52X104 

26C78 

FC-5B 

26C76 

430V064H01 

26C79 

Horizontal 

Oscillator ! 

230V005A01 

SEE RINGING 
COIL 

9A2416 

hS-7 

9A2371 

HS-7 

230V032H01 

HS-16 

9A2371 

9A2466/81 

HS-7 

9A2371 

9A2466/81 

HS-7 

9A248I 

S-38A1003 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coil 


9A2430 

HS-5 

9A2372/1 

HS-8 

9A2372 

HS-8 

NOT USED 

9A2372/-F 

HS-8 

9A2372/-F 

HS-8 

9A2372 

HS-8 

L-156 

HS-5 

230V032H01 

HS-16 

Antenna 

Input (Baiun) 



9A2417 






L-157 


Video IF 

235V004H01 

9A2427 

17-4534 

9A2365 

17-4534 

9A2365 

17-4534 

235V021H01 

9A2444 

9A2444 

9A2365 

17-4534 

L-150 

235V049H01 


235V004H01 

9A2390 

9A2370 

17-4514 

9A2363 

17-4536 

235V020H01 

9A2435 

9A2435 

9A2363 

17-4536 

L-103 

235V 048H01 

17-3419 


235V005H02 

9A2428 

9A2363 

17-4536 

9A2414 

17-4535 

235V020H0I 

9A2436 

17-4535 

9A2436 

17-4535 

9A2414 73 

17-4535 

L-165 

17-5003 

235V048H02 

17-3419 

Video IF 

235V022H01 

235V003H01 

NOT USED 

9A2414 

17-4535 

9A2370 

17-4514 

235V005H01 

NOT USED 

NOT USED 

9A2370 

17-4514 

L-152 

NOT USED 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

230V007H03 

9A2426 

20-1005 73 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

230V031 HOI 

20-1013 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

L-1I0A 

17-I031 82 

230V031H01 

20-1013 

Trap 

230V008H01 

9A2425 

20 -1020 68 

9A2366 

20-1004 

9A2369 

20-1045 

230V042H01 

230V030H01 

9A2366 

20-1004 

9A2366 

20-1004 

9A2369 

20-1045 

NOT USED 

230V069H02 

230V076H02 




9A2369 

20-1045 

9A2413 

17-3400 

230V030H02 

NOT USED 

NOT USED 

9A2461 

17-4538 

NOT USED 

230V076H01 

230V030H01 


V-15795-2 

9A2425 

20-1020 

9A2434 

17-1026 

9A2383 

9A2434 

17-1026 

230V030H02 

9A2434 

17-1026_ 

9A2434 

12=1026 _ 

9A2434 

17-1026 

L-154 

230V083H01 

2nd Sound IF 

V-15795-2 

9A2429 

NOT USED 

9A2368 

17-3495 

230V033H01 

9A2434B 

17-1026 

9A2434B 

17-3495 

9A2368 

L-167 

235V046H01 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2469 

9A2470 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2440 

16-3487 

9A2440 

16-3487 

9A2440 

16-3487 

9A2440 

16-3487 

Peaking 

V-15796-1 

19-3100 

36A47 

19-4950 

36A12 

19-4160 

36A40 

19-407376 

230V034H02 

19-3100 

9A2375 

19-3036 

9A2375 

19-3036 

9A2375 

19-3036 

9A2375 

19-3036 

230V034H05 

19-4201 

Peaking 

230V010H09 

36A46 

19-4400 

36A36 

19-3100 

36A39 

19-3250 

230V034H04 

19-25QQ _ 

36A22 

19-33QQ* 8 _ 

36A22 

-L£r23QQl§_ 

36A16 

19-307512 

L-162 

230V034H03 

19-3125 

Peaking 

230V019H12 

19-3250 

36A48 

19-31601 8 

36A43 

19-3160 

36A41 

19-310030 

230V034H05 

19-4201 



36A49 

36A2 

19-3180 


230V034H04 

19-35QQ_ 

Peaking 

230V010H02 

19-3180 



EBp 



m 

36A34 

19-44QQ_ 


NOT USED 

RF Choke 

230V019H10 

19-1006 

9A2432 

■ 

9A2380 

19-1001 


B 

i 

9A2380 

19-1001 

L-160 

19-1005 

230V019H15 

Filament 

Choke 












Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 


Pr'mU'ci in USA 


FORM-6 









































































AIRLINE 


Flyback 


Yoke 



51X191-2 

51X223-2 



Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


53X395/A 53X383/A66 

NOT USED 

_ 26R106 

NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED I NOT USED NOT USED NOT USED 
51X208 | 51X220-2/-387 A30V088H01/02 51X208/206 


’ 52X102-2/-3/-4 52X104/-1-A 52X95-11/-12 430V099H01 52X104-I/A ' 

52X112-1 

. 26C79_ 26C78 _ 26C79 _26C76_ 26C78 

9A2515/B 9A2481 9A2481 __ 9A248170 


51X206-A 

51X192-2/—3 

24S48 

24S48 


NOT USED 
TR-63 

26R115 _ 

NOT USED 

NOT USED 
‘ AT-6372 


NOT USED 
‘ 51X20671 


9A2515/B 9A2481 

HS 16 _ HS 7 

9A2487 9A2372 


SEE RINGING 

C0IL I HS 7 

230V032H01 9A2372 


235V069H02 9A2365 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


51X206 51X220-5 

51X208 


52X112-1 52X95-12 

26C78 _ 26C79 

9A2487/A/ -1 9A2481 /-A 

HS 5 I HS 7 

9A2372 

NOT USED 



Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 


Printed In USA 


FORM-6 















































































AIRLINE 


PART NAME 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 

Input (Baiun) 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


I 230V032H0! I9A2515 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


9A2530 

9A2547 

L-150 

17-5001 13 

L-150 

235V049H02 

9A2528 

L—103 

L-103 

235V048H04 

9A2545 

17-5002 

17-5002 

17-3419 



L-165 

235V094H02 


L-132A 

HS 5 _ 

NOT USED 


1 7-500313 
L-171 


HS 5 

NOT USED 


AT-52A 

24S53 

112822 

961429-7 

26S48 

FC-5 

26C79 

112829 

26C81 

L-156 

HS 5 

112866 

NOT USED 

NOT USED 



L-179 

109252 


NOT USED 


9A2526 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


L-127 

103037 

19-3375 

19-3375 


9A2380 

100131 

19-1001 

19-3125 


9A2432 

L-164 

19-1006 

19-1001 




Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 


Printed In USA 


FORM-6 













































































































AIRLINE 


PART NAME 



73 



76 

77 

Flyback 

53X398/F 

Fly 146 

493V010H02 

53X408/-2 

Fly 225 9,( 

493V016H01 



53X397-2 

Fly 244 

Yoke 

9A2544-2 

Y 73 

490V008H03 

Y 53 

9A2522/-I 

9A2522-00-/C 

Y 104 

490V008H03 

Y 53 

9A2544-1 
9A2544-001B 

Y 73 

490V011H01 

Y 102 9 5 

9A2477-001/E 

Y 72 

Vertical 

Output 

51X233-1B/-2 

26S23 

430V039H 07/01 

26S72 

51X229-1 

51X0229-001A 

26S30 

430V005H 04/09 

26S28 

51X233-1 
51X0233-001B 
26S23 

430V039H05 

26S71 

51X0223-003 

26S08 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Width Coil 

NOT USED 

230V118H01 

NOT USED 

230V065H03 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

230V118H0I 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

410V040H01 

21F21 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

54X0024-001 

21 F2l3 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

51X192-3 

26S48 

430V123 H01 

24S64 

51X235/-1 

51X0235-000/01 

24S53 

430V088H 05/06 

24S603 

51X192-4 

51X0192-004 

24S48 

430V150H01 

430V0145H01 

22S6167 

51X0192-005 

24S48 

Choke 

52X102-4 

26C79 

430V121H01/02 

26C77 

52X102-3 

52X0102-003 

26C79 

430V121H01/02 

26C77 

52X102-4 

52X0102-004A 

26C79 

430V0I34H01 

430V064H01 

26C77 

52X0112-003 

26C78 

Horizontal 

Oscillator 

9A2515/B 

HS 16 

230V032H01 

HS 16 

9A2515/-000 

HS 16 

230V032H01 

HS 16 

9A2515/B 

HS 16 

230V032H01 

HS 16 

9A2515-001 

HS 16 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 








Video IF 

9A2436 

17-4535 

235V049H01 

9A2547/-001 

235V049H01 

9A2547 

235V049H02 

9A2541-001 

Video IF 

9A2444 

235V048H01 

17-3419 

9A2545/-001 

235V048 H01 

17-3419 

9A2545 

235V048H04 

17-3419 

9A2540-001 

Video IF 

9A2497 

235V048 H04 

17-3419 

9A2525/-001 

235V048 H04 

17-3419 

9A2525 

235V094H05 

17-3419 

9A2539-001 

Video IF 

NOT USED 

235V094H04 

NOT USED 

235V116H01 

NOT USED 

NOT USED 

9A2542-001 

Ratio Det. or 

Quadrature 

9A2367 

20-1005 

230V031H01 

20-1013 

9A2526/-001 

230V031H01 

20-1013 

9A2526 

230V031H01 

20-1013 

9A2526-001 

Trap 

9A2366 

20-1004 

230V069H02 

230V076H01/02 

9A2529/-001 

230V076H02/01 

9A2529 

230V076H01/04 

9A2529-001 

Trap 

NOT USED 

230V030H0I/09 


230V030H09 

NOT USED 

NOT USED 


1st Sound IF 

9A2434 

17-1026 

230V083H01 

9A2527/-001 

17-1075 

230V083H01 

9A2527 

17-1075 

235V046H01 

9A2527-001 

17-1075 

2nd Sound IF 

NOT USED 

235V046H01 

NOT USED 

230V046H01 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

36A5 

19-3660 

230V034H16 

19-3125 

36A094-001 

19-4201 

230V034H03 

19-3125 

36A94-1 

19-4201 

230V117H03 

19-1031 

36A0094-008 

Peaking 

36A2 

19-3180 

230V117H01 

36A094-002 

19-3660 

230V034H02 

19-3100 

36A94-2 

19-3660 

230V034H04 

19-3500 

36A0094-009 

19-3300 

Peaking 

36A52 

19-3375 


36A094-003 

19-3330 

230V034H04 

19-3500 

36 A 94-3 

19-3330 


36A0094-010 

19-4201 

Peaking 

36A12 

19-4160 







RF Choke 

9A2432 

19-1006 



23QV019H10 

19-1006 

9A2432 

19-1006 

230V019H15 

19-1006 

9A2432-001 

19-1006 

Filament 

Choke 









Service notes may be found at the end of the AIRLINE section. 
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iRVICE NOTES 


AIRLINE 


? Original terminals 3-2-1 
new terminals 4-3-1 

2 May require use of original network. 

3 Mounting difference. 

4 Connect as autoformer. 

5 Parallel with 5.6 K resistor. 

6 Used in some models - R-l 140 replaced by 19-3300 7 . 

7 Parallel with 8.2 K resistor. 

8 N 9825 and N9807 used in a few models replaced by 19-1001. 

9 Horizontal waveshaping coil. 

10 R1431 used in a few models replaced by 19-6033 11 . 

11 Parallel with 4.7 K resistor. 

12 Parallel with 1.5 K resistor. 

13 Disregard Secondary 

14 R-2065 (RF Choke) replaced by 19-1001. 

15 C-9.242 used in model 05GCB-3019A replaced by Y 5. 

16 Original terminals 8 - 7 - 5 - 3 Connect WC 20 to terminals. 

new terminals 9 - 7 - 4 - 1 "T" and "I" of Fly 24 - 
secondary to AGC. 

17 Jumper terminals 1 and 3, use original rear cover. 

18 Parallel with 22 K resistor. 

19 MW22E63 used in chassis 05GSE-3037A replaced by 26S14. 

20 MW22E56 used in a few models replaced by 26R95. 

21 MW30E164-5 and MW30E176 used in a few models replaced by Y 5. 

22 20E858/59/60 and 20E782 used in a few models - no replacement. 

23 20E363-20 used in a few models replaced by 19-4500. 

24 51X139 used in a few models replaced by 24S52. 

25 9A2034/30 (FM-IF) replaced by 16-3487, 9A1970 (Ratio Detector) 
replaced by 17-3487. 

26 Discriminator transformer. 

27 Use instruction sheet # 3 & 5A packaged with unit. 

28 51X134 used in a few models replaced by 24S48. 

29 9A2060/61 (FM-IF) replaced by 16-3487, 9A2065 (AM - Oscillator coil) 
replaced by 14-1073. 

30 Has many alternates - replace all with Y 72. 

31 Use original slug or remount. 

32 53X290 used in chassis 15WG-3050A/B replaced by 26R36. 

33 51X134 used in a few models replaced by 24S48. 

34 9A2225 used In a few models replaced by 17-1004. 

35 9A2226 used in a few models replaced by 17-1002. 

36 51X159 used in a few models replaced by 26S53 4 . 

37 53X333 used in a few models replaced by 26R34, 53X331 replaced by 26R20. 
53X332 replaced by 26R89, 53X291 replaced by 22R38. 

38 51X134 used in radio chassis replaced by 24S48. 

39 53X324 used in a few models replaced by 26R93. 

40 36A12 replaced by 19-4160, 36A2 replaced by 19-3180. 

41 When replacing 53X330 use instruction packaged with unit. 

When replacing 53X346 connect as follows: 

Original terminals 6- 5 -4-3-2 - 1-A-G 

new terminals 13 - 10 & 11-6-4-2-1-9-8 

42 9A2074, 9A2336 replaced by 20-1004, 

43 9A2230 used in WG-50002A replaced by 17-1063, 9A2333 used in this model - 
no replacement. 

44 Original terminals 6-4 - 4 - 3 — 1 -A-G 

new terminals 13-10 & 11-6-5-1 or 2 -9-8 

45 Parallel with 6.8 K resistor. 

46 Parallel with 2.7 K resistor. 

47 53X176 used in some models replaced by 24S51 . 

48 Connect same as original except connect original *4 to new # 8. 

49 Connect Yoke ^2 to Flyback # 2. 

Connect Yoke *7 to Flyback # 6. 

Jumper Yoke terminals ^5 & #7. 

Use original rear cover damping network. 


L 


50 9A2385/-1 used in some models replaced by Y 76. 

51 Parallel 6.3 volt windings. 

52 36A34 replaced by 19-4400. 

53 Model 84HA2007A/B/C only. 

54 Mount in original can. 

55 16A-22923 replaced by 19-6022, 201-20265 replaced by 19-3036. 

56 Parallel with 5MMFD capacitor. 

57 C201-18562-1, C201-18530, C20J-18562, C12M-18589/-1, used in a few 
productions replaced by Fly 35. 

58 C12M-19408, C12M-19407-1, C201-19269, C201-18843, C201-19533, 
201-19817-3 used in a few models replaced by Fly 36. 

59 B13M-18888 & B13M-19254 used in a few models replaced by Y 52. 

60 Add 7 MMFD capacitor externally and 1 K resistor across primory. 

61 13M-22303 used in a few models replaced by 17-3497. 

62 201-20062 replaced by 17-3401. 

63 Add 1000 ohm resistor in primary circuit, 

64 Detune trap - add 3.9 K resistor & 470 MMFD externally. 

65 Detune trap - add 15 MMFD capacitor externally - 201-22435 replaced 
by 17-453160. 

66 53X383-2 used in a few models - no replacement. 

67 Use original channel frame and terminal board. 

68 Add capacitor externally. 

69 493V004H04, 493V004H 06 , 493V004M06 used in some models replaced 
by Fly 95. 

70 9A2513 used in a few models replaced by HS 5. 

71 Use 8:1 turns ratio, connect screen grid of vertical output tube to B + 

72 AT-67 replaced by 26S50, AT-72 replaced by 24563. 

73 Add resistance externally. 

74 Parallel with 470 ohm resistor. 

75 9A24I4 replaced by 17-4534 73 , 9A2370 replaced by 17-4514, 9A2435, 
9A2436, 9A2444, 9A2390/91 - no replacement. 

76 36A12 replace with 19 - 4160 ' 8 , 36A33 replace with 19-3250 46 . 

77 Connect same os original except connect original ^5 to new ^4. 

78 51X193-2 alternately replaced by 26S85. 

79 430V064H01 used in some models replaced by 26C77. 

80 Parallel with 390 ohm resistor. 

81 Parallel with 3.9 K resistor. 

82 Parallel with 100 K resistor. 

83 Use original mounting plate. 

Connect original ^7 to new # 6. 

" *6 11 11 #4. 

” *3 " 11 # 3 . 

84 430V045H01 alternate part number replaced by 26S48, 

85 Remove jumper from Yoke *3 & 11 6. Use original rear cover. 

86 51X220-1 used in some models replaced by 24S90. 

87 51X206B used in some models replaced by 24S48. 

88 Connect original ^4 to new ^5. 



” *5 

" *6 


" *6 

•i #7 


- Hj 

M #8 


" #8 

" ^3 


" *2 

" #2 


" »\ 

.. H ] 


89 51X192-4 used in some models replaced by 24548. 

51X220-5 used in some models replaced by 22S88. 

90 53X404/ B used in radio chassis replaced by 26R47^. 

53X407/ 8 used in radio chassis - no replacement. 

91 Chroma Coils 112872, 112874, 112869, 112873, 112877 - no replacement. 

92 Use original mounting bracket and connect as follows: 

TR 72 5 - 6 - 7 - 8 

Fly 149 1 - 2 - 3 - 4 

93 AT-62 used in some models replaced by 22S87. 

94 Cut and trim terminal board, add a capacitor (approximately 150 MMFD, 6 KV) 
across terminals 1 & 3, use original filament lead. 

95 Remove plug and connect same as in original circuit. 
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PARTS LIST 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


SA-335/-I 


SA-341 

SA-342 

SA-343A 

SA-344D 

-346 

-348 

-349 


SA-287 

20-1021 

SA-289-1 

17-1011 

SA-290-1 

17-1002 

SA-291-1 

17-1001 

SA-292-1/-2 

17-1001 

SA-297-1 

14-1071 

SA-298-1 

14-1073 


HS-1 

SA-309A 

16-6758 

SA-310D 

16-6758 

SA-311 

17-1043 

SA-312 17-1011 

SA-313 17-1012 

SA-314 WC-11 

SA-315 WC-14 

SA—315—1 

WC-14 

SA-316 

19-1002 


REPLACEMENT 


SA-369 

SA-370 

SA-371 

SA-372 

SA-373 

SA-374 

SA-377/A 

SA-377B 

SA-378/-1 

SA-379 

SA-380 

SA-381 

SA-382 

SA-390 

SA-391/A 

SA-392 

SA-393 

SA-394 

SA-395 

SA-396 

SA-397 

SA-398 

SA-399 

SA-400 

SA-401 

SA-418 

SA-421 

SA-422 

ST-3009 


REPLACEMENT part' 


see note 21 

19-3093 

19-3300 

17-3497 


17-4501 
17-4531 15 
17-4531 
19-3500 
17-3495 23 
17-3497 
17-4535 


ST-3010 3 

ST-3010 3 

ST-3013 

ST-3014-2 

ST-3016 

ST-3017 

ST-3018 

ST-3018-1 

ST-3019 

ST-3020 

ST-3021 

ST-3022 

ST-3022-1 

ST-3023 

ST-3023-1 

ST-3025/-1 

ST-3026 

ST-3027 

ST-3028 

ST-3029 

ST-3030 

ST-3031 

ST-3032 

ST-3033 

ST-3034 

ST-3035 

ST-3036 

ST-3037 

ST-3038 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

B2LB-VQ21 

10 

BC-VLI7 

3 

BLB-VP21-110 

11 

BT-VK12 

1 

BT-VL17 

3 

BT-VP21-110 

11 

C-VK19 

2 

C-VL17 

3 

C-VM21 

6 

C-VN21 

9 

C-V021 

8 


C-VQ21 

C-VQ21-110 

CO-VK 15/16 

CO-VL16 

CO-VL19 

CO-VM21 

CO-VP21 

COVK-125 

CVK-126 

CVL-16 


MODEL 


E21B-VQ21 

ET-VP21-U0 

F2LB-VQ21 

FLB-VP21-110 

FT-VP21-110 

LB-VP21 

LB-VP2I-110 

LB-VQ21 

LB-VQ21-110 

IB-VR121 


MODEL 


LB-VR-12K50) 
LB —V R121 — 1 
LB -V R121 — I (50) 
MC-V021 
MC-VP21 
MC-VQ21 
MC-VQ21-110 
MLB-VQ21-110 
T-VK12 
T-VL16 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

VK12 

1 

VKI516 

2 

VL12 

7 

VL16 

5 


CHASSIS 



COLUMN CHASSIS 
NUMBER CHASSIS 


VN21 

V021 

VP21 

VP21-110 


COLUMN CHASSIS 
uiiurfd tnMaaia 


9 VQ21 
8 VQ21-110 

8 VR-121 

11 


Service notes may be found at the end of the ANDl 


Printed in USA 


ANDREA 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

24S86 

ST-3039 


ST-3085 

Fly-161 8 

26553® 

26S53 

ST-3040 

26S54 

ST-3086 

Y-3 

ST-3040/-1 

26S54 

ST-3087 

Fly-150 22 

ST-3041 

26R86 

ST-3095-1 

20C53 

ST-3042 

Fly-5 5 

ST-3095-2 

Fly-15022 

Y-528,12 

20C49 1 

ST-3043 

Y-7 

ST-3096 

Fly-1 

ST-3044 

FC-1 

ST-3097-1 

26S14 

Fly-1 

ST-3049 

Y-7 8 

ST-3098 

26C92 

26R86 

ST-3050 

Fly-12 

ST-3099 

26A04 

ST-3051 

Fly-24 

ST-3104 

26S49 

26R88 24 

20C53 

26R45 18 

ST-3052 

ST-3053/54 

20C49 

ST-3105 

ST-3106 

26R45 18 

ST-3055 


ST-3107 

26C 44 

26R86 

ST-3056 

Fly-24 

SL-4005 

24S49 

26R86 

ST-3057 

26A04 

SL-4006 

24S49 

26S53 

ST-3058 

26S54 

SL-4009 

24S52 

24S52 1 

ST-3059 

26S48 

SL-4010 

Fly-4 

ST-3061 

26549 

SL-4011 

26S48 1 

Y-5 

ST-3062 

26R40 

SL-4012 

24S52 1 

24S52 3,7 

26A04 

ST-3063 

Fly-16 1 ' 11 

SL-4013 

26S51 

ST-3064 

26S71 

SL-4014 

24S52 

20C49 

ST-3065 

26C44 

SUB-13 

- 

ST-3066 

ST-3066A 

Y-16 8 - 12 
Y-16 8 .12 

1C42-G1 

1091C-2 

26C82 

Y-3 

ST-3068 

26A04 

1-110 

16-6758 

ST-3070 

24592 

1106B-1 

16-3487 

Y ' 5 3 
26C42 J 

ST-3082-1 

ST-3083 
ST-3084 

26R91 

Y-16 8 -12 

26A04 

1106B-2 

17-3498 


COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

13 

T-VL17 

3 

TVL -12 

7 

13 

T-VM21 

6 

2C-VL17 

3 

13 

T-VN21 

9 

2C-VL20 

4 

8 

T-Y021 

8 

2C-VM21 

6 

8 

T-VP21 

8 

2C-VN2I 

9 

10 

T-VP21-110 

11 

2LB-VP21 

8 

12 

T-VQ21 

10 

2LB-VQ2I 

10 

12 

T-VR121 

13 

2LB-VQ21-110 

12 

1 

T-VR121(50) 

13 

2LB-VR121-2 

13 

5 

TVK-127B/M 

1 

2LB-VR121—2(50) 

13 


COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

10 

VR-121-1 

13 

VR-121-2(50) 

13 

12 

VB-121-1(50) 

13 

VR-321 

13 

13 

VR-121-2 

13 

VR-32K50) 

13 


KA section. 
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ANDREA 



PART NAME 


Flyback 


Yoke 

Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 


ST-3018 2 

Fly-1 


ST-3013 
Y-3 


ST-3010 3 

24S86 

ST-3020 

26A04 


2 3 


ST-3027 
Fly-4 


ST-3028 

Y-5 


ST-3010 3 

26S53 

ST-3020 

26A04 


ST-3042 

Fly-5 3 


ST-3043 

Y-7 


ST-3040 

26S54 

ST-3029 

26A04 


ST-3037 

Y-5 


ST-3025/- 

26S53 


ST-3051 

Fly-24 


ST-3049 
Y-7 8 


ST-3040/ -1 
26S54 


ST-3029 

26A04 


ST-3018-1 

Fly-1 


ST-3034 

Y-3 


ST-3029 

26A04 


ST-3063 
Fly-16 1 * 11 

ST-3066/A 
Y-16 8 * 12 


ST-3064 

26S71 


ST-3083 
Y-16 8 * 12 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


ST-3019 

26R86 


ST-3023/-1 18 ST-3041 
26R86 26R86 


ST-3041 

26R86 


NOT USED SA - 315 -1 

WC -14 

ST-2053/54 ST-3033 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


SL-4005/6 

24S49 


ST-3016 

26C84 


SL-4005/6 

24S49 

ST-301719 

20C49 1 


SL-4011 

26S48 


ori; 

•scil 
ori; 
ing 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


SA-289-1 
17-1011 


SA -290-1 
17-1002 


SA-291-1 
17-1001 


SA-287 4 

20-1021 


SA-291-1 

17-1001 


SA -327 
17-1043 3 


SA-332 

17-1020 


SA-332 

17-1020 


SA -333 
17-1002 

SA -358 

SA -334 
17-1001 

SA-360 


SA-331 
17-1001 1 


SA-377/A 

17-4535 


SA -378 
17-4522 


SA-379 

17-4522 


SA-380 
17-5004 


SA-367 

17-4503 1 


SA-377A 

17-4535 


Trap 

Trap 


1st Sound IF 



2nd Sound IF 

SA-313 

17-1012 

SA-313 

17-1012 

AM IF and 

FM IF 

SA-309 -A 
16-6758 

SA-309-A 
16-6758 

AM IF and 

FM IF 

SA-310-D 

16-6758 

SA-310-D 

16-6758 

Peaking 

SA -284 

SA-284 

Peaking 

SA-285 

19-4201 

SA-285 

19-4201 

Peaking 

SA-286 

19-3180 

SA-286 

19-3180 

Peaking 

NOT USED 

NOT USED 

RF Choke 

SA-280 

19-3036 

SA-280 

19-3036 


Filament 

Choice 


SA-344D 

16-6758 


NOT USED NOT USED 


SA-344D 

16-6758 


SA-344D 

16-6758 



NOT USED NOT USED 


SA-343A 

16-6758 


SA-344D 

16-6758 


SA-350 

19-3300 


NOT USED 1091C-2 14 I NOT USED 


NOT USED 1-110 14 
16-6758 


SA-286 

19-3180 


SA-350 

19-3300 


SA-350 

19-3300 


NOT USED SA-285 
19-4201 


NOT USED SA-341 
19-1005 


SA-397 

20-1004 


SA-399 

17-3495 


NOT USED I N qt USED 


SA-391A 17 

19-3300 


SA-392 

19-4400 


Printed in USA 
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ANDREA 


PART NAME 


11 12 13 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 
Antenna 
Input (Baiun) 


NOT USED 

SA-395 

HS-5 



SA-377A 

17-4535 

SA-377B 

SA-378 

17-4522 

SA-378-1 
17-4522 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 ST-3009 used in a few models - no replacement. 

3 Manufacturer duplicated part number for two different transformers, 
check model and use replacement indicated. 

4 5th Video IF - SA-292-1 replaced by 17-1001. 

5 Use Instructions # 3 and 5A packaged with unit. 

6 SL-4014 used in a few models replaced by 24S52. 

7 SL-4013 used in a few models replaced by 26S48 . 

8 May require use of original network. 

9 Connect to ^3 & ^4 terminals. . 

10 SL-4011 used in a few models replaced by 26S48 . 

11 Original terminals 8 - 6 - 3 - 2 Connect width coll across # 1 & # 3. 

new terminals 9 - 5 - 3 - 1 

12 Connect as original. 

13 1C42-G1 used in radio chassis replaced by 26C82 . 

14 FM IF‘s (1106—B-1) replaced by 16-3487; 1106B-2(Ratio Det.) replaced 
by 17-3498. 

15 SA-371 (5th Video IF) replaced by 17-4531 (detune trap, add external 

IN 105 detector externally. 

16 Original terminals 8-7-6-4-3"2 "1 

new terminals 9-7-7-3-1 - 2(c/WC-20 - 1 (c/WC-20) 

Remove original width coil from circuit and insert WC-20 . Connect 
terminals #3& # 4 of WC-20 across # 1 & # 3 of Fly-16, reverse this 
connection if necessary. 

17 SA-39IB replaced by 19-3250. 

18 ST-3022/-1 used in some models replaced by 26R45 (use 1/2 of 12.6 V. 
winding for 6.3 V.) 

19 ST-3021 used in some models replaced by 20C53. 

20 Connect as autoformer. 

21 Manufacturer has duplicated part number to replace SA-348. In column 

11 use WC-22and in all other columns use 19-3093- 

22 Original terminals 8-6-5-4-3-2 

new terminals 5-4-3-2-2-1 

23 Add capacitor externally. 

24 Series 6.3 V. winding and use as 12.6 V. CT. 
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ARTONE 

PARTS LIST _ . 


m 





IggaElSi 


DY-6 Y-7 

DY-12-M Y-7 

L-M77J4 WC-14 

L-M77J4-3 WC-20 

LC-I 19-1003 

LC-3 26C94 

LC-4 19-1002 

LC-9 26C93 

LC-19 19-1002 

LHO-2-E HS-5 

LHO-2 HS-5 

LIF-8 17-1031 

LIF-8-C 17-1031 

LIF-11 17-1031 

LP-5 

LP-6 

LP-7 

LP-8 

LP-9 

LP-11 19-3180 

LP-12 19-1923 

LP-12-A 19-1923 

LRD-1 17-3497 

LTO-3 17-3495 

LV-6 17-1062 

LV-7 17-1063 

LV-8 17-1064 

T-I02 24S51 

T-104 26A03 

T-106 26R19 

T-lll Fly-5 

T-112 26S53 

T-116 26S72 

T-l16A 

T-122B 21F59 

T—123 24S51 

T-124A 

T-124B Fly-5 

TLA-4 

TLD-1 17-1004 

SA-1065 FC-1 

50A372-1 17-1003 

50B406 17-10)3 

50B411 HS-5 3 

50-688 17-5004 

51A1037 20-1004 

51A1065 FC-1 

51A1079 

51A1080 

51A1082 

51A1086 

51A1857 20-1005 

51B1071 WC-14 

51B1072 WC-11 

5181996 20-1020 

51B2109 HS-5 

51-2100 19-3180 8 

51-2101 I9-4400 7 

51-2102 19-3660 

51-2103 20-1020 

51-2104 17-4534 

51-2105 

51-2166 

51-2167 17-4534 

51-2168 17-4522 

51-2169 H5-4 

51-2184 19-3160 7 

52C170 26R15 

53A307 19-1006 

53B140 Y-3 

53C306 24S48 

53-342 19-1004 

53-377 Y-10 

53-398 Y-50 

55B114 24S86 

55B115 24A87 

55C113 Fly-1 

55C 284 26S77 

55C292 24S53 

55D285 Fly-109 

55D289 Fly-109 

55-304 Fly-146 

55-307 Fly-146 

55-308 26S75 9 

55-309 26S75 9 

56A 253/51 26C92 

56B224 26C92 

85C079 24S52 


MODEL INDEX 




MODEL MB 

model 

model a 

model 2 

model 2 

MODEL COLUMN 

MODEL HUMBER 

ARC21 1 

ARC71 1 

ARD21 1 

AR14L 2 

AR17L 2 

AR21 1 

AR71 1 

AR-23TV-1 3 
MST12 4 
MST14 4 
10TS90T 6 
10TS90TA 6 
10TS91T 6 
14TS7BT 6 

14TS78TA 6 

I4TR 4 

16TR 4 

17CD(lst Prod.) 4 

17CD(2nd Prod.) 2 

17CRR(lst Prod.) 4 

I7CRR(2nd Prod.) 2 

17ROG(l»t Prod.) 4 

17ROG(2nd Prod.) 2 

17TT61MA 5 

20CD(lit Prod.) 4 

20CD(2nd Prod.) 2 

20TR 4 

21CT64MA 5 

21TT61MA 5 

112X 4 

203D(lst Prod.) 4 

203D(2nd Prod.) 2 

312 4 

819 4 

1000 2 

1001 2 

3163CR 4 

8163CR 4 

8193CM 4 


Service notes may be found at the end of the ARTONE section. 


FORM-2 


Printed In USA 

























ARTONE 



•I 

Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 

Oscillator 


Width Coil 


Linearity 

jf 

Power 

'4 

Filament 

i 

Focus Coil 


Audio 

Output 


Choke 

•ft 

Horizontal 

Oscillator 

1 

Horizontal 

Ringing Coil 


Antenna 

Input (Baiun) 


Video IF 

| 

Video IF 


Video IF 


Video IF 

1 

Ratio Det. or 

Quadrature 

i 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 
AM IF and 
FM IF 


Peaking 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


DY-12-M 

Y-7 

Y-7 4 

T-116 3 

26S72 

26S72 


L-M77J4 

WC-14 WC-14 


26F63 1 
NOT USED 


SEE RINGING SEE RINGING 
COIL _ COIL _ 

LHO-2-E 

HS-5 HS-5 


51B1071 

WC-14 

L-M77J-4 

WC-13 

NOT USED 

NOT USED 

52C170 

T-l 06 

NOT USED 

NOT USED 

26R15 

26R19 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

51A1065 


NOT USED 

NOT USED 

FC-1 




85C079 

T-l 02 

55C292 

53C306 

24S52 

24S51 

24S53 

24S48 

NOT USED 

LC-3 

56 B 224 

56A253/51 


26C94 

26C92 

26C92 1 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGIN( 

COIL 

COIL 

COIL 

COIL 

50B411 

LHO-2 

51B2109 

51-2169 

HS-5 5 

HS-5 

HS-5 

HS-4 


50A372-1 

17-1003 


50 A3 72-1 
17-1003 


50A372-1 

17-1003 


50A372-1 

17-1003 


NOT USED NOT USED 51-2103 

20-1020 

NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

51A1079 LP-5 53A307 51-2184 


51A1080 LP-6 


51-2101 
19-4400^ 


51-2184 

19-31607 


51-2101 
19-4400 7 



1. Mounting difference. 

2. T-124A used in a few models-no replacement. 

3. T-l 16A used in a few models-no replacement. 

4. May require use of original network. 

5. Mount in original can. 

6 . Use original rear cover and change terminal wiring to 
conform with original circuit. 

7. Parallel with 3.9K resistor. 

8 . Parallel with 47K resistor. 

9. Connect terminal *1 to plate of vertical output tube, 
terminal *3 to B plus, terminal ^7 to yoke *6, terminal 
# 10 to yoke # 4. 


Printed In USA 


FORM-2 










































ARVIN 


PARTS LIST 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR*S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 











41023-3 

26S72 

A 22456 


C22555 

17-1020 

C23671-1 


C40533 

WC-22 

E22807 

26R57 

41092-2 


A23095 


C22556 

17-1001 

C23671-2 


C41092-1 


E23086 


41171 

17-4532 

A25468-28 

19-3180 

C22557 

17-1002 

C23672 

17-4502 

C41175 

17-4503 

E23089 


41172 

17-4533 

A25916 

19-3001 

C22558 

20-1021 

C23673-1 


C41745-1 

26A03 

E23397 

26R91 

41173 

17-4523 

A40377 

19-1001 

C22559 

WC-ll 

C23673-2 


C44028 

WC-16 

E23541 


41174 


A42242 

24S53 2 

C22561 ,-l 

26C94 

C23800 

WC-14 

D-22446-1 

26A04 

E23799 

2,3 

41175 

17-4503 

A42244 


C22561-2 

26C44 

C23801 

WC-20 

D-22466-1 

26A04 

E23802-1 

Fly-5 ' 

41176 

17-1025 

A42245 

WC-19 

C22561-4/-3 26C92 

C23817 

Y-9 

D-22500-8 

19-3036 

E23827 


41177 

16-3445 

A42246 

WC-19 

C22561-5 

26C93 

C23821 

17-4522 

D-22500-18 

19-3036 

E23840 

21F12? 

41745-1 

26A03 

A42247 


C22562 

WC-14 

C23893 

17-1023 2 

D-22500-19 

19-3036 

E24127 

Fly-5 7 

41802 

F|y-H24 

A42305 


C22563 

HS-3 

C23894 

WC-22 

D-22561 

26C44 

E24654 

26R57 

41803 


A42309 


C22564 

Fly-1 

C24283 


D-22563 

HS-3 

E24681 

Fly-5 7 

41844 


AA21445-I 

19-1001 

C22565 

17-1011 

C24655 

WC-20 

D-23094 

17-3497 

E24989 


41848 

17-4501 27 

AC23090-1 

24S51 

C22566 

17-1013 

C24734 

WC-22 

D-24807 

Y-1Q 

E25433 

26R15 

41849 

20-1049 

AC23816-1 

Y-7 

C22567 

26S78 

C24754 

WC-28 

D-25005 

Y-7' 

E25696 


41852 

Fly—6025 

AD42240-2 

19-3125 

C22575 

Y-3 

C24776-1 

24S51 2 

D-25322 

17-1033 

E25919 

26R93 8 

41879 

16-3445 

AD42240-5 

19-6022 

C22646 


C24776-2 

26S49 

D-25468-1 

19-3180 

E40117 


41884 

WC-18 2 

AD42245-1 

19-6834 26 

C22853 

FC-3 

C24776-4, 

-5 26S49 

D-25468-5 

19-3093 

E40513 

Fly-16 

41887 

WC-22 

AD42317-1 

20-1004 

C22905,-! 

26S52 

C24988 

17-4500 

D-25468-6 

19-3036 

E40598 


41984-1 

26$ 72 

B6701 


C23085 

Y-9 1 

C24990.-1 

26S54 

D-25468-8 

19-3250 14 

E40926 

26R92 6 

42027 

17-4502 

C22446 

26A04 

C23087 

20C64 2 

C24990,-2 

26S54 

D-25468-10 

19-3093 

E41024 

Fly-14 24 

42087 


C22446-1 

26A04 

C23087-1 

26C41 

C24991 


D-25468-11 

19-4073 18 

E42176 


42135 

17-4522 

C22446-2 

26A04 

C23089 


C25322 

17-1033 

D-25468-12 

19-4500' 9 

22561-6 

26C93 

42144-1 

24S52 

C22466-1 

26A04 

C23091-1 

17-4534 

C254I0 

17-4500 

D-25468-13 

19-4120 

23449 

HS-5 

42144-2 

24$ 5 3 

C22497 

26S48 

C23091-2 

19-4534 

C25411 

17-4501 

D-25468-15 

19-3500 

24776-5 

26S49 

42504 

Y-14 26 

C22497-1 

26S48 

C23092 

17-4502 

C25412 

17-4502 

D-25468-18 

19-3093 

25468-1 

19-3180 

42720 

Y-IO' 

C22500-1 

19-4180 

C23093 

20-1004 

C25413 

17-4503 

D-25468-24 

19-3180 

25468-10 

19-3093 

42721 

Fly-8 3 ' 

C22500-3 

19-3250 

C23094 

17-3497 

C25414 

17-4504 

D-25468-26 

19-3180 

25468-15 

19-3500 

42742-2 

19-3093 

C22500-4 

19-3093 8 

C23443 

17-4501 

C25415 

20-1045 

D-25468-27 

19-3250 27 

25468-18 

19-3093 19 

42750-1 

17-3412 

C22500-5 

19-3036 

C23444 

17-4502 

C25416 

20-1004 

D40070 

17-4532 

25468-19 

19-3ISO 22 

42751-2 

17-4522 

C22500-6 

19-3036 

C23445 

17-4503 

C25474 

17-4504 

D40071 

17-4533 

25468-20 

19-4200 

42752-1 

17-4511 

C22500-8 

19-3036 

C23446 

17-4504 

C25543 

17-1031 

D40072 

17-4523 

25468-22 

19-7100 

42753-1 


C22500-9 

19-3250 

C23447 

17-3495 

C25609 

20-1004 

D40073 

17-4511 

25468-23 

19-3125 

42754-1 

20-1004 

C22500-10 

19-1004 

C23448 

17-1031 

C25963 


D40074 

17-4531 

25468-24 

19-3180 

42755-1 

20-1004 

C22500-11 

19-3300 

C23449 

HS-5 

C40027 


D40075 

17-1025 

25468-29 

19-3180 28 

42756-1 

26S71 

C22500-12 

19-3500 

C23490 

22S62 

C40028 

WC-17 

D40077 

16-3445 

25468-30 

19-3500 22 

42757-1 

17-4534 

C22500-13 

19-4412 

C23490-1 

22S62 

C40072 

17-4523 

D40537 

Y-14 1 

25468-31 

19-3125 19 

42758-1 

20-1005 

C22500-14 

19-3250 

C23491-1 

22S62 

C40074 

17-4503 

D40937 

17-1026 

25609 

20-1004 

42759-1 

HS-3 

C22500-17 

19-4180 

C 23543 

17-4501 

C40098 

WC-22 

D41171 

17-4532 

40925-1 

26C41 

42760-1 


C22500-18 

19-3300 

C23546 

17-4500 

C40364 


D41172 

17-4533 

40937 

17-1031 2 

42761-1 

19-1001 

C22500-19 

19-3036 

C23614 

17-4500 

C40470-1 

26S52 2 

D41173 

17-4524 

41020 

WC-18 

42762-1 

19-3250 28 

C22501 

20-1004 

C23657 

26S52 

C40523 

WC-22 

D41177 

17-1021 26 

41023-1 

26S72 

42762-3 

19-3500 32 

C22502 

17-1001 

C 23670 

20-1004 

C40532 

WC-20 

E22571 

26R19 5 

41023-2 


42766-1 

26A03 2 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

HU 

■Mil 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

15-550KB-UHF 

19 

2121TM 

1 

5176 

7 

6215CB-UHF 

9 

8171TM-UHF 

9 

9210CM 

15 

21-550KB 

17 

2122TM 

1 

5176CM-E 

9 

6215CM 

9 

8179TM 

9 

9210CM-UHF 

15 

21-550KBU 

17 

2123TM 

1 

5204CM 

7 

621CM-UHF 

9 

8179TM 

9 

9211TM 

16 

21-550KM 

17 

2124CCM 

1 

5206CB 

7 

7210CB 

11 

8179TM-UHF 

9 

9211TM-UHF 

16 

21-550KMU 

17 

2126CM 

1 

5206CM 

7 

7210CB-UHF 

11 

8211TB 

9 

9212CFP 

15 

21-551TB 

17 

2160 

2 

5210 

8 

7210CM 

11 

8211TB-UHF 

9 

9212CFP-UHF 

15 

21-551TBU 

17 

2161 

2 

5210CB 

8 

7210CM-UHF 

11 

9211TM 

9 

9212MEA 

15 

21-551TM 

17 

2162 

2 

5210CM 

8 

721OCR 

11 

8211TM-UHF 

9 

9212MEA-UHF 

15 

21-551TMU 

17 

2164 

2 

5211 

8 

7212CFP 

11 

8213TM 

9 

9213TM 

16 

21-522KB 

17 

3100TB 

3 

5211TB 

8 

7212CFP-UHF 

11 

8213TM-UHF 

9 

9213TM-UHF 

16 

21-522KBU 

17 

3100TM 

3 

5211TM 

8 

7212MEA 

11 

8213TMA 

9 

8215CM 

16 

21-522KM 

17 

3101CM 

3 

5212 

8 

7212MEA-UHF 

11 

8213TMA-UHF 

9 

9215CM-UHF 

16 

21-522KMU 

17 

3120 TM 

3 

5212CFP 

8 

7214CM 

11 

8215CB-UHF 

9 

9216CB 

15 

21-553TB 

17 

3121TM 

3 

5213TM 

10 

7214CM-UHF 

11 

8215CBA 

9 

9216CB-UHF 

15 

21-553TBU 

17 

3160CM 

4 

6173TM 

9 

7216CB 

11 

8215CBA-UHF 

9 

9218CB 

15 

21-553TM 

17 

4080T 

5 

6173TM 

9 

7216CB-UHF 

11 

8215CM 

9 

9218CB-UHF 

15 

21-553TMU 

17 

408 IT 

5 

6173TM-UHF 

9 

7218CB 

11 

8215CM-UHF 

9 

9218CM 

15 

21-554KM 

18 

4162CM 

6 

6175TM 

9 

7218CB-UHF 

11 

8215CMA 

9 

9218CM-UHF 

15 

21-554KMU 

18 

5170CB 

7 

6175TMA 

9 

7218CM 

11 

8215CMA-UHF 

9 

9219CM 

15 

21-555TG 

18 

5170CM 

7 

6179TM 

9 

7218CM-UHF 

11 

8218CB 

9 

9219CM-UHF 

15 

21-555TGU 

18 

5171TB 

7 

6213TB 

9 

7219CM 

11 

8218CB-UHF 

9 

9240CB 

14 

21-555TM 

18 

5171TM 

7 

5203TB-UHF 

9 

7219CM-UHF 


8218CM 

9 

9240CB-UHF 

14 

21-555TMU 

18 

5172CB 

7 

62I3TM 

9 

7276CB-UHF 

12 

8218CM-UHF 

9 

9240CM 

14 

21-557TM 

18 

5172CM 

7 

6213TM-UHF 

9 

7279CM-UHF 

12 

9210CB 

15 

9240CM-UHF 

14 

21-557TMU 

18 

5173TM 

7 

6215CB 

9 

8171TM 

9 

9210CB-UHF 

15 

9245CM-UHF 

13 

2120CM 


5175 

7 










CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

ESI 

CHASSIS 

B 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

TE-272Series 

3 

TE-300 


TE-330SerIei 

9 

TE-341Ser?s» 

11 

TE-363SerIw 

15 

TE-382 

17 

TE-276 

4 

TE-302Series 


TE-331Ser1ai 

9 

TE-355 

16 

TE-364SerIes 

14 

TE-382-1 

17 

TE-282 

5 

TE-3l5Serles 


TE-332Serles 

9 

TE-358Serios 

15 

TE-373UHF 

13 

TE-382-2 

17 

TE-286 

6 

TE-319Serles 


TE-334 

10 

TE-359Serles 

14 

TE-379 

17 

TE-383"E" 

18 

TE -289Ser1e> 

1 

TE-320 


TE-337Series 

11 

TE-362UHF 

16 

TE-379-1 

17 

TE-383UHF''E" 

18 

TE-290 

2 

TE-320-1 

mm 

TE-340Serles 

12 








Service notes may be found at the end of the ARVIH section. 

FORM - 3 


Printed In USA 







































ARVIN 


PART NAME 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

EQ 

Flyback 


E23802-1 
Fly-5 2 * 3 

C22564 

Fly-1 


E23089 

E24127 

Fly-5 7 

E24681 

Fly-5 7 

E24989 

E24989 

E24989 

Yoke 


C23817 4 

Y-9 

C22575 

Y-3 


C23085 

Y-9 1 

AC23816-1 

Y-7 

D24807 

Y-10 1 

D25005 

Y-7 1 

D24807 

Y-10 1 

D24807 

Y-10 1 

Vertical 

Output 




C22905 

26S52 

C22905-1 

26S52 

C23657 

26S52 

C23657 

26S52 



E 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

C22446-2 

26A04 

C22446 

26A04 

C22446 

26A04 

NOT USED 

C22446-1 

26A04 

C22446-1 

26 A 04 

C22446-1 

26A04 

C22446-1 10 

26A04 

C22446-1 10 

26 A 04 

Width Coil 

C22562 

WC-14 

C23894 

WC-22 

C22559 

WC-11 

C22559 

WC-11 

NOT USED 

C23801 

WC-20 

C24655 

WC-20 

C24991 

C24991 

C40027 

C24991 

C40027 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

C22562 

WC-14 

C22562 

WC-14 

NOT USED 

C23800 

WC-14 

C24754 

WC-28 

C24754 

WC-28 

C24754 

WC-28 

NOT USED 

Power 

E23397 

26R91 

E23837 

E22571 

26R19 5 

E22807 

26R57 

E23086 

E23541 






Filament 

NOT USED 

E23840 

21F12 2 

NOT USED 

NOT USED 

21F03 2 






Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

C22646 

C22853 

FC-3 

NOT USED 






Audio 

Output 

C23490 

22S62 

C23490/-1 

22S62 

C22497 

26S48 

C22497-1 

26S48 

AC23090-1 

24S51 






Choke 

C22561-1 

26C94 

C22561-2 

26C44 

D22561 

26C44 

C22561 -1 
26C94 

C23087 

20C64 2 

NOT USED 


NOT USED 

C23087-1 

26C41 

NOT USED 

Horizontal 

Oscillator 

D22563 

HS-3 

D22563 

HS-3 

C22563 

HS-3 

C22563 

HS-3 

C22563 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 











Video IF 

C23614 

17-4500 

C23614 

17-4500 

C22502 

17-1001 

C22502 

17-1001 

C23091 -1 
17-4534 

C23543 9 

17-4501 

C23543 9 

17-4501 

C23543 9 

17-4501 

C25410 

17-4500 

C25410 

17-4500 

Video IF 

C23672 

17-4502 

C23672 

17-4502 

C22555 

17-1020 

C22555 

17-1020 

C23091-2 

17-4534 

C23444 

17-4502 

C23444 

17-4502 

C23444 

17-4502 

C25411 

17-4501 

C25411 

17-4501 

Video IF 

C23673-1 

C23671 -1 

C22556 

17-1001 

C22556 

17-1001 

C23091-2 

17-4534 

C23445 

17-4503 

C23445 

17-4503 

C23445 

17-4503 

C25412 

17-4502 

C25412 

17-4502 

Video IF 

C23673-2 

C23671-2 

C22557 

17-1002 

C22557 

17-1002 

C23092 

17-4502 

C23446 

17-4504 

C23446 

17-4504 

C23446 

17-4504 

C25413 13 

17-4503 

C25413 13 

17-4503 

Ratio Det. or 

Quadrature 

D23094 

17-3497 

D23094 

17-3497 

C22566 

17-1013 

C22566 

17-1013 

C23094 

17-3497 

C23893 

17-3496 

C23893 

17-3496 

C23893 

17-3496 

C25322 

17-1033 

C23893 

17-3496 

Trap 

C23670 

20-1004 

NOT USED 

C22558 

20-1021 

C22558 

20-1021 

NOT USED 

C23821 

17-4522 

C23821 

17-4522 

C23821 

17-4522 

C25415 

20-1045 

C25415 

20-1045 

Trap 


NOT USED 

C22501 

20-1004 

C22501 

20-1004 

NOT USED 

C23670 

20-1 004 

C23670 

20-1004 

C23670 

20-1004 

C25609 

20-1004 

C25416 

20-1004 

1st Sound IF 


C23093 

17-3401 

C22565 

17-1011 

C22565 

17-1011 

C23093 

20-1004 

C23448 

17-1031 

C23448 

17-1031 

C23448 

17-1031 

C25543 

17-1031 

C23448 

17-1031 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

C23447 

17-3495 

C23447 
17-3495 

C23447 

17-3495 

NOT USED 

C23447 

17-3495 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

C22500-3/-9 

19-3250 

C22500-3/-9 

19-3250 

C22500-3/-9 

19-3250 

C22500-1 

19-4180 

C22500-3/-9 

19-3250 

C22500-6/19 

19-3036 

C22500-6/19 
19-3036 

C22500-6/19 

19-3036 

D25468-6 15 

19-3036 

C22500-4 

19-3093® 

Peaking 

C22500-10 

19-1004 

C22500-10 
19-1004 

C22500-1 

19-4180 

C22500-1 

19-4180 

C22500-6 

19-3036 

C22500-4 

19-3093® 

C22500-4 

19-3093 8 

C22500-4 

19-3093® 

D25468-5 

19-3093 

C22500-17 
19-4180 

Peaking 

C22500-11 
19-3300 

C22500-11 
19-3300 

C22500-3 

19-3250 

C22500-3 

19-3250 

C22500-3 

19-3250 

C22500-14 

19-3250 

C22500-17 

19-4180 

C22500-17 
19-4180 

A25916 

19-3001 

C22500-18 
19-3300 

Peaking 

C22500-12 
19-3500 

C22500-12 
19-3500 

C22500-3 

19-3250 

C22500-5 

19-3036 

NOT USED 

C22500-13 

19-4412 

C22500-18 

19-3300 

C225 00-18 
19-3300 

D25468-8 

19-3250 14 

NOT USED 

RF Choke 

A23095 

19-1001 

A23095 

19-1001 

NOT USED 

NOT USED 

AA21445-1 

19-1001 

A22456 

17-1003 

A22456 

17-1003 

A22456 

17-1003 

D22500-19/18 

19-3036 

D22500-] 9/18 
19-3036 

Filament 

Choke 

NOT USED 

NOT USED 

A22456 

17-1003 

A22456 

17-1003 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3 001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 





Service notes may be found at the end of the ARVIN section. 


Printed In USA 


FORM-3 











































ARVIN 


PART NAME 

11 

12 

13 

BTB 

15 

16 

17 

■H 

19 


flyback 

E40U7 16 

E40513 

Fly-16 

41803 

Fly-16 

E40513 

Fly-16 

E41024 

Fly-14 24 

41802 

Fly-14 24 

41852 

Fly-60 25 

42721 

Fly-8 31 

A42244 


Yoke 

D24807 

Y-10 1 

D40537 

Y-14 1 

D40537 

Y-14 1 

D40537 

Y-14 1 

D24807 

Y-10 1 

D24807 

Y-10 1 

42504 

Y-14 26 

42720 

Y-10 1 

A42305 


Vertical 

Output 

C24990-2 

26S54 

C40470-1 

26S52 2 

C41092-1 


41023-1 

26S72 

41023-3 

26S72 

41984-1 

26S72 

42756-1 

26S71 

A42242 

26S53 2 


Vert. Blocking 

Oscillator 

C22446-1 

26A04 

C22446-1 

26A04 

41745-1 

26A03 

C22446-1 

26A04 

C22446-1 

26A04 

41745-1 

26A03 

41745-1 

26 A 03 

42766-1 

26A03 2 

C41745-1 

26 A 03 


Width Coll 

C40098 17 

WC-22 

C40532 

WC-20 

C40532 

WC-20 

C40532 

WC-20 

41020 

WC-18 

41020 

WC-18 

41884 

WC-18 2 

NOT USED 

A42245 

WC-19 



C40028 

WC-17 


C40533 

WC-22 


C40533 

WC-22 

C40533 

WC-22 

41887 

WC-22 

NOT USED 

A42246 

WC-19 


Power 

E25919 

26R93 6 

E40598 

E40926 

26R92 6 

E40926 

26R92 6 

E40926 

26R92 6 

E40926 

26R92 6 

NOT USED 

NOT USED 

E42176 


Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

41844 

NOT USED 

A42309 


Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Audio 

Output 

C24776-4 

26S49 

C24776-4 

26S49 

C24776-2 

26S49 



24776-5 

26S49 

42144-1 

24S52 

42144-2 

24S53 

C24776-5 

26S49 


Choke 


C22561-4 

26C92 

C22561-5 

26C93 

40925-1 23 

26C41 

40925-1 

26C41 

40925-1 

26C41 

22561-6 

26C93 

42760-1 

C22561-5 

26C93 


Horizontal 

Oscillator 




SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

42759-1 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 


Horizontal 

Ringing Coil 

C23449 

HS-5 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

C23449 

HS-5 

NOT USED 

C23449 

HS-5 


Antenna 

Input (Baiun) 

C25963 

C40364 






15-1083 




Video IF 

D40070 

17-4532 

D40070 20 

17-4532 

41175 

17-4503 

41175 

17-4503 

41175 

17-4503 

41175 

17-4503 

42027 

17-4532 

42753-1 

C41175 

17-4503 9 


Video IF 

D40071 

17*4533 

D40071 

17-4533 

41171 

17-4532 

41171 

17-4532 

41171 

17-4532 

41171 

17-4532 

42135 

17-4522 

42751-2 

17-4522 

D41171 

17-4532 


Video IF 

D40072 

17-4523 

D40072 

17-4523 

41172 

17-4533 

41172 

17-4533 

41172 

17-4533 

41172 

17-4533 

42135 

17-4522 

42751-2 

17-4522 

D41172 

17-4533 


Video IF 

D40073 

17-4511 

D40073 

17-4511 

41173 21 

17-4523 

41173 21 

17-4523 

41173 21 

17-4523 

41173 21 

17-4523 

42087 

42752-1 

17-4511 

D41173 

17-4524 


Ratio Det. or 

Quadrature 

D25322 

17-1033 

D25322 

17-1033 

40937 

17-1031 2 

40937 

17-1031 2 

40937 

17-1031 2 

40937 

17 -1 031 2 

40937 

17-1031 2 

42758-1 

20-1005 

D40937 

17-1026 


Trap 

C25609 

20-1004 

C256 09 
20-1004 

C25609 

20-1004 

C25609 

20-1004 

C25609 

20-1004 

C25609 

20-1004 

41848 30 

17-4501 27 

42757-1 

17-4534 

AD42317-1 

20-1004 


Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

41849 

20-1049 

42755-1 

20-1004 

3. 58 Osc, 
19-3100 


1st Sound IF 

D40075 

17-1025 

D40075 

17-1025 

41176 

17-1025 

41176 

17-1025 

41176 

17-1025 

41176 

17-1025 

41177 

16-3445 

42754-1 

20-1004 

C25543 

17-1031 


2nd Sound IF 

D40077 

16-3445 

D40077 

16-3445 

D40077 

16-3445 

D40077 

16-3445 

D40077 

16-3445 

D40077 

16-3445 

NOT USED 

42750-1 

17-3412 

D41177 

17-1021 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Peaking 

D25468-11 

19-4073 18 

D25468-U 

19-4073 18 

25468-18 

19-3093 19 

25468-18 

19-3093 19 

25468-18 

19-3093 19 

25468-18 

19-3093 19 

25468-22 29 
19-7100 

42742-2 

19-3093 

D25468-18 
19-3093 9 


Peaking 

D25468-12 
19-4500 19 

D25468-12 

19-45Q0 19 

25468-19 

19-3180 22 

25468-19 

19-3180 22 

25468-19 

19-3180 22 

25468-19 

19-3180 22 

25468-23 

19-3125 

42762-1 

19-3250 28 

D25468-15 

19-3500 


Peaking 

D25468-13 

19-4120 

D25468 -15 
19-3500 

D25468-15 
19-3500 

D25468-15 

19-3500 

D25468-15 

19-3500 

D25468-15 
19-3500 

25468-29 

19-3180 28 

42762-3 

19-350032 

D25468-26 

19-3180 8 


Peaking 

D25468-10 
19-3093 

D25468-1 

19-3180 

25468-20 

19-4200 

25468-20 

19-4200 

25468-20 

19-4200 

25468-20 

19-4200 

25468-30 

19-3500 22 

NOT USED 

D25468-27 
19-3250 8 


RF Choke 

A40377 

19-1001 

A40377 

19-1001 

25468-1 

19-3180 

25468-1 

19-3180 

25468-1 

19-3180 

25468-1 

19-3180 

25468-10 

19-3093 

NOT USED 

AD-42240-5 
19-6 022 


Filament 

Choke 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

A23095 

19-3001 

42761-1 

19-1001 

A23095 

19-3001 





Service notes may be found at the end of the ARVIN section. 


Printed In USA 
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ARVIN 


SERVICE NOTES 


1 May require use of original network. 20 

2 Mounting difference. 

3 Use schematic *3 packaged with unit. 21 

4 C24283 alternate - no replacement. 22 

5 Use high current filament windings and high secondary tap. 23 

6 Parallel 6.3V windings. 24 

7 Use Instruction sheet ^1 packaged with unit. 

8 Parallel with 33K resistor . 

9 C23546 and C24988 replaced by 17-4500. 

10 D22466-1 and D22446-1 used In a few models replaced by 26A04. 25 

11 E25696 used in a few chassis - no replacement. 

12 C24776-1 used in a few chassis replaced by 24S51*. 26 

13 C25474/14 (5th Video IF) replaced by 17-4504 . 27 

14 Parallel with 16K resistor. 28 

15 D25468-1 replaced by 19-3180. 29 

16 E24989 used in a few chassis replaced by Fly-12. 30 

17 C 24991 used in a few chassis - no replacement. 31 

18 Parallel with 3.3K resistor. 

19 Parallel with 6.8K resistor. 32 


D40074 (1st Video IF Grid) replaced by 17-4531 (use secondary and trap 
winding only and add 0047MMFD externally). 

41174 (5th Video IF) - no replacement. 

Parallel with 8.2K resistor. 

C22561-3/-5 used in a few models replaced by 26C93. 

Original terminals 6 - 7 - T Connect WC-20 terminals *1 & 2 across Fly- 

New terminals 7 & 8 - 5 - 1 14 terminals 1 & 3. If excessive width is 

encountered remove 130MMFD shunt 
capacitor from flyback. 

Original terminals 6-5-4-2-1 Remove yoke CT and connect 1000 ohm resistor 

New terminals 5-4-3-2-1 in series with yoke damping capacitor (120MMFD) 

Connect as original. 

Use trap winding only. 

Parallel with 12K resistor. 

25468-31 replaced by 19-3125 19 , 25468-24 replaced by 19-3180. 

41879 replaced by 16-3445. 

Original terminals 3-2-1 
New terminals 2-4-5 
Parallel with 22K resistor. 




PARTS LIST 


MFITS. 

PART 

REPLACEMENT 

KAFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

KAFR’S. 

PART 

251405-1 

HS-5 

259156-1 

17-3497 

265086-4 

256060-1 

Y-9» 

259156-2 

17-3497 

265089-1 

259082-5 

WC-14 

259157-1 

17-5002*5 

265092-5 

259082-6 

WC-22 

259157-2 

265092-6 

259105-4 

19-3250 

259157-3 

17-5002*5 

265092-7 

259105-7 

19-4250 

259159-1 


265093-3 

259108-1/2 

20-1004 

259161-1 

17-1062 

265093-4 

259114-1 

WC-22 

259162-1 

20-1020 

265093-5 

259114-3 

WC-22 

259163-1 

20-1020 

265094-2 

259115-2 

17-3493 

259164-1 

20-1005 

265095-2 

259120-4 

19-3250 

259165-1 

17-3495 

265096-2 

259120-7 

19-4400*® 

259166-1/-2 


265096-5 

259120-8 

19-4400*® 

265045-9 

FC-3 

265098-1 

259120-9 

19-3180 

265047-3 

26C88 

265105-2 

259120-10 

19-3250* 7 

265048-1 

26R27U 

265106-1 

259120-11 

19-4400 

265048-2 


265107-1 

259120-12 

19-3160 

265048-3 


265107-2 

259120-13 

19-3300 

265048-6 


265108-1 

259120-14 

19-4400 19 

265051/-1 

Fly-129 

265109-3 

259121-1 

HS-5 

265054-2 

24A88 

265110-1 

259136-2 

17-3402 

265060-1 

Y-99 

265111-1 

259138-1 


265071-12 

26S49 

265112-1 

259142-2 


265071-17 

26550 

ATOTOO 

259144-1 

17-4522 

265072-5 

26S51 

CH259105-4 

259145-1 

17-4523 

265072-8 

26551 

CH259105-7 

259145-2 

17-4522 

265072-9 

26551 

CH 259136-2 

259145-5 

17-1064 

265074-1 

Y-14 9 

CH 259147-1 

259146-1 

20-1049 

265075-1 

Y-10? 

CH 259148-1 

259147-1 

20-1049 

265077-1 

L10F03 

259148-1 

17-4534 17 

265077-2 

Y-10 9 

LIOTOO 

259149-1 

19-1001 

265078-3 

Fly-138 

L10TO1 

259149-2 

17-4522 

265083 


L10TO2 

259150-1 

259154-1 

19-6022 

17-3495 

265086-1 

Fly-121* 

L10T03 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODE! 

BTM17E 

8 

HB27C 

6 

KMT21EU 

CMTB21CS 

8 

HM21C 

8 

KS21C 

CMTB21CU 

8 

HM21CU 

8 

KS21E 

CMTM21CS 

8 

K 2200/01 

12 

KS21EU 

CMTM21CU 

8 

K2250/51AJ 

11 

KST21E 

C172 

2 

KB21C 

4 

K5T21EU 

C174 

3 

KB2IC 

8 

OAK3 

C176/B 

3 

KB21CU 

8 

RB21C 

C182/92 

2 

KM17C 

4 

RM21C 

C 200 

2 

KM17CD 

7 

SKM17C 

FB21C 

8 

KM17DB 

8 

STM17C 

FB21CU 

8 

KM21C 

4 

T170 

FM21C 

8 

KM21CS 

8 

T171 

FM21CU 

8 

KM21CU 

8 

T173/90 

FM27C 

6 

KM21E 

9 

T2100M/E 

HB21C 

8 

KM21EU 

9 

T2101M 

HB21CU 

8 

KMT21E 

9 

T2150/51/U 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 



T14-3 

6 

T14-10/11 



T14-4/6/7 

8 

T14-13 


Printed In USA 


Service notes may be found 


BENDIX 


REPUCEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

Fly-24'3 

L10T05 


LCOWOO 

wc-11 

T10104 

17-1063 

26S53 

L10T06 


LCOW01 


T10105 

17-1062 

24S53 

L10T07 


LF0101 


T 10106 

17-1063 

24S53 

L10T08 


LF0A06 


T10107 

17-1062 

24S53 

L10T14 

17-3402 

LFOA15 


T10108 

17-1064 

26C41 

L10T17 

17-3402 

LH259082-5 

WC-14 

T10126 

17-1063 

26C43* 

LCODOO 

Y-3 

LH259108-I 

20-1004 

TA0018 

24S5QA 

26C43* 

LCODOl 

Y-3 

LH259114-1 

WC-22 

TA0022 

26$49* 

26A03 

LCOD02 

Y-3 

LH259121-1 

HS-5 

TA0023 

26S49* 

Fly-37* 4 

LCOD03 

Y-3 

LH259144-1 

17-4522 

TA0024 

24S51, 

Y-10 9 

LC0004 

Y-5 

LH259145-1 

17-4523 

TA0025 

26S48 1 

Y-10»,2I 

LCOD05 

Y-5 

LH265041-3 

26C43 

TA0026 

24S51 

26S72 

LCOD06 

Y-5 

LH 265047-3 

26C88 

TA0027 

26S48 

Y-5 9 

LCOFOO 

FC-1 

LH 265071-9 

26S49 

TAOS00 

HS-7 

Fly-80 

LCOF01 

FC—1 * 

LH 265071-10 

26S49 

TOOVOO 

24A88 

26S52 

lcofo3 

FC-2 

LH265072-5 

26S51 

TPOH03 

24R01* 

26S52 

LCOF04 

FC-3 

UJ1T24 

HS-5 

TPOROO 

26R21 4 

24S50 

LCOF06 


NH259115-2 

17-3493 

TPOYOO 



LCOF07 

FC-3 

NH259138-1 

see note 10 

TPOY01 

26R95* 

26S52 

LCOLOO 

WC-14 

NH265084-1 

26R27U* 

TPOY02 

26R21 

Fly- 751,18 

LCOL01 

WC-14 

NH 265051-1 

Fly-129 

TPOY03 

26R15* 

Fly-75*-*8 

LCOL0100 

WC-20 

NH 265060-1 

Y-9 9 

TROROO 

17-3487 


LCOVOO 


T10107 

17-1062 

TSOHOO 


19-3250 

LCOV01 


T10108 

17-1064 

TSOH01 


19-4250 

LCOV02 


T10C14 

16-6758 

TSOH02 

Fly-1 

17-3402 

LCOV03 


T10C15 

16-3487 

TSOH03 

Fly-138 

20-1049 

LCCV04 


T10D22 


TSOH04 


17-4534 

LCOV05 


T10D24 

17-1063 

TSOH05 



LCCV06 


T10D25 

17-1033 

TSOVOO 

24S86 


LCOV07 


T10D26 

17-1063 

TSOV01 

26S51 


LCOV08 


T10D27 

16-6758 

TSOV02 

26S51 


LCOV09 


T 10102 


TSOV03 

26S51 


LCOV14 


T10103 


TVOP00 

20-1004 


COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

uiriii! 'in 

9 

TB21C 

4 

TM24DS 

6 

2001/02 

1 

7 

TB21CS 

8 

TM24DU 

6 

2020/21 

1 

10 

TB21CU 

8 

TS17C 

7 

2025 

3 

10 

TB21E 

9 

TS2IC 

7 

2051/60 

3 

10 

TB21EU 

9 

TS21E 

10 

2070/71 

3 

10 

TB24DS 

6 

TS21EU 

10 

3001/D2 

1 

4 

TB24DU 

8 

TSF21E 

10 

3030/31 

1 

8 

TD21C 

8 

TSF21EU 

10 

3033 

3 

8 

TM17C 

4 

17K2 

2 

3051 

3 

7 

TM17CD 

4 

20K2 

2 

6001 

3 

7 

TM17DB 

8 

20L2 

2 

6002 

3 

3 

TM17E 

8 

2ikd 

4 

6003 

3 

2 

TM21C 

4 

21K3 

4 

6090 

3 

3 

TM21CS 

8 

21T2/3A 

4 

6100 

3 

12 

TM21CU 

8 

21X3 

4 

6920/90 

3 

12 

TM21E 

9 



7001 

3 

11 

TM21EU 

6 



7003 

3 


COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

6 

T14-15/16 

9 

TI 8 - 1/-2 

10 

T20/-1 

8 

TI7/-1 — 

7 

T19 

12 



COLUMN 

NUMBER 


n 


at the end of the BENDIX section 


FORM-3 








































I 


PART NAME 


Flyback 


Yoka 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st. Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 



LCODOl/2 

Y-3 


T10I04 

17-1063 


5 


TSOHOO/Ol 26 5075-1 


LCOD06 

Y-5 


LCOD03 3 

Y-3 


26S51 

NOT USED 


LCOLOl 

WC-14 


TPOYOl 

26R95 


LCOFOl 

FC-1 1 


NH265060-1 

Y-9 9 


LH265072 -5 
26S51 


LCOLOl 

WC-14 


TPOY03 

26R15 


LCOF07 

FC-3 


LCODOO 

Y-3 


TSOVOO 

24S86 


TOOVOO 

24A88 


L CO WOO 
WC-11 


LCOLOO 

WC-14 


TA-0022/3 TA -0027 
26S49 1 26S48 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED LH259114-1 

WC-22 

NOT USED LH259082-5 
WC-14 

TPOROO/Y02 NH265048-1 
26R21 4 26R27U 1 

NOT USED NOT USED 


LCOF03 5 
FC-2 

TA-0024/6 6 LH265071-9/-1Q] TA0018 

24S51 26S49 I24S50A 


265074-1 

Y-14 9 


265098-1 

26S72 


265054-2 

24A88 


259114-3 

WC-22 


259082-6 

WC-22 


265051-1 

Fly-129 

256060-1 

Y-9 9 

265072-5 

26S51 

265054-2 

24A88 

259114-1 

WC-22 

259082-5 

WC-14 


265086-1 

Fly-21 1 


265077-1 

Y-10 9 

265072-5 

26S51 

26 5054-2 
24A88 

259114-1 

WC-22 

259082-6 

WC-22 

265048-1 

26R27U 


265086-4 265095-2 

Fly-24 13 Fly-37 14 


265077-2 

Y-10 9 


265072-8 265072-9 

26S51 26S51 



265071-12 


265045-9 

FC-3 


265071-12 

9RCM.Q 


26 5045-9 NOT USED NOT USED 
FC-3 


265071-12 265071-17 265092-5 

OBCiiQ oceerv 91QRT 




SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING] SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


259121-1 
HS 


1st IF grid 
17-1004 

Tl 0108 
17-1064 


1st IF grid 
17-1003 


LIOTOO 

L10T02 


NOT USED 

T10D25 7 

17-1033 



TVOPOO 

20-1004 


SD. TRAP 
20-1006 


TVOPOO 

20-1004 


NOT USED 

NOT USED | NOT USED 

LCOV06 LFOA15 

LCOV04 LCOV08 


L10T14 

17-3402 


T10C14 3 

16-6758 

T10D27 3 

16-6758 


NH259138-1 
See note #10 


LH259144-1 

17-4522 


LH259145-1 
17-4523 


CH259148-1 
17-4534 


NH259115-2 
17-3493 


LH2591 08-1 
20-1004 


CH259147-1 

20-1049 


CH259136 -2 T10I02 

17-3402 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


CH2 59105-7 LCOVOO 
19-4250 


CH259105-4 LCOV01 
19-4251 


259138-1 

259138-1 

259138-1 

259144-1 

17-4522 

259144-1 

17-4522 

259144-1 

17-4522 

259145-1 

17-4523 

259145-1 

17-4523 

259145-1 

17-4523 

259148-1 

17-4534 12 

259148-1 

17-4534 12 

259148-1 

17-4534 12 

259115-2 

17-3493 

259115-2 

17-3493 

259115-2 

17-3493 

259108-1/2 

20-1004 

259108-1/2 

20-1004 

259108-1/2 

20-1004 

259146-1 

20-1049 

259147-1 

20-1049 

259147-1 

20-1049 

259142-2 

259142-2 

259142-2 

259154-1 

17-3495 

259154-1 

17-3495 

259154-1 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT US3D 

NOT USED 

259105-7 

19-4250 

259105-7 

19-4250 

259105-7 

19-4250 

259105-4 

19-3250 

259105-4 

19-3250 

259105-4 

19-3250 


15-1082 

259157-1 


259144-1 

17-4522 

259145-1 

17-4523 

259148-1 

17-4534 12 

259156-1 

17-3497 

259108-1/2 

20-1004 

259146-1 

20-1049 


259157-2 

17-5002 15 

259144-1 

17-4522 

259149-2 

17-4522 


259156-2 

17-3497 

259108-1/2 

20-1004 


I 

I 

I 



259105-7 

19-4250 


259120-8 

19-440016 



259105-4 

19-3250 

259120-7 

19-4400 17 

259120-4 

19-3250 





259149-1 

19-1001 


259149-1 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the BENDIX section. 


Printed in USA 


FORM-3 



















































































BENDIX 


PART NAME 



flyback 

265112-1/111—1 
Fly-75 1 - 18 

265106-1 

Fly-80 

Yoke 

265096-5 

Y-10 9 - 21 

265105-2 

Y-5 9 

Vortical 

Output 



Vort. Blocking 

Oscillator 

265094-2 

26A03 

265094-2 

26A03 

Width Coil 



Linearity 

NOT USED 

’ 

Power 

265109-3 


Filament 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 


Audio 

Output 

265108-1 

24S50 

265092-6/-7 

24S53 

Choke 

265093-3 

26C41 

265093-4/-5 

26C43 1 


SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coll 

259121-1 

HS-5 

251405-1 

HS-5 

Antenna 

Input IBalunl 

15-1083 


Video IF 

259157-3 

17-5002 15 


Video IF 

259144-1 

17-4522 

259161-1 

17-1062 

Video IF 

259145-2 

17-4522 

259145-5 

17-1064 

Video IF 

259166-2 

NOT USED 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

259156-2 

17-3497 

259164-1 

20-1005 

Trap 

259165-1 

17-3495 

259162-1 

20-1020 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

259165-1 

17-3495 

259162-1 

20-1020 

2nd Sound IF 

NOT USED 

259163-1 

20-1020 

AM IF and 

FM IF ; 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

259120-13 

19-3300 

259130-11 

19-4400 

Peaking 

259150-1 

19-6022 

259120-10 

19-3250 17 

Peaking 

259120-14 
19-4400 19 

259120-9 

19-3180 

Peaking 

259120-12 

19-3160 

NOT USED 

RF Choke 

19-1005 

19-1005 

Filament 

Choke 

259149-1 

19-1001 

259149-1 

19-1001 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 Use schematic *3 packaged with unit. 

3 LCODO4/05 used tn a few models replaced by Y-5. 

4 TPOH03 used In radio chassis replaced by 24R01'. 

5 LCOF04 used In a few chassis replaced by FC-3, LC0F06 - no replacement. 

6 TA0025 used In radio chassis replaced by 26S48'. 

7 TROROO used In radio chassis replaced by 17-3487. 

8 T10C15 (FM-IF) replaced by 16-3487, L10F03 (FM-IF) - no replacement. 

9 May require use of original network. 

10 Use 20-1049 for trap and 17-4534 for the IF and mount In original can. 

11 Connect to terminals *3 & ^4. 

12 Parallel with 3.3K resistor. 

13 Original terminals 6 - 5 - 2 - 1 Also replace width coll with WC-20 and connect 

new terminals 9-7-1 - 3 across flyback terminal * I 8*3, connect AFC & 
AGC across *3 & *4. 

14 Original terminals 6-3 -1-10-9 

new terminals 13 - 6 & 10-3-9-8 

15 Use one winding only. 

16 Parallel with 33K resistor. 

17 Parallel with 18K resistor. 

18 Original terminals 3-2-1 

new terminals 5-4-3 

19 Parallel with 8.2K resistor. 

20 Parallel with 68K resistor. 

21 Insulate width sleeve. 


Printed in DBA 


FORM-3 


























CAPEHART 


PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
If PARI NUMBER is available 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFITS. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

13655 


94273 

26S78 

650137D-1 

17-1002 

650275A-1 

19-1020 

750089B-1 

Fly-5 5 

750597A-2 

19-3125 31 

38734 


94277-2 

2458*5 

650138A 

17-1001 

650584A-1 

17-3497 

750093A-1 


750597A-3 

19-3100 32 

38735 


94277-3 

26578 

650138A-1 

17-1001 

650585A-1 

19-3093 

750119A-1 

Fly-5 5 

750597A-4 

19-4201 

38740 


94280 


6501398 

17-1002 

650585A-2 

19-3250 

750121A-1 


750597A-7 

19-4200 

38742 


350300B-3 

26R92 

650139B-1 

17-1002 

650585A-4 

19-3100 

750144A-1 

26R193.4 

750615B-1 

26A03 

38797 


450187A-1 

26A04 

650140A 

20-1021 

650585A-8 

19-3125 

750144B-3 

26R35 

750615C-1 

26A03 

38916 

HS-1 

450188A-1 

HS-3 

65014QA-1 

20-1021 

650585A-9 

19-3100 

750149A-1 


750616B-1 

26S72 

38955 

FC-2 

450188B-1 

HS-3 

650149D-1 

26S53 

650587C-1 


750149B-1 


750665B-1 

17-5014 

38966 

17-1001 

450388A-4 

19-1002 

650151B-1 

17-3497 

650587C-2 


750155A-G1 

Y-13 

750721A-1 

17-5003 

38967 

17-1002 

450388A-5 

19-1005 

650154A-1 


650588B-1 


750155B 

Y-13 

750721B-1 

17-5003 

38966 

17-1003 

450477A 

WC-20 1 - 2 

650181A-1 


650589B-1 

WC-26 

750155C 

Y-13 

750722B-1 

17-5002 

38969 

17-1002 

450477A-1 

WC-20 

650195B-1 

17-1020 

650590B-1 

17-4534 7 

750163A-1 

Fly—2 

750723B-1 

17-4504 

38970 

17-1011 

4505148-1 

17-1004 

6502048-1 


650591A-1 

20-1004 

750163C-1 

Fly-2 

750856A-1 

17-5002 

38971 

17-1013 

4505148-2 

17-1003 

650215A-1 

26C44 5 

650591A-2 

20-1004 

750192C-2 


820221B-1 

Y-74 

38971-1 

17-1013 

450518A-1 

17-3495 

650215A-2 

26C44 5 

650591A-3 

20-1005 

750192D-2 


850220B-1 

Fly-134 

38972 

HS-1 

450518A-2 

17-3495 

650215A-5 

26C43 5 

650636A-1 


750192D-3 

Y-13 

850220D-l 

Fly-134 

W tA 

38973 

24A88 

450520A-1 

19-1020 

650215A-8 

26C41 

650637B-1 

HS-5 

750249B-3 


850221B-1 

Y-7° 

38974 

19-3250 

450526A-1 


650216A-1 

26S48 

650638B-1 

17-3412 

750261A-2 

17-1005 

850221C-2 

Y-76 

38975 

19-4122 

450528B-1 

17-1031 

650216A-2 


650640A-! 

20-1005 

750349B-1 

17-4521 

850246A-1 


38976 

19-3093 

450938A-1 

WC-20 1 - 2 

650216A-3 

26S48 

650745A-1 


750350B-1 

17-4511 19 

850247B-1 

Y-16 

38977 

19-3001 

451106A-1 

24S50A 5 

650218A-1 

17-1064 

650746A-1 

WC-26 

750351C-1 

26R92 2 

850273A-1 


38986 

Y-3 

451209A-1 

17-1004 

650219A-1 

19-4180 

650776A-1 

20-1005 

750352B-1 


850274B-1 


38995 


451581-1 

15-1082 

650219A-3 

19-4120 

650929A-1 

20-1020 

750354B-1 

26S53 

850285D-l 

Fly-134 

39249 

WC-15 

452667A-1 

19-3093 

650219A-8 

19-4200 

650948C-1 

17-4534 

750354C-1 


850285E-1 

Fly-134 

78173 

WC-20 7 

452667B-1 

19-3001 

650219A-9 

19-3250 18 

650975C-1 

HS-328 

750354C-2 

26S53 

850300B-3 

26R92 

81192 

24S56 

453225A-1 

20-10045 

650219A-10 

19-3125 

651000B-1 

20-1020 

750354C-3 

26S72 

850300B-7 

26R92 

94222 

26S49 5 

470388A-1 

19-1001 

65022QA-1 

19-3500 

651040B-1 

WC-20 24 

750395B-1 

26R94'7 

850349B-1 

Fly-24 5 ' 25 

94223 


650001A-1 


650220A-3 

19-3250 

651049A-1 

24S61 

750395B- 3 


850350A-1 

Y-9 27 

94231 

24R05 

650001A-2 


650220A-5 

19-3300 

651110A-1 

26C44 

750398A-1 


850350B-1 

Y-9 4/ 

94239 

24S61 5 

650078B 

17-1043 

650220A-10 

19-3125 21 

651130A-1 

WC-20 35 

750460C-1 

17-5003 

850364B-1 

Y-16 5 

94261 


650078B-1 

17-1043 

650221A-1 

HS-521 

651136A-1 

24S61 

750460D-1 

17-4504 

850365A-1 

Fly-16 5 '33 

94264 

21F12 5 

650129C-1 


650230A-1 


651209A-1 

24S53 

750461D-l 

17-5003 


(WC-20) 

94265 

26 cn 

650136A 

17-1001 

650231A-1 


651213A-1 

20-1020 

750461E-l 

17-5003 

850367A-1 

26R72 

94265-1 

26C91 

650136B-1 

17-1001 

650234A-1 

26F65 

750002A 

Fly-4 

750462D-1 

17-5002 

850392A-1 

Fly-76 5 ' 25 

94267 


650137A 

17-1002 

650235A-1 

17-1033 

750019C-1 


750468D-l 


850394A-1 

Y-16 5 

94269 


650137B 

17-1002 

650238A-1 

26S57 

750086C-1 


750597A-1 

19-316030 




Next page lor MODEL & CHASSIS index 


Jr 


Service notes may be found at the end of the CAPEHART section. 















CAPEHART 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBED 

MODEL 


MODEL 

COLUMN 

NUMBED 

MODEL 

m 

MODEL 

m 

MODEL 

"1 

B >B 



3C213/M 

8 

7F212M 

2 

12F272M 

10 

21T2I5BD-5/MD-5 

12 

328M 

3 



3T215BD-4 

11 

7H214 

8 

12F274 

8 

22C215BD-4/MD-4 

12 

328MX/X 

1 



3T215BD-5 

11 

7H214-1 

8 

12F274-1 

8 

22C215BD-5/MD-5 

12 

331B 

3 

1T17M 

3 

3T215MD-4 

11 

7H214B 

8 

12F274M 

8 

23C214B 

8 

331BX 

i 

1T17MX/X 

1 

3T215MD-5 

11 

7H214B-1 

8 

12F274M-1 

8 

23C214B-1 

8 

331M 

3 

1T172A 

8 

3T216BD-4/-5 

14 

7H214D 

8 

14F215B 

11 

23C214M 

8 

331MX 

1 

1T172B/M 

2 

3T216MD-4/-5 

14 

7H214D-1 

8 

14F215B-4 

11 

23C214M-1 

8 

332B 

3 

IT 174 

8 

4C20X 

1 

7H2I4M 

8 

14F215B-5 

11 

23T215BD-VMD-4 

12 

332M 

3 

1T174-1/B-1 

8 

4C174 

8 

7H2I4M-1 

8 

14F215M-4 

11 

23T215BD-5/MD-5 

12 

333B/M 

3 

1T174BS 

8 

4C174-1/M-1 

8 

8C215BD-4 

11 

I4F215M-5 

11 

24T215BNL-6 

12 

334M 

3 

1T174BS-1 

8 

4C174MD 

8 

8C2I5BD-5 

11 

14W2I4 

8 

319 

3 

335B 

3 

1T174M-1 

8 

4C174MS-1 

8 

8C215MD-4 

11 

14W214-1 

8 

319AX/BX/MX 

1 

335BX 

1 

1T174MS 

8 

4H212A 

8 

8C215MD-5 

11 

15W2I4 

8 

320 

3 

335M 

3 

1T174MS-1 

8 

4H212B/M 

2 

8F212A 

8 

15W214-1 

8 

320B 

3 

335MX 

i 

1T174S 

8 

4T213/U/M 

8 

8F212B 

2 

15W214BD-1 

8 

320BX 

i 

336C 

3 

1T174S-1 

8 

5C214 

8 

8T216-4/-5 

13 

15W214MD-1 

8 

320M 

3 

336CX/FX 

1 

1T175ES-4 

ii 

5C214-1 

8 

9C215BD-4 

11 

16C216BD-4/-5 

14 

320MXA 

1 

337CMX 

1 

IT175ES-5 

11 

5C214B 

8 

9C215BD-5 

11 

16C216FD-4/-5 

14 

321 

3 

337M 

3 

2C172M 

2 

5C214B-1 

8 

9C215MD-4 

11 

16C216MD-4/-5 

14 

321A 

3 

337RACMX 

1 

2T20 

1 

5C214D 

8 

9C215MD-5 

11 

16T244 

8 

321AB 

3 

337RAM 

3 

2T20MX 

1 

5C214D-1 

8 

9F212A 

8 

16T244-1 

8 

321ABX 

1 

337RCMX 

1 

2T214 

8 

5C214M 

8 

9F212M 

2 

16T244BS 

8 

321AM 

3 

337RM 

1 

2T2I4-1/B-1 

8 

5C214M-1 

8 

9F2I4 

8 

16T2448S-1 

8 

321AMX/AX 

1 

338MX/X 

1 

2T214BS 

8 

5C214MD 

8 

9F214-1 

8 

16T244ES 

8 

321B/M 

3 

339MX 

1 

2T214BS-1 

8 

5C214MD-1 

8 

9F214BD 

8 

16T244ES-1 

8 

322B/M 

3 

340X 

1 

2T214D 

8 

5F212A 

8 

9F214BD-1 

8 

16T244M 

8 

322RAB 

3 

341X 

1 

2T214D-1 

8 

5F212M 

2 

9F214MD 

8 

16T244M-1 

8 

322RABX 

1 

461P 

4 

2T214M-1 

8 

5H213/M 

8 

9F214MD-1 

8 

I6T244MS 

8 

322RAM 

3 

462P12 

4 

2T214MD 

8 

6F212B 

2 

9T246MR-4/-5 

13 

16T244MS-1 

8 

322RAMX/RA-X 

1 

501P/02P 

4 

2T214MD-1 

8 

6F213/B 

8 

10W212M 

2 

16T244S 

8 

322RB/RM 

3 

504P 

4 

2T214MS 

8 

6H213 

8 

11C216BD-4/-5 

14 

16T244S-1 

8 

323/M 

3 

610P/51P 

9 

2T214MS-1 

8 

6T216BD-4/-5 

14 

11C2I6MD-4/-5 

14 

17C216M-4/-5 

13 

324/8 

3 

661P 

9 

2T214S 

8 

6T216MD-4/-5 

14 

11F244 

8 

18C215B-4 

11 

324BX/M 

1 

661-P10 

9 

2T214S-1 

8 

7C21SB-4 

11 

11F244-1 

8 

18C215B-5 

11 

324X 

1 

3001B/M 

5 

2T215BSD-4 

11 

7C215B-5 

11 

11F244B 

8 

18C215M-4 

11 

325AF 

3 

3002B/M 

5 

2T215BSD-5 

11 

7C215BA-4 

11 

11F244B-1 

8 

18C2IJM-5 

11 

325AFX 

1 

3004M 

6 

2T215ES-4 

11 

7C215BA-5 

11 

11F244M 

8 

18W214FD-1 

8 

325F 

3 

3005M 

7 

2T215ES-5 

11 

7C215M-4 

11 

11F244M-1 

8 

19C214M 

8 

326M 

3 

3006M 

6 

2T215MSD-4 


7C215M-5 

It 

11W212A 

8 

19C214M-1 

8 

326MX 

1 

3007B/M 

5 

2T215MSD-5 


7C215MA-4 

11 

11W212M 

2 

19C214MD 

8 

327M 

3 

3008M 

7 

3C17MX 

1 

7C215MA-5 

n 

12F215BD/-4 

11 

19C214MD-1 

8 

328 

3 

3011B/M 

3 

3C212A 

8 

7F212 

2 

12F215BD-5 

11 

21T214ES 

8 

328AB/AM/B 

3 

3012B/M 

3 

3C212B/M 

2 

7F212 

8 

12F215MD-4 

11 

21T214ES-1 

8 

328BX/CMX 

1 

4001M 

6 

3C212MG 

8 

7F212A 

8 

12F215MD-5 

11 

21T215BD-4/MD-4 

12 

328CX 

1 

4002M 

6 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

C-255 

4 

C-28!(CX-33) 

3 

C-303(CX-33S) 

3 

C T-75/77/81 (CX -37) 

8 

CT-126(CX-37) 

8 

CT-145(CX-37) 

8 

C-2S3/65/&6 

4 

C-285(CX-33A) 

3 

C-304(CX-33LH) 

3 

CT -95/99(CX -37) 

8 

CT-127(CX-37-l) 

8 

CT-146(CX-37-l) 

8 

C-267 

4 

C-286(CX-33F) 

3 

CT-27(CX-33DX) 

1 

CT-108(CX-37-l) 

8 

CT-128(CX-37) 

8 

CT-157/8(CX-38) 

11 

C-2S8(CX-32) 

6 

C-289(CX-33L) 

3 

CT-37(CX-33DX) 

1 

CT-109(CX-38) 

11 

CT-129(CX-37-l) 

8 

CT-171/72{CX-38) 

11 

C-268(CS-31) 

6 

C-290(CX-33M) 

3 

CT-38(CX-33DX) 

1 

CT-110/l2(CX-37-l) 

8 

CT-130(CX-37) 

8 

CX-38C-4/5/6 

12 

C-271 

4 

C-292(CX-33K) 

3 

CT-39(CX-33DX) 

1 

CT-115(CX-37) 

8 

CT-131/34 (CX-37-1 

8 

CX-38S 

14 

C-272(CS-30) 

5 

C-296(CX-33) 

3 

CT-45/47(CX-33DX) 

1 

CT-116(CX-37-l) 

8 

CT-139/40(CX-38) 

11 

CX-43 

13 

C-274(CX-31) 

6 

C-298(CX-33N) 

3 

CT-5y57/58{CX-34) 

2 

CT-121/22(CX-37) 

8 

CT-143(CX-37) 

8 

CXC-13 

15 

C-276(CX-30) 

5 

C-299(CX-33P) 

3 

CT-68(CX-36) 

2 

-CT-!23/124(CX-37-l) 8 

CT-144(CX-37-l) 

8 

u-12/A 

4 

C-278/79(CX-32) 

7 

C-302{CX-33R) 

3 

CT-74(CX-34) 

10 

CT-12S(CX-38) 

11 





















CAPEHART 


PART NAME 


Flyback 


Yak* 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Focus Coil 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


750163C-1 

Fly-2 

850220D-1 

Fly-134 

750163A-V'C 

Fly-2 

750002A 

Fly-4 

750089B-1 

Fly-55 

750U9A-I 

Fly-55 

750119A-1 

Fly-55 

750192C-2/D-2 

850221B-1 

y-/ 

see note 8 

Y-13 

38986 

Y-3 

750093A-1 

38986 11 

Y-3 

650231A-1 
750093A-1 

650238A-1 

26S57 

750354B-1 

26S53 

650238A-1 

26S57 

94273 

26S78 

650149D-1 

26S53 

94277-2 

26S78 5 

94277-3 

26S785 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

38973 

24A88 

NOT USED 

450187A-1 

26A04 

450187A-1 

26A04 

NOT USED 

650589B-1 

WC-26 

NOT USED 

39249 

WC-15 

450477A-1 

WC-20 2 

450477A 

WC-20 3 

450477A-1 

WC-20 3 

450938A-1 
WC-20 # 2 

NOT USED 

450477A-1 

WC-20 1 ' 2 

NOT USED 

NOT USED 

450477A 

WC-20 3 

450477A-1 

WC-20 3 

750144B-3 

26RI9 3 - 4 

750351C-1 

26R92 3 

750144A-1 

26R19 3 ' 4 

94269 10 

750086C-1 

750019C-1 

75012A-1 

650243A-1 

NOT USED 

650243A-1 

94264 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

750149B-1 

NOT USED 

750149A-1 9 

65000IA-2/-1 

650154A-1 

650129C-1 

650204B-1 

650216A-1 

26S48 

650214A-1 

26S48 

650216A-1 

26S48 

81192 

24S56 

451106A-1 

24S50A5 

94239 

24S61 5 

94239 

24S615 

650215A-1 

26C445 

650587C-1 

26C445 

650215A-1 

26C445 

94265 

26C92 

94267 

94265 

26C92 

94265-1 

26C92 

650230A-1 

750352B-1 

650230A-1 

38972 

HS-1 

450526A-1 

450188B-1 

HS-3 

450188A-1 

HS-3 

650221A-1 
HS-521 

NOT USED 

650221A-1 

HS-5 3 ' 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



451209A-1 

17-1004 


750261A-2 

17-1005 


650218A-1 

17-1044 


650218A-1 

17-1064 


650235A-1 

17-1033 


650275A-1 

19-1020 


450518A-2 

17-3495 


4505I8A-2 

17-3495 


NOT USED 

NOT USED 


650220A-1 

19-3500 

650219A-1 

19-4180 

650219A-3 

19-4120 

650220A-3 

19-3250 

470338A-1 

19-1001 

452467A-1 

19-3001 


850220D-V&-1 12 
Fly-134 

850221B-1 13 

Y-76 

750354B-1 
26S53 


650589B-1 

650746A-1 

WC-26 


750395B-1 16 

26R94 12 


650590B-1 
17-45347 

750349B-1 

17-4531 

750349B-1 

17-4531 

750349B-1 

17-4531 

650584A-1 

17-3497 

453225A-1 

20-1004 

650591A-2 
20-1004 

650591A-3 
20-1004 


650585A-1 

19-3093 

650585A-2 

19-3250 

6505B5A-8 

19-4121 

650585A-4/9 

19-3100 

450338A-1 

19-1002 

452667B-1 

19-3001 


451209A-1 

17-1004 


750261A-2 
17-1005 


650218A-1 

17-1064 


650218A-1 

17-1064 


650235A-1 

17-1033 


650275A-1 

19-1020 


450518A-2 
17-3495 


450518A-2 

17-3495 


NOT USED 

NOT USED 


650220A-1 

19-3500 


650219A-1 

19-4180 


650219A-3 

19-4120 


650220A-3 

19-3250 


470338A-1 

19-1001 


452667A-1 

19-3001 


650585A-1 

19-3075 

650219A-8 
19-4200 

650219A-9 
19-325018 

650220A-5 

19-3300 23 

450338A-4 

19-1002 

452667B-1 

19-3001 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 
94261 20 
NOT USED 

38735 


650216A-1 

26S4815 

650215A-2 14 

26C445 

SEE RINGING 
COIL 

650637B-1 

HS-5 


NOT USED 

NOT USED 


450514B-2 
17-1003 

650136A/B-1 

17-1001 

650136B-1 

17-1001 

650590B-1 

17-45347 

38740 

450514B-1 

17-1004 

650137A/D-1 

17-1002 

650195B-1 

17-1020 

750349B-1 

17-4521 

38742 

450514B-1 

17-1004 

650138A/A-1 

17-1001 

650138A-1 

17-1001 

750349B-1 

17-4521 

38797 

NOT USED 

650139B/B-1 

17-1002 

650139B-1 

17-1002 

750350B-1 
17-4511 19 


650151B-1 

17-3497 

650078B/-1 
17-1043 

38971-1 

17-1013 

650640A-1 

20-1005 

38971 

17-1013 

450520A-1 

19-1020 

650140A 
20-1021 

650140A-1 

20-1021 

650591 A-1 
20-1004 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


450528B-1 

17-1031 

38970 

17-1011 

38970 

17-1011 

650591A-3 
20-1005 

38970 

17-1011 

450518A-1 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 

650638B-1 

17-3412 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



10 


850247B-1 

Y-16 


NOT USED 

650636A-1 

NOT USED 

750351C-1 


650216A-1 

26S48 


650221A-1 

HS-521 


650590B-1 

17-45347 

750349B-1 

17-4521 

750349B-1 

17-4521 

750350B-1 
17-4511 19 

650584A-1 

17-3497 

453225A-1 
20-1004 5 

650591A-2 
20-1004 

650591A-3 
20-1005 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


650585A -1 
19-3075 

650585A-2 

19-3250 

650585A-8 

19-312522 

650220A-5 23 

19-3300 

450338A-4 

19-1002 

452667B-1 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the CAPEHART section. 


Printed in USA 


FORM-2 

































CAPEHART 


SERVICE NOTES 


|PART NAME 


IEO 

13 

14 

Flyback 

850285F/D-l 
Fly-134 

850349B-1 

Fly-24 5 ' 26 

850392A-I 

Fly-765,25 

850365A-I 

F|y-i65,33 

(WC-20) 

Yoke 

850221C-2 
Y-7 6 

850350B-1/A-1 

Y- 9 27 

850394A-1 

Y-16 6 

850364B-1 

Y-16 6 

Vertical 

Output 

750354C-2 

26S53 

750354C-2 
26S53 

750616B-1 

26S72 

750354C-3 34 

26S72 

Vert. Blocking 

Oscillator 

750615C/B-1 

26 A 03 

750615C/B-1 

26A03 

750615C/B-1 
26A03 

NOT USED 

Width Coil 

650589B-I 

WC-26 

651040B-1 

WC-2024 

650589B-1 

WC-26 

651130A-1 
WC-20 35 

m 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

850300B-3 

26R92 

850300B-7 

26R92 

350300B-3 

26R92 

850367A-1 

26R72 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

650216A-3 

26S48 

651049A-1 

24S61 

651209A-1 

24S53 

651136A— 

24S61 

Choke 

6502 l^A-5 
26C43 5 

650215A-5 
26C43 5 

650215A-8 

26C41 

651110A-1 
26C44 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

650975C-1 

HS-3 28 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

650637B-1 

HS-5 

650637B-1 

HS-5 

NOT USED 

650637B-1 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

15-1082 

15-1082 

15-1083 

451581-1 

15-1082 

Video IF 

750460C-1 

17-5003 

750460D-1 

17-4504 

750723B-1 

17-4504 

750723B-1 

17-4504 

Video IF 

750462D-1 

17-5002 

650462D-1 

17-5002 

750856A-1 

17-5002 

750722B-1 

17-5002 

Video IF 

75046 ID-1 
17-5003 

750461E-l 
17-5003 

750721B-l 
17-5003 

750721A-1 

17-5003 

Video IF 

750468D-1 

750665B-1 

17-5014 

750665B-1 

17-5014 

750665B-1 

17-5014 

Ratio Det. or 

Quadrature 

650776A-1 

20-1005 

650776A-1 

20-1005 

650776A-1 

20-1005 

650776A-1 

20-1005 

Trap 

NOT USED 

650948C-1 
17-4534 

NOT USED 

NOT USED 

Trap 

650929A-1 

20-1020 

650929A-1 

20-1020 

651000B-I 

20-1020 

650929A-1 

20-1020 

1st Sound IF 

650929A-1 

20-1020 

650929A-1 

20-1020 

651213 A -1 
20-1020 

650929A-1 

20-1020 

2nd Sound IF 

650638B-1 

17-3412 

650638B-1 

17-3412 

651000B-1 

20-1020 

650638B-1 

17-3412 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

750597A-1 
19-316030 

750597A-1 

19-316030 

759597A-1 

19-316030 

759597A-1 

19-316030 

Peaking 

750597A-2 

I9-3125 3 ! 

750597A-2 

19-312531 

650585A-2 

19-3250 

750597A-2 

19-312531 

Peaking 

750597A-4 

19-4201 

750597A-4 

19-4201 

750597A-7 

19-4200 

750597A-4 

19-4201 

Peaking 

750597A-3 

19-3100 32 

750597A-3 

19-3100 32 

NOT USED 

750597A-3 

19-3100 

RF Choke 

450338A-4 29 

19-1002 

450338A-4 29 

19-1002 

19-1001 

450338A-4 29 

19-1002 

Filament 

Choke 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



1 Use original slug or remount thru chassis. 

2 Connect to terminals ^3 and ^4. 

3 Use high current filament windings. 

4 Use high current secondary windings. 

5 Mounting difference. 

6 May require use of original network. 

7 Mount in original can. 

8 750155A -G l/B/C rep I a ced by Y-13 , 750192B/A/D/-G 2. 

9 750149B-1/B-3, 750249B-3 - no replacement. 

10 94231 used in amplifier chassis A-13 replaced by 24R05. 

11 750093A-1 used in 16" models - no replacement. 

12 85027B-1 used in 24" & 27" models - no replacement. 

13 850273A-1 used in 24" & 27" models - no replacement. 

14 65D587C-1 used in 24" & 27" models - no replacement. 

15 650216A-2 used in 24" & 27" models - no replacement. 

16 750395B-3 used in 24" & 27" models - no replacement. 

17 Parallel low current and one 5 AMP - 6.3 volt winding . 

18 Parallel with 680 ohm resistor. 

19 Add one 19-1003 in series with secondary return lead externally. 

20 94231 used in radio chassis replaced by 24R05, 94280 used in radio chassis - no 
replacement. 

21 Parallel with 18K resistor. 

22 Parallel with 3.9K resistor. 

23 650220A-10 replaced by 19-312521. 

24 Connect ^I and ^2 to ^1 & ^2 of flyback, ^3 & ^4 of WC-20 to AGC. 

25 Original terminals 4-8-7-5-1 (Series a 120MMFD @ 4KV and a 1000 ohm 

new terminals 5-4-4-2-1 resistor and connect across ^3 & ^7 of yoke. 

Adjust values if necessary to reduce ringing.) 

26 Original terminals 8-4-3-2-1 (Series 47 to 68MMFD@2KV and 1000 ohm 

new terminals 9-8-5—3 — 1 resistor and connect across *3&*7 of yoke.) 

27 Remove ringing capacitor and connect as original. 

28 Reverse coil in can. 

29 450338A-5/7 replaced by 19-1005. 

30 Parallel with 10K resistor. 

31 Parallel with5.6K resistor. 

32 Parallel with 2.2K resistor. 

33 Original terminals 4-8-7 — 5-1 (Connect 100MMFD and 1000 ohm resistor 

new terminals 9-7-7-3-1 in series across #3 & *7 of yoke.) 

Jumper *1 & *4 of WC-20 and connect to terminal *3 of Fly-16, connect 
terminal *3 of WC-20 to terminal * 1 of Fly-16, connect terminal *2 of WC-20 
to AFC & AGC. 

34 750354C-1 alternate - no replacement. 

35 Jumper '1 4 *4 of WC-20, connect *3 of WC-20 to *1 of flyback, #1 4 *4 of 
WC-20 to '5 of flyback, *2 to AFC 4 AGC. 


Printed in USA 


FORM-2 











| PARTS LIST 




CBS COLUMBIA 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

REPLACEMENT 

A1201 

17-3497 

A28323-1 


PC 10147 

Fly-106 

10000711 


12001201 


16000057 

19-3300 

A1202 

17-3497 

A28328 


PC 10148 


10000721 


12001211 

17-5002 

16000111 

HS-5 

A1406 

26C44 

A28329 


PC10151 


10000731 

26R90 

12001221 

17-5003 

16000151 

19-1005 

A3392 

17-1003 

A28330 

Y-53,4 

PC 10154—1 

24S86 2 

10000741 

24S50 

12001241 

17-3497 

16000201 

WC-18 

A5866 

26S51 

A28330-I 


PC 10154-2 

26S53 

12000151 

Fly-153 

12001251 

Fly-76* 3 ' 

16000351 

WC-22 

A10106 

26A03 

A58124 

24S48 

PC 10155 

Fly-16 

12000201 

17-3497 

12001261 

17-5004” 

16000361 

19-318022 

A10104-1 

26A03 

A58132 

24S60 2 

PC10161 

Fly-106 

12000271 

WC-22 

12001271 

Fly-16 2 # 35 

16000481 

17-3495” 

A10109 

26R20 

B10106 

24A87 

PC28255-1 

19-3125 

12000341 

17-5000” 

12001501 

Y-16 3 

16000521 

19-6022 

A10115-4 

26S51 

PA28218 

WC-16 

PC28255-2 

19-3180 

12000751 

Fly-153 

14000021 

26C44 

16000522 

19-3125 

A10136 

Fly-58 

PA28253 

19-3036 

PC28255-8 

19-3300 

12000771 

17-5002 

14000101 

26C44 

16000524 

19-3036 

A10136B 

Fly-58 

PA28263 

HS-5 

PC28255-1 

1 19-3180 

12000781 

17-5003 

14000111 

26C41 

16000542 

Y-18 3 

A10136-CM 

Fly-58 

PA28276 

19-3001 

PC28276 

19-3001 

12000801 

17-5002 

14000122 

26C44 

16001111 

WC-23 

A10137 

Fly-58 

PA28286 

20-1004 

PC 28317-1 

Y-5 

12000841 

Fly-16 16 

14000141 

26C44 

16001201 

Y-143 

A10152 

26S54 6 

PA28318 

WC-16 

PC28326 

Y-14 3 

12000891 

17-4521 

15000221 

17-1026 

16001241 


A10152-1 

26S54 6 

PS 1201 

17-3497 

PC58121 


12000901 

17-5004 

15000511 

19-1001 

16001251 

WC-23 

A10152-1A 

26S54 6 

PB1202 

17-3497 

PC58121-3 

24S5I 2 

12000911 

17-5004 

15000531 

19-5101 

16001301 

20C65 2 

A10152-2 

26S75 37 

PB1406 

26C44 

PC58124 

24S51 2 

12000931 

17-3495 

15000541 

19-1001 

16001351 

Y-10 3 # 4 

A28322-1 

Y-5 

PB1414 

26C43 

PC5B129 


12000941 


15000611 

19-5102 

16001362 

19-325023 

A28233 

19-3036 

PB3392 

17-1003 

PC58134 

24S51 2 

12000971 

26A04 

15000631 

17-3402 

16001364 

19-3250 

A28255-1 

19-3125 

PB10106—1 

26A03 

PD58121 

26S49 

12000981 

26S72 

15000651 

19-1001 

16001381 

Y-18 3 

A28255-2 

19-3180 

PB10106-2 

26A03 

38G53 

24S48 

12001001 


15000671 

17-I026 24 

16001391 

Y-103,4 

A28255-4 

19-3300 

PB28318 

WC-16 

10000063 

26A03 

12001011 

17-5004 

15000681 

HS-9 

16001401 

20-1004 

A26263 

HS-5 

PB28320 

17-1006 

10000221 

26S19 2 

12001031 

17-5001 

15000701 

19-1005 

16001461 

19-1005 

A28276 

19-3001 

PB28321 


10000231 

22S58 2 

12001041 


15000702 

19-1001 

16001481 

Y-103,4 

A28278-1 

Y-5 

PB28327 

WC-22 

10000411 

26R91 

12001051 

Fly-103 

15000721 

17-1026 

16001491 

Y-163,4 

A28278-3 

Y-5 

PB28345 

14-1073 

10000551 

26S72 17 

12001091 

Fly-103 

15000741 

HS-9 

16001531 

Y-16 3 

A28279-1 

WC-15 

PB33102A 

16-6758 

10000561 

26R91 

12001101 

Fly-153 

16000041 

19-3125 

16001541 

Y-16 3 # 4 

A28280-19 

17-1004 

PC5812 


10000571 

26R91 

12001111 


16000042 

19-3180 

73000411 

24S51 

A28280-24 


PC5866 

24S51 2 

10000581 


12001121 

17-5004 

16000044 

19-4400 

73000422 

24S60 2 

A28286 

20-1004 

PC10109 

26R20 

10000611 

26S19 2 

12001131 

Fly-103 

16000045 

19-3500 

73000521 

24S50 

A28292 

WC-14 

PC 10115-6 

26S53 

10000661 

26572 

12001151 

17-3495 

16000051 

19-3250 

73000522 


A28292E 

WC-14 

PC10136 

Fly-58 

10000671 

24S50 

12001171 

17-5004 

16000052 

19-4201 

73000801 28 

24S50 

A28314 

20-1021 

PC10136R 

Fly-^58 

10000691 

26S72 

12001181 

Fly-77 2 # 3 ® 

16000055 

19-3300 

7300087! 28 

26C43 

A28318-1 

WC-23 

PC10137C 

Fly-58 

10000701 

24561 

12001191 

Fly-155 

16000056 

19-3250 

76000551 


A28318-8 

WC-23 












MODEL INDEX 




MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 


MODEL 

COLUMN 



NUMBER 

NUMBER 


NUMBER 

U3C627/28/31/32 

10 

6K322 

14 

7T310U 

12 

21C41 

3 

22C61B 

3 

22T18 

5 

U3C633/34/35/36 

10 

6K322U 

14 

7TR31I/12 

12 

21L18 

1 

22C68 

5 

22T19 

6 

U3T602/15/16 

10 

6K327U/26U 

14 

1708 

1 

21T11 

3 

22C68B 

5 

22T19B 

6 

U3T621/22/23/24 

10 

6KR323/24/27/2B 

14 

17M06 

5 

22C05 

6 

22C78 

5 

22T28/B 

5 

U22C05 

6 

6T101/03/04 

13 

17MI8 

1 

22C06 

5 

22C78B 

5 

22T38/B 

5 

U22C07/B 

6 

6T301 

14 

17T18 

1 

22C07 

6 

22C88 

5 

22TK 301/21 

10 

U22T09/6/EB 

6 

6T301U 

14 

18C18 

5 

22C07B 

6 

22C88B 

5 

22TX1/2 

8 

U22T19/B 

6 

6T303 

14 

I8L18 

1 

22C07M 

6 

22CK009 

10 

23C39/B 

6 

U22TK301/21 

10 

6T303U 

14 

18 LI 8 

5 

22C08 

5 

22CK010 

10 

23C49 

6 

U23C39/8 

6 

6T304 

14 

18M06 

1 

22C09 

6 

22CX1 

8 

23C49L/LB 

6 

U23C49 

6 

6T304U 

14 

18M18 

5 

22C09B 

6 

22CX2 

8 

23C49S/SB/SM 

6 

U23C49L 

6 

6TR305/08 

14 

18M28 

5 

22C11 

3 

22CX3 

8 

23C59 

6 

U23C59 

6 

7K325 

12 

18M36 

5 

22C11B 

3 

22CX4 

8 

23C59/B 

6 

U23CSO13/014 

10 

7K325U 

12 

18T18 

5 

22C18 

5 

22K38 

2 

23CK011/012 

10 

U23T15/19 

6 

7K326 

12 

18T28 

5 

22C18B 

5 

22L18 

5 

23CS013/014 

10 

U23T19/B 

6 

7K326U/29U/30U/32U 

12 

20M16 

1 

22C21 

2 

22M08 

5 

23T15/19 

6 

U23THOOV'002 / 003/004 

10 

7K333U/34U 

12 

20M28 

1 

22C28 

5 

22M18 

5 

23T19/B 

6 

U23TS005/006/007/008 10 j 

7KR329/30/32 

12 

20T18 

1 

22C31B 

3 

22M28 

5 

23TK001/002/003/004 10 

3C627/28/31/32 

10 

7KR334 

12 

21C11 

3 

22C38 

5 

22M38 

5 

23TS005/006/007/008 10 

3C633/34/35/36 

10 

7KR335/36 

12 

21C11B 

3 

22C41 

3 

22T09 

6 

27C11 

4 

3T602/15/16 

10 

71307 

12 

21C18 

1 

22C48 

5 

22T09B 

6 

27C21 

4 

3T621/25/23/24 

10 

7T307U 

12 

21C21 

3 

22C48B 

5 

22T09EB 

6 

27C31 

4 

5C603/04 

11 

7T309 

12 

21C31B 

3 

22C58 

5 

22T11 

3 



6K321 

14 

7T309U 

12 









6K321U 

14 

7T310 

12 










CHASSIS INDEX 


CHASSIS 





820-6 

821/-2 

820-20 

821-3/-4/-6/-6A 




CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

821-11/14 (UHF) 

5 

822-1/-2/-V-4/-10 

5 

921-11/12/13/14/21 

6 

921-93 

6 


CHASSIS 




11 


1601/02 

8 

2001/02/03 

14 

1603/04/05/06 

10 

2017 

13 

1607/08/10/11 

10 

3001/02/03 

12 

1621 

11 

3012/13/15 

12 


Service notes may be found at the end of the CBS-COLUMBIA section. 


Printed In USA 


FORM. 3 










































SEE RINGING 
COIL 


14000101 

26C44 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 15000661 
COIL COIL COIL HS-9 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 



Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IT 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


A-28263 

HS-5 

A-28263 

HS-5 

A-28263 

HS-5 

A-28280-24 


NOT USED 

A-28280-19 
17-1004 


17-1004 

A-3392 

17-1003 

A-3392 

17-1003 

PB3392 

17-1003 

A-3392 

17-1003 

A-3392 

17-1003 

PB28320 

17-1006 

A-3392 

17-1003 

A-3392 

17-1003 

PB3392 11 

17-1003 

A-1201/2 
17-3497 

A-l 201/2 
17-3497 

PB-1201/2 

17-3497 

A-28286 

20-1004 

A-28286 
20-1004 

PA28286 

20-1004 

A-28314 

20-1021 

A-28314 
20-1021 

NOT USED 

A-28286 

20-1004 

A-28286 
20-1004 

PA28286 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

PB-33102A 

16-6758 

PB-33102A 

16-6758 

NOT USED 


16000111 

HS-5 


12000341 
17-5000 19 


16000111 

HS-5 


12000341 

17-500019 


10000231 7300080 

10000671 

_ 24S50 

16001301 73000801 

20C65 2 14000,11 

_ 26C41 

15000681 

SEE RINGING 15000741 
COIL HS-9 

16000111 NOT USEE 

HS-5 


PB-1201/2 

17-3497 


A-l 201/2 
17-3497 


16000481 
17-3495 19 


16000481 
17-3495 19 


16000481 

17-349519 


NOT USED NOT USED 


PB-33102A 

16-6758 


A-28255-2 

19-3180 


A-28255-1 
19-3125 


A-28255-4 
19-3300 


PB-33102A 

16-6758 


A-28255-2 

19-3180 


A-28255-1 

19-3125 


A-28255-4 

19-3300 


A-28255-1 

19-3125 


NOT USED NOT USED 


PC-28255-2 

19-3180 




PC-28255-1 
19-3125 


PC-28255-8 

19-3300 


PC-28255-11 
19-3180 


PA-28253 

19-3036 


PC-28255-2 

19-3180 


PC-28255-1 
19-3125 


PC-28255-8 

19-3300 


PC-28255-11 
19-3180 


PA-28253 

19-3036 


A-28255-1 

19-3125 



PA-28276 

A-28276 

19-3001 

19-3001 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

16000056 

19-3250 

16000056 

19-3250 

16000055 
19-3300 

16000055 

19-3300 

16000041 

19-3125 

16000041 

19-3125 

16000042 

19-3180 

16000042 

19-3180 

16000044 

19-4400 

16000044 

19-4400 

16000151 

16000151 

19-1005 

19-1005 


12001011 

17-5004 

12000901 

17-5004 

12001121 

17-5004 

12000911 

17-5004 

12001031 

17-5001 

12000891 

17-4521 

12001041 


15000721 

17-1026 

12000201 

17-3497 

15000671 

17-102624 

15000631 

17-3402 

NOT USED 

NOT USED 

15000671 

17-1026 24 

12000941 

12001041 

12000931 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 


16001401 

20-1004 


15000671 

17-102624 


16000045 

19-3500 


16001362 

19-325023 


16000042 

19-3180 


1600005l 25 
19-3250 


16000524 25 

19-3036 


1600052125 

19-6022 


1600146129 

19-1005 


15000701 

19-1005 


15000511 

19-1001 
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CBS COLUMBIA 


PART NAME 



Vertical 

Output 


10000641 

26S72 




1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 



Filament 

Choke 


16001531 

Y-163 

10000691 

26S72 17 


16001541 

Y-16 3 - 4 


10000731 32 

26R90 


NOT USED NOT USED 


Audio 

Output 

73000871 28 
24S50 

10000701 33 

24S61 

Choke 

73000871 28 
26C43 

14000141 

26C44 

Horizontal 

15000741 

SEE RINGIh 

Oscillator 

HS-9 

COIL 

Horizontal 
Ringing Coil 

NOT USED 

16001521 

HS-5 


14000122 

26C44 


12001191 

Fly-155 

12001501 

Y-16 3 


14000122 

26C44 


15000741 

HS-3 


12001171 

17-5004 

12001211 

17-5002 

12001171 

17-5004 

12001171 

17-5004 

12001111 

12001221 

17-5003 

12001111 

12001111 

12001031 

17-5001 

12001031 

17-5001 

12001031 

17-5001 

12001031 

17-5001 

12001041 

12001261 

17-5004 19 

12001201 

12001201 

15000721 

17-1026 

12001241 

17-3497 

15000721 

17-1026 

15000721 

17-1026 

16001401 

20-1004 

16001401 

20-1004 

16001401 

20-1004 

16001401 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT U5ED 

NOT USED 

15000671 

17-1026 24 

15000761 

17-1026 

15000761 

17-1026 

15000761 

17-1026 

12001151 

17-3495 

12000931 

17-3495 

12001151 

17-3495 

12001151 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

16001461 29 

19-1005 

16001461 34 

19-1005 

16000045 

19-3500 

16000045 

19-3500 

16001364 

19-3250 

16000041 

19-3125 

16000041 

19-3125 

16000041 

19-3125 

16000045 

19-3500 

16000056 

19-3250 

16001364 

19-3250 

16001364 

19-3250 

15000701 

19-1005 

16000042 

19-3180 

16000045 

19-3500 

16000045 

19-3500 

15000702 

19-1001 

15000702 

19-1001 

15000702 

19-1001 

15000702 

19-1001 

15000651 

19-1001 

15000651 

19-1001 

15000651 

19-1001 

15000651 

19-1001 


SERVICE NOTES 


1 A-28323-1, A28328, A23829, A28330-1 used in a few models - no replacement. 

2 Mounting difference. 

3 May require use of original yoke network. 

4 Use original yoke cover and centering device. 

5 A—10115—4 used in a few models replaced by 26S51, A-10152-2 used in Chassis 821-2 
replaced by 26S75 8 ^ 

6 Connect as follows: blue lead to vertical output tube plate, green lead and brown 
lead of yoke to boosted B , green lead of deflection yoke to the red lead of 
vertical output transformer. 

7 A-10106/-1 (alternate) replaced by 26A03. 

8 A-28318-1 used in chassis 821, 821-2 replaced by WC - 23. 

9 A-5866, A58124 used in some models replaced by 24S48. 

10 PC-58121, PC-58129, PC-5812 - no replacement; A-58132 replaced by 24S60 2 . 

11 PB28321 (video detector assy.) - no replacement. 

12 A-10137, DC-10137C replaced by Fly-58. 

13 A-28279-1 used in chassis 817-6 & 820-6 replaced by WC-15. 

14 Original terminals 9 - 7 -8-1-5 -6 (Connect original width 

new terminals 3-2 & 10-7-4 - AGC - AGC coil to new flyback *4&*5.) 

15 12000151, 12001101 replaced by Fly-153. 

16 Connect as original except connect original *4 to new *T. 

17 Connect as autoformer. 

18 73000422 used in model 22C05, 22T09/B/EB replaced by 24S60 2 . 

19 Use one winding only. 

20 Cut and tape blanking winding lead. 

21 73000522, 76000551 used in some console models - no replacement. 

22 Parallel with 33K resistor. 

23 Parallel with 39K resistor. 

24 Add 10MMFD capacitor externally. 

25 15000522 replaced by 19-5101; 15000541 replaced by 19-1001; 

16000522 replaced by 19-3125. 

26 12001051, 12001091 replaced by Fly-103. 

27 16001391, 16001481 replaced by Y-IO 8 /. 

28 Speaker number - choke and audio output mounted on speaker on some models. 

29 16000045 replaced by 19-3500. 

30 Original terminals 5 - 4 - 2 - 1 (If necessary to reduce ringing, connect a 

new terminals 4 - 8 - 1 - 1 56MMFD in parallel with 150MMFDand 

connect IK—1/2 watt resistor in series 
with this combination. 

31 Connect same as original except Conner original *6 to *8. To reduce yoke 
ringing, connect 10K resistor on terminal *3 of flyback (adjust value If 
necessary) in series with 120MMFD capacitor across yoke *3 & *7. 

32 10000711 - no replacement. 

33 10000721 - no replacement. 

34 16000044 replaced by 19-4400: 16000052 replaced by 19-4201. 

35 Original terminals 4 - 2 - 8 - 7 (To increase width add 50-100MMFD 

new terminals 9 - 7 - 3 - 1 across *3 & ^ 1 of yoke to reduce ringing - 

connect lK-l/2 watt resistor in series with 
120MMFD capacitor. 

36 Original terminals 8 - 6 - 4 - 3 (To increase width add 50-100MMFD across 

new terminals 9-7-3-1 *3 & *1 of flyback - to reduce ringing connect 

lK-l/2 watt resistor in series with 75MMFD 
capacitor. Disconnect 4700 ohms resistor from 
circuit and remove yoke CT lead. 

37 Jumper terminals *2 & *3, use *1 & *4 for primary, use *5 & *9 for secondary. 


36 Original terminals 8 - 6 - 4 - 3 
new terminals 9 - 7 - 3 - 1 


Printed in USA 


FORM-3 
































PARTS LIST 


USE THIS PAGE 

if PART NUMBER is available. 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part - kpucement 

"part’ seplmement 

'part’ beplace,,e,,t 

9A1974 

FC 2 

9A2387 

Y 71 

13A-24224 

17-5004 

36A48 

19-4160 

53X298 

26R15'. 13 

A-16A-19386 

19-1922 

9A1976 

WC 11 

9A2388 

Y 71 

13A-24937 

17-5003 

36A49 

19-4201 

53X301 

Fly 5'.5 

A-201-15608 

19-3001 

9A1977 

19-4180 

9A2388-B/-1B 

Y 71 

13A-25139 

17-1064 

36A50 

19-325048 

53X302 

26R35','3 

A-201-15676 


9A1978 

19-4122 

9A2390 


13A-25140 

17-1064 

36A51 

19-337548 

53X303 


A-201-16170 


9A1979 

19-3036 

9A2403 

Y 71 

13A-26994 

17-4523'' 

36A52 

19-337548 

53X308 

26R35'3 

A-201-16171 


9A1980 

17-1004 

9A2413 

20-1005 

13A-26995 

17-4536" 

36A53 

19-366048 

53X313 

26R35I3 

A—201—16172 


9A1981 

WC 14 

9A2414 

17-4535 

13A-26998 

17-4500'' 

36A54 

19-420148 

53X315 


A-201-18746 

17-3401 

9A1982 

17-1005 

9A2415 

Y 72 

13B-17731 

16-6758 

36A56 

19-3500 

53X318 

26R95 

AT-50 

24S48 

9AI983 

17-1013 

9A2416 

HS 7 

13B-23887 

17-4524 

36A91-1 

19-4201 

53X319 

Fly 169 

AT-52 

24S53 

9A1984 

HS 2 

9A2417 


13B-26011 


36A91-2 


53X320 

Fly 169 

B-12C-1007-4 

24S50 

9A1985 

20-1021 

9A2423 

Y 76 

13B-27003 


36A91-3 

19-3330 

53X323 


B-12C-16050 

26S53 

9AI986 

17-1011 

9A2425 

20-102052 

13B-27003-1 


36A91-8 


53X324 

26R9I' 

B- 12C-17303 

26S51 

9A1987 

Y 3 

9A2426 

20-100548 

13C-24963 

20-102052 

36A91-9 

19-3300 

53X325 

26R92 

B-12M-15662 


9A2023/33 

19-3001 

9A2427 

20-1049 

13D-19540 

HS 5 

36A91-10 

19-4201 

53X326 

Fly 37 

B-13A-18783 

17-1031- 

9A2035 


9A2428 


13M-18233 

WC 117 

43X303 


53X328 

Fly 37 

B-13B-18784 

17-1064 

9A2042 

16-6758 

9A2429 


13M-19521 

17-1003 

50A431 

17-1063 

53X329 

Fly 37 

B-13M-13589-1 


9A2048 

Y 3 

9A2430 

HS 5 

13M-19643 

17-3493 

50A432 

20-1020 

53X330 

Fly 37 

B-13M-13589-2 


9A2049 

17-1013 

9A2434 

17-1026 

13M-23755 

Y 5 

50A372-1 

17-1004 

53X331 

26R24 

B-13M-13590 

Y 3 

9A2055 

17-1005 

9A2435 


13M-24085 

HS 5 

50B4Q6 

17-1033 

53X333 

26R34 

B-13M-17273 

17-3493 

9A2071 

17-1002 

9A2436 

17-4500 

13M-24086 

HS 6 1 

50B411 

HS 5 

53X334 

26R34 

B-13M-18888 

Y 5 

9A2072 

17-1003 

9A2440 

16-3487 

13M-24441 

HS 8 

51A1037 

17-3402 

53X326 

Fly 37 

B-16A-16051 

26C92 

9A2073 

20-1021 

9A2444 


13M-25686 

20-1006 

51A1065 

FC 1 

53X328 

Fly 37 

B-16M-16157 


9A2074 

20-1004 

9A2450 

17-3494 

13M-26979 


5 1 B1071 

WC 14 

53X329 

Fly 37 

B-201-15612 

17-1004 

9A2075 

WC 11 

9A2451 


13M-26988 

20-1005' 

51B1072 

WC 14 

53X330 

Fly 37 

B-201—15945 


9A2076 

17-1020 

9A2453 

Y 72 

13M-26992 

HS 8' 

51B1072/—1 

WC 11 

53X331 

26R24 

C-9-228-5 

26S51 

9A2080 

Y 7 

9A2458/B 

Y 71 

13M-76988 

20-1005" 

51B1153 

HS 3 

53X332 

26R89'3 

C-12A-15624 

26C93 

9A2081 


9A2461 

17-4538 

16A-17937 

19-3001 

51B1158 


53X333 

26R34 

C-12A-17822 

26R15 

9A2086 

19-1920 

9A2466 

HS 7 

16A-17959 

26C44 

51B1857 

20-1005 

53X334 

26R34 

C-12M-18285 

Fly 34 

9A2087 

19-1921 

9A2469 

16-6758 

16A-18676 

19-1002 

51B1996 

20-1020 

53X339 

26R56 

C-12M-18408 

Fly 36 

9A2088 

19-1922 

9A2470 

16-6758 

16A-19365 

19-4500 

51X0235-000 

24S53 

63X340A 

26R89'3 

C-12M-18689 

Fly 35 

9A2090 

19-1923 

9A2476 

Y 72 

16A-19485 

19-3250 

51X139 

24S52 

53X346 

Fly 37 

C-12M-18689-1 

Fly 35 

9A2096 

HS 5 

9A2477/-1/ 


16A-10486 

19-4500 

51X140 

24S86 1 

53X350 

Fly 202 

C-12M-18689-2 Fly 35 

9A2106 

Y 3 

-1B/-1C 

Y 72 

16A-20970 

19-3250 

51X146 

24S52 

53X354 

26R11 

C-12M-19407 

Fly 36 

9A2107 


9A2481/B 

HS 7 

16A-21391 

19-3300 

51X147 

26S48 

53X354A 

26RI1 

C-12M-19407-I 

Fly 36 

9A2108 

16-6758 

9A2482/-1A 

Y 71 

16A-21701 

19-1005 

51X149 

26S52 

53X355 

Fly 203 

C-12M-19407-2 Fly 36 

9A2"1 

WC 14 

9A2483 


16A-22923 

19-6022 

51X150 

24S51 

53X359 

Fly 202 

C-12M-19408 

Fly 36 

9A2115 

Y 5* 

9A24S4/-1 

Y 72 

16A-23889/- 

26C80 

51X150A 

24S51 

53X362/G 

Fly 223 

C-16A-15624 

26C43 

9A2147 


9A2485-10/ 


16A-24019 

19-3500 

51X151 

26S52 

53X366 


C-18A-I8022 

24S52 

9A2149 

Y 54 

-IF/-2 

Y 73 

16A-24020 

19-3180 

51X154 

24S51 

53X368 

Fly 14642 

C-18A-18157 

24S52 

9A2165 

17-1006 

9A2486 


16A-24090 

19-1005 

51X156 

26S54 

53X372 

Fly 14642 

C-8-G-11892 

19-1923 

9A2166 

17-1005 

9A2487/A 

HS 5 

16A-25441 

17-3401 

51X159 

26S53* 

53X382 

Fly 226 

C-201-15717 

17-3493 

9A2167 

17-1002 

9A2491 

16-6758 

16A-25688 

19-1001 

51X166 

24S51 

53X383 

26R106 

C—201-16155 

17-1021 

9A2168 

17-1031' 

9A2492 

16-3487 

16A-26520 

19-1004 

51X168 

26S54' 

53X386A 

Fly 224 

C-201-18530 

Fly 35 

9A2169 

20-1021 

9A2493 

16-3487 

16A-2 6 985 

19-1001 . 

51X3 73/A 

26S22 

53X389 

Fly 225 

C-201-18562 

Fly 35 

9A2I70 

17-3495 

9A2497/B 

16-3487 

16A-26987 


51X174 

24S51' 

53X390 

Fly 244 

C-201-18562-1 

Fly 35 

9A2I71 

17-1033 

9A2504 

20-1004 

16A-26991 

17-3401" 

51X176 

24S51 

53X391/A/2/2A 

26R4968 

C-201-19490 

Y 5 

9A2172 

WC 16 

9A2508 

16-6758 

16A-27202 

19-3250 

51X180 

22S6Q 

53X394 

Fly 226 

DY-12-M 

Y 7 

9A2183 

WC 157 

9A2513 

HS 5 

16A-27204 

19-4400 

51X181 

22S87 

53X395/A/B 

26R106 

FC-5/B 

26C79 

9A2I89 


9A25I4/-1/ 


16A-27466 

19-3075 

51X185 

24S48 

53X397/A/-2 

Fly 244 

FC-18 

26C79 

9A2194 

Y 74 

-2/-2C 

Y 74 

16A-27467 

19-4400 

51XI86/A 

26S22 

53X398A/F 

Fly 146 

FC-23 

26C81 

9A2I95 

Y7 * 

9A25I5/B 

HS 16 

16B-16023 

19-1002 

51X186-2 

26S22 

53X399 

Fly 225 

L—103 

17-5002 

9A2201 

17-1031 

9A2525/-1B 

Y 104 

16B-21546 

26C78 

51X191 

26S08 

53X400 


L-11 0-A/b 

17-1031 

9A2225 

17-1006 

9A2525 


16B-25146-3 

26C78 

51XI92/-2/-3/ 


53X401 


L—126 

19-4160 

9A2226 

17-1002 

9A2526 


16B-26438 

26C81 

-4/-5 

24S48 

53X404 

24R5768 

L-127 

19-3375 

9A2230 

17-1063 

9A2527 

17-1075 

31A-078 

17-1003 

51X193/-2/-3 

26S85 

53X406/D 


L-128 


9A2255 

Y 4 

9A2529 


31A-095 

17-1003 

51X206/A/B 

24S48 

53X408/-O00A 

Fly 22570 

L-132A 

HS 5 

9A2256 

Y 4 

9A2530 


31A-50 

17-1003 

51X207/A/-1 

26S22 

53X412/-2 


L-149/B 

Y 64 

9A2261 

Y 4 

9A2539 


31B-257-8 

17-1003 

51X208 

24S48 

53X413 


1-150 


9A2262 

WC 22 

9A254Q 


31TA-413 


51X209 

26S08 

53X415/A 

26R107 

L-151 

17-5004 

9A2269 

17-3497 

9A2541 


34A-575 

19-3001 

51X220/-J/-2/ 


54X4 

24A88 

L-152 

17-3488 

9A2274 

Y 4 

9A2542 


36A1 

19-3100 

-3/-4/-5 

24S96 

54X5 

26A03 

L—154 


9A2295 

17-1033 

9A2544-1 

Y 73 

36A2 

19-3180 

51X223/-!/ 


54X7 

26A03' 

L—155 


9A2316 

17-5001 

9A2546 


36A4 

19-4201'2 

-2A/-3 

26S08 

54X8/10 

26A03 

L—156 

HS 5 

9A2317 

17-5003 

9A2546 


36A5 

19-3660 

51X224/-1 

26508' 

54X17/16 

21FO8' 

L-160 

19-1005 

9A2318 

17-5001 

9A2547 


36 A 7 

19-4160 

51X229-1 

26S30 

54X19/-A 

26A03 

L-16I/-1 


9A2319 

17-5004 

12A-18839 

26R15 

36A8 

19-4180 

51X233-1 

26S23 

54X20 

21F21 

L—162 


9A2320 

17-452235 

12A18839-1 

26R15 

36A10 

19-4060 

52070 

26R27U 

54X24 


1-163 


9A2321 

20-1045 

12C-18743 

24S52 

36A11 

19-3500 

52085 

26R64 

55A128 

26S52 

L-164 

19-1001 

9A2323 

17-3495 

12C-19048 

26S14 

36A12 

19-4160 

52X87 

26C93 

55A303 

26S75 

L—165 

17-5003 

9A2330 

17-1063 

12C-19048-2 

26S14 

36A13 

19-4180 

52X88 

26C93 

55 A318 

24S51 

L-167 

17-3494 

9A2333 


12C-23704/-1 

24S49 

36A16 

19-307522 

52X90 

26C93 

55A333 

Fly 146 

L-177 

Y 64 

9A2334-1 

Y 44 

12C-23704-2 

24S49 

36A22 

19-3300 

52X91 

26C93 

55B114 

24S86 

1-179 


9A2334-2 

Y 44 

12C-25148-1 

24550 

36A23 

19-710034 

52X95 

26C79 

55B115 

24 A 87 

L-188 


9A2363 

17-4536 

12D-23699/-3 

26F67 

36A25 

19-310034 

52X95-2/-2A 

26C79 

55C113-1 

Fly 1 

L— 195 

17-5002 

9A2364 

17-4535 

12D-25563 


36A27 

19-3330 

52X95-4 

26C79 

55C133 

Fly 5'.37 

1-196 


9A2365 

17-4534 

128-23726/-1 

26S52 

36A28 

19-44004' 

52X95-5 

26C79 

55C134 

24S52 

L-197 

Y 101 

9A2366 

20-1004 

12E-23939 

Fly 80 

36A33 

19-3250'7 

52X95-6 

26C79 

56A251 

26C92' 

LC-1 

19-1001 

9A2367/B 

20-1005 

12E-24440 

HS 7 

36A34 

19-4400 

52X95-7/-10/ 


56A253 

26C92' 

LC-9 

20C49 

9A2368 

17-3495 

12E-25101-1 

26S75M5 

36A35 

19-309324 

-11/-12/-I3 

26C79 

56A264 

26C92' 

LC-11 

19-7047 

9A2369 

17-4534 

12E-25423 

Fly 97 

36A36 

19-3100 

52X102/-2/-3/ 


56X95-6 

26C44' 

lho-2-e 

HS 5 

9A2370 

17-4514 

12E-26007 


36A37 

19-3250'2 

-4/-4A 

26C79 

85C079 

24S52 

LIF-8-C 

17-103!' 

9A2371 

HS 7 

J2E-26993 

HS 7' 

36A38 

19-4201 

52X104/1 A/-IB/ 

A-l 3D-16943 

HS 5 

LIF—11 

16-3445 

9A2372 

HS 8 

12E-27097 

Fly 99 

36A39 

19-3250 

-2/-3 

26C78 

A-13D-19355 

HS 5 

LM-77J4 

WC 14 

9A2373-1 

Y 76 

12E-27149 

Fly 98 

36A40 

19-407324 

52X112-1/-3 

26C78 

A-13M-18026 

17-1003 

LM-77J4-I 

WC 20 

9A2375 

19-3036 

12E-27156 

26S14 

34A41 

19-310058 

53A180 

Y 3 

A-13M-18961 

WC 167 

LM-77J4-3 

WC 20 

9A2380 

19-1001 

12E-27189 

26S52 

36A42 

19-3036 

53A307 

19-1006 

A-13M-18962 


LP-12A 

19-3500 

9A2381 

WC 22 

12M-18241 

26A03 

36A43 

19-316024 

53B140 

Y 3 

A-13M-19320 


LP-17 

19-3160'2 

9A2382 

20-1004 

12M—18241 — 1 

26A03 

36A44 

19-420148 

53C306 

24S51' 

A-13M-19499 


LP-18 

19—3'60' 2 

9A2383 

17-1026 

13A-19514 

17-1031 

36A45 

19-3275 

53X296 

Fly 1 

A-l6A-16637 

19-1003 

LTO-3 

17-3495 

9A2385 

Y 76 

13A-24203 

17-100238 

36 A 47 


53X297 

26R68 

A-16A-19365 

19-1923 

LTO-13 

17-3495 











LV-6 

17-1003 
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CORONADO 


PARTS LIST 

{ CONTINUED ) 


USE THIS PAGE 
il PART HUMBER is available. 


MFR'S. 

PART 


LV-7 

LV-8 

LV-9 

RC3-45167 

S-38A1003 

SPK-135 

T-II6 

T-116A 

T-1166 

T-122B 

T-123 

T-124A 

I— 1246 

T-124D 

T-129 

TtF-140-D 

TLF-535-D 

TIF-553-D 

TLF-573-D 

TL F-574-D 

TLF-576-D 

TIF-579-D 

TIF-580-D 

TLF-581-D 

TLF-592-D 

TLF-593-D 

TLF-594-D 

TLF-611G 

TR-50A/B 

TR-51/A 


REPLACEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

17-1063 

TR-52 

26R51 

55-303 

26S75S0 

17-1064 

TR-77A 

26S08 

55-304 


17-1003 

TR-78A 

26S85 

55-307 



TR-79 


55-308 

2657546 

HS 7 

TTR-185-1-D 

26S51 

55-309 

26S7546 

24S53 

TTR-195-2-D 

24S50 

80-252 

Fly I 

26572 

TTR-209-D 

Fly 5' 

80-253 

26S49 

26S72 

TTR-224-D 

Y 12? 

80-254 

26R95 

26S72 

TTR-226-D 

26C43 

80-255 

26S78 

21FT2I 

TTR-251-G 


80-257 

26A03 

24S51 

10-541 

17-1062 

83-650 

Y 3 

Fly 5 

10-542 

17-1064 

100131 

19-3125 

Fly 5 

10-543 

17-1063 

101819 

19-3036 

Fly 5 

10-544 

17-3402 

103037 

19-3375 

21FI2 1 

10-549 

FC 1 

105295 


19-1003 

10-551 

WC 11 

106383 

20-1050 

19-4073 

10-552 

17-1033 

109252 

17-3418 

WC 18 

10-555 

HS 5 

109253 

17-3419 


50-688 

17-5004 

109255 


17-1063 

51-2101 

19-440024 

109257 

19-3600 

17-1063 

51-2102 

19-3660 

109261 

20-1052 

17-3400 

51-2166 


109264 


HS 7 

51-2167 

17-4534 

109457 

Y 107 

HS 8 

51-2168 

17-4522 

109840 

19-3036 


51-2169 

HS 4 

112820 

Fly 273 

17-1062 

51-2184 

19-316047 

112821 

26S86 

17-3497 

53-342 

19-1004 

112822 

26S48 

17-1003 

53-396 

Y 6040 

112829 

26C81 

26S08 

53-398 

Y49 4 

112845 

26R150 


IVIFR'S. 

PART 


REPLACEMENT 


Fly 13761 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

520985 

19-3660 

201-15612 

17-1004 

520986 

19-3660 

201-19490-1 

Y 5 4 

521066 

Fly 24 

201-19817-1 

Fly 36 

521782 


201-20062 

17-3401 

521783 


201-20186 

WC 17? 

521784 


201-20265 

19-1005 

521785 


201-23727 

20-1005 

521786 


201-23729 

20-1020 

521787 


201-23729-1 

20-102052 

521906 


201-23829 

17-1004 

521907 


201-23873 

17-3495 

050-200688 


201-23873-1 

17-3495 

051-102101 

19-440024 

201-24043 


051-102102 


201-24056 

Y 5 4 

051-102184 

19-316047 

201-24472 

HS 7 

051-201857 


201-24472-1 

HS 7 

051-201996 

20-1020 

201-24473-2 

HS 8 

051-202166 


20)-24473-3 

HS 8 

051-202167 


201-24748 

Y 5 

051-202168 


201-25360 

Y 1637 

051-202169 

HS 5 

201-25566 


053-100307 

19-1005 

201-26019 

Y 1844 

053-100342 

19-1001 

201-27120 

Y 164 

053-300396 

Y 164,40 

255-100011 

26S85 

055-100303 

26S755 3 

255-100012 

24S48 

055-300301 

Fly 146 

256-200002 

26C92 

055-300303 

26S75 

1055-25235 


121-001544 


1085-27617 


201-15608 

19-6022 
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MODEL INDEX 


CORONADO 


model bub 

MODEL 

COLUMN 

NUMBED 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

FA43-8965 

12 

TV2-9427A/B 

29 

TV2-9618B 

45 

TV17-9386A 

37 

43-9060F 

17 

8960 

14 

FA43-8966 

12 

TV2-9428A/B 

29 

TV2-9619A 

38 

TV 17-9405A 

37 

43-9062/63/65/66 

3 

8965 

12 

K-2I(43-9041) 

3 

TV2-9429A/B 

29 

TV2-9619B 

45 

TV17-9444A 

37 

43-9067/68/69/70 

3 

8966 

12 

K-72(43-9031) 

3 

TV2-9430A/B 

29 

TV2-9620A 

45 

TV17-9489A 

37 

43-9071/72/73 

3 

8970A/71A/72A/73A 

1 

K-73L(43-9030) 

3 

TV2-9431 A/B 

29 

TV2-9624A/26A/28A 44 

TV17-9535A 

35 

43-9310/11 

3 

8985A/86A/87A 

1 

TVI-9017A/8 

18 

TV2-9432A/B 

29 

TV2-9630A/32A 

42 

TV 17-9536A 

35 

43-9157A/59A 

19 

8993A/94A/95A 

1 

TV1-9135A/B 

18 

TV2-9433A/B 

29 

TV2-9634A/36A 

42 

TV43-8908 

15 

43-9160A/61A/62A 

19 

9002A 

2 

TV1-9I37A/B 

18 

TV2-9435A 

49 

TV2-9640A 

47 

TV43-8960 

14 

45TV2-43-9023B 

8 

9005A/06A 

2 

TV1-9139A/B 

18 

TV2-9442A/B 

44 

TV2-9640B/42B 

47 

05RA4-43-8935A 

13 

45TV2-43-9045F 

10 

90Q8A 

2 

TVI-9141A/B 

18 

TV2-9442C 

44 

TV2-9644A 

49 

05TV1-43-8940A/B 

2 

45TV2-43-9050B 

10 

9010A 

4 

TV1-9I43B/44B 

12 

TV2-9443A/B 

44 

TV2-9644B 

49 

05TV1-43-8945A 

2 

45TV2-43-9060E 

10 

901 OB 

5 

TV1-9305A 

25 

TV2-9446A/47A 

46 

TV2-9645B 

49 

05 TV 1-43-9002A/B 

2 

45TV2-43-9060F 

10 

90I2A/13A 

5 

TVI-9310A 

18 

TV2-9448A 

49 

TV2-9646A 

49 

05TV1-43-9005A 

2 

45TV2-43-9061B 

10 

9014A 

2 

TV 1-9320A/30A/32A 

22 

TV2-94B5A/66A 

32 

TV2-9648A 

49 

05TV1-43-9006A 

2 

45TV2-43-9064A 

10 

9015 A/B 

2 

TV1-9356A/57A 

22 

TV2-9470A/71A 

32 

TV2-9648B 

49 

05TV1-43-9014A 

2 

45TV11-43-9027A 

3 

9016A/B 

2 

TV1-9399A 

21 

TV2-9475A/76A 

32 

TV2-9649B 

49 

05TV2-43-8950A 

6 

45TV11-43-9028A 

3 

9020A/B 

2 

TVI-9400A 

21 

TV2-9480A/81A 

32 

TV2-9650A 

42 

05TV2-43-9010A 

4 

45TV11-43-9085A 

3 

9021 A/B 

2 

TV1-9404A/0&A 

26 

TV2-9485A/86A 

32 

TV2-9650B 

52 

05TV2-43-90IOB 

5 

45TV11-43-9086A 

3 

9022A 

9 

TV1-9407A 

26 

TV2-9491A 

43 

TV2-9652A 

42 

05TV6-43-8935A 

13 

45TV11-43-9087A 

3 

9022B 

9 

TV1-9408A/09A 

26 

TV2-9493A 

46 

TV2-9654A 

42 

15RA2-43-9105A 

2 

45TV11-43-9088A 

3 

9022C 

9 

TV1-9410A/11A 

26 

TV2-9496A 

48 

1 TV2-9654B 

42 

15TV1-43-8957A/B 

2 

45TV11-43-908 9A 

3 

9023A/B 

8 

TV2-9155A 

20 

TV2-9500A/01A 

34 

TV2-9656A 

42 

15TV1-43-8 958A/B 

2 

45TV11-43-9090A 

3 

9025A/B 

7 

TV2-9157A/59A 

19 

TV2-9505A/10A 

34 

! TV2-9656B 

42 

15TV1-43-9008A 

2 

45TV11-43-9091A 

3 

9026A/B 

7 

TV2-9140A/61A/A2A 

19 

TV2-9511A/15A/16A 34 

TV2-9658A 

49 

15TV1-43-9016A/B 

2 

45TV11-43-9092A 

3 

9027A 

3 

TV2-9324A/B 

23 

TV2-9520A/21A 

36 

i TV2-9658B 

49 

15TV1-43-9020A/B 

2 

45TV11-43-9093A 

3 

9028A 

3 

TV2-9325A 

23 

TV2-9525A/26A 

36 

; TV2-9659B 

49 

15TV1 -43-9021 A/B 

2 

45TV11-43-9094A 

3 

9030/31 

3 

TV2-9326A/B 

23 

TV2-9527A/28A 

36 

TV2-9660A 

49 

15TV2-43-9012A 

5 

45TV11-43-9095A 

3 

9038A 

16 

TV2-9327A 

23 

TV2-9533A/34A 

42 

| TV2-9660B 

49 

15TV2-43-9013A 

5 

45TV11-43-9096A 

3 

9041 

3 

TV2-9334A/B 

23 

TV2-9540A 

36 

I TV2-9661B 

49 

15TV2-43-9025A/B 

7 

45TV11-43-9097A 

3 

9045A/B 

10 

TV2-9335A 

23 

TV2-9542A 

44 

i TV2-9662A 

50 

15TV2-43-9026A/B 

7 

45TV11-43-9098A 

3 

9045C 

10 

TV2-9336A/B 

23 

TV2-9545A/50A 

39 

TV2-9663A 

50 

15TV2-43-9101A 

7 

45TV11-43-9130A 

3 

9045D/E/F/ 

10 

TV2-9337A 

23 

TV2-9555A/57A 

39 

: TV2-9668A 

49 

15TV2-43-9102A 

7 

45TV11-43-9131A 

3 

9050A 

10 

TV2-9338A/39A 

24 

TV2-9560A/62A 

39 

TV2-9668B 

49 

15 TV4-43-8 948A 

11 

45TV13-43-9035A 

16 

9060A 

10 

TV2-9340A/41A 

24 

TV2-9564A/66A 

41 

TV2-9669A 

49 

15TV4-43-8949A 

11 

45TV13-43-9038A 

16 

9060 B 

10 

TV2-9350A/B 

23 

TV2-9570A/72A 

38 

TV2-9670A 

49 

25TV2-43-9022A 

9 

45TV13-43-908OA 

16 

906QC/D/E 

10 

TV2-9351A 

23 

TV2-9575A/77A 

38 

TV2-9670B 

49 

25TV2-43-9022B 

9 

45TV13-43-9081A 

16 

9061 A/B 

10 

TV2-9352A/B 

23 

TV2-9579A/81A/83A 42 

TV2-9671A 

49 

25TV2-43-9022C 

9 

94TV1 -43 -8940A 

2 

9064A 

10 

TV2-9353A 

23 

TV2-9590A/91A 

41 

TV2-9672A/73A 

52 

25TV2-439045A/B 

10 

94TV2-43-8970A 

1 

9081A 

16 

TV2-9382A 

55 

TV2-9592A 

41 

TV2-9674A 

49 

25TV2-439045C 

10 

94TV2-43-8971A 

1 

9085A 

3 

TV2-93828/83B 

56 

TV2-9596A/97A 

42 

TV2-9688A/89A 

57 

25TV2-439060A 

10 

94TV2-43-8972A 

1 

9086A 

3 

TV2-9384A 

54 

TV2-9598A/99A 

42 

TV2-9690A/91A 

51 

25TV2-43-9060B 

10 

94TV2-43-8973A 

1 

: 9087A 

3 

TV2-9394B/C/D/E 

33 

TV2-9600A/01A 

42 

TV2-9692A/93A 

51 

35TV2-43-9022C 

10 

94TV2-43-8 985A 

1 

9088A 

3 

TV2-9402B/C 

40 

TV2-9602A/03A 

42 

TV3-9395A 

27 

35TV2-43-9023A 

9 

94TV2-43-8986A 

1 

908 9A 

3 

TV2-9402D/E 

40 

TV2-9604A/05A 

42 

TV3-9397A 

27 

35TV2-43-9045D/E 

9 

94TV2-43-8987A 

1 

9090A 

3 

TV2-9402F 

40 

TV2-9606A/07A 

42 

TV3-9397B 

27 

35TV2-43-9050A 

10 

94TV2-43-8993A 

1 

9091A 

3 

TV2-9402G/H 

44 

TV2-9608A/09A 

42 

TV3-9400B/C 

21 

35TV2-43-9060A 

10 

94TV2-43-8994A 

1 

9092A 

3 

TV2-9414A/B/C/D/E 

28 

TV2-9610A/11A 

42 

TV3-9401A 

30 

35TV2-43-9060C/D 

10 

94TV2-43-8995A 

1 

9093A 

3 

TV2-9415A/B/C/D/E 

28 

TV2-9612A/13A 

42 

TV3-9402A 

31 

35TV2-43-9061A 

10 

94TV6-43-8953A 

13 

9094A 

3 

TV2-9416A/B/C/D/E 

28 

TV2-9614A 

38 

TV3-9404A 

26 

35TV2-43-9061B 

10 

8908 

15 

9095A 

3 

TV2-9417A/B/C/D/E 

28 

TV2-9614B 

45 

TV3-9408B/09B 

26 

43-8965 

12 

8940A 

2 

9096A 

3 

TV2-9418A/B/C/D/E 

28 

TV2-9615A 

38 

TV3-9410B/11B 

26 

43-9030/C 

3 

8945A 

2 

9097A 

3 

TV2-9419A/B/C/D/E 

28 

TV2-9615B 

45 

TV3-9450A 

31 

43-9031 

3 

8948A/49A 

11 

9098A 

3 

TV2-9420A/B/C/D/E 

28 

TV2-9616A 

38 

TV3-9455A 

31 

43-9032/33/36/37 

3 

8950A 

4 

9101A/2A 

7 

TV2-9421A/B/ C/D/E 

28 

TV2-9616B 

45 

TV3-9456A 

31 

43-9041/42/43/44 

3 

8 953A 

13 

9130A 

3 

TV2-9422A/23A 

28 

TV2-9617A 

38 

TV3-9460A/B 

31 

43-9046/47/48/49 

3 

8957A 

2 

9131A 

3 

TV2-9424A/25A 

28 

TV2-9617B 

45 

TV3-9461A/B 

31 

43-9051/52/53/54 

3 

8 958A/B 

2 

Series XT-100 

3 

TV2-9426A/B 

29 

TV2-9618A 

38 

TV17-9380A 

53 

43-9055/56/57/58 

3 






Printed In USA 


FORM-4 









CORONADO 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 



SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL COIL COIL COIL COIL 


Antenna 

Input (Baiun) 



15-1082 

NOT USED 

Video IF 

9A2035 

13M-19521 

17-1003 

LV-6 

17-1003 

9A2072 

17-1003 

Video IF 

9A1980 

201-15612 

LV-7 

9A2076 18 

17-1004 

17-1004 

17-1063 

17-1020 



9A2072 

17-1003 


9A1982 

17-1005 

A13M-18026 

17-1003 

9A1980 

17-1004 

B13B-187B4 

17-1064 1 


9A2072 

17-1003 

31A-095 

17-1003 

31A-078 

17-1003 

17-1003 

9A2076 18 

17-1020 

9A2225 18 

17-1006 

9A2230 

17-1063 

9A2230 

17-1063 


9 A 2 2 3 0 
17-1063 


31A-078 
17-1003 


9A2230 

17-1063 


9A2230 

17-1063 


9A2226 

17-1002 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 



Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


9A1979 

19-3036 


9A1979 

19-3036 


36A16 

19-3075 22 


9A1979 

19-3036 


16A-17937 

19-3001 

LC-1 

19-1001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the CORONADO section. 


Printed In USA 


FORM-4 






























































































































































































































CORONADO 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blacking 
Oscillator 


TTR-209-D 

Fly-5 1 


TTR-224-D 

Y-12 7 


TTR-185-1-D 

26S5X 


B12M-15662 

B16M-16157 



Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Balunl 


Video IF 


Video IF 


TTR-226D 

26C43 


T LF-580-D 
HS-7 


C12A-15624 NOT USED NOT USED NOT USED 
26C93 


SEE RINGING 51B1153 
COIL HS-S 


16A-23889/-1 52X95 
26C80 26C79 1 



520943 

SEE RINGING 

HS-9 

COIL 


TLF574-D B201-15612 10-541 

17-1083 1 7-1004 17-1062 


TLF-593-D 

17-1062 


50A431 

17-1063 


50A372-1 

17-1004 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


TLF-576-D 

17-1063 

B201-15945 

TLF-594-D 

17-3497 

C201-15717 

17-3493 

TLF-579-D 

17-3400 

C201-16155 

17-1021 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 



TLF579 -D C201-16155 10-544 

17-3400 17-1021 17-3402 


NOT USED 


50A432 

20-1020 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED I NOT USED I NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


170UH 

19-4180 


TLF592-D A201-16172 400UH 

18-4400 


TLF-573-D A201-16171 280UH 

19-4250 


400UH 
19-4400 


TLF140-D I A16A-16637 I NOT USED 


TLF140-D A201-15808 

19-1003 19-3001 



201-20265** 36A25** 

19-3086 19-3100* 4 


16A-22923 
19-6022 


16A-19365 

19-4500 


16A-21391 

19-3300 


36A10** 

19-4060 



38A23 

17-7100 34 


36A25 

19-3100* 4 


16A-18676** 9A2033 

19-1002 19-3001 


34A-575 

19-3001 



Service notes my be found it the end of the CORONADO section. 


Printed In USA 
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CORONADO 





I 


i 


Serw'ce notes may be found at the end of the CORONADO section. 


Printed In USA 


FORM-4 


































































































































































































































































CORONADO 


PART NAME 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Flyback 

055-300301 

Fly 146 

53X362/B/C 

Fly 223 

53X366 

53X362/G 

Fly 223 


53X362/G 

Fly 223 

TR-51A 

Fly 137 

53X382 

Fly 226 

53X386A 

Fly 224 

53X372 

53X368 

Fly 14642 

Yoka 

053-300396 

Y 16 4 ,40 

9A2403 

Y 71 

9A2415 

Y 72 

9A2403 

Y 71 

L-149 

Y 64 

9A2403 

Y 71 

Hi 

9A2453 

9A2476 

Y 72 

9A2452 

Y 71 

9A2423 

Y 76 

Vertical 

Output 


51X186/A 

26S22 

51X191 

26S08 

51X186-2 

26S22 

liM 

51X186-2 

26S22 

TR-50B/-77A 

26S08 

51X209 

26S08 

51X207 

26S22 

51X193 

26S85 

Vert. Blacking 
Oscillator 

NOT USED 

54X19/-A 

26A03 

MH 

54X19 

26A03 



NOT USED 

54X19 

26A03 


NOT USED 

Width Coll 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



53X354 

26R11 

NOT USED 



NOT USED 

Filament 

NOT USED 

54X20 

21 F211 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Focus Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

255-100012 

24S48 

51X176“ 

24S51 

51X185 

24S48 

51X185 

24S48 

r. ' | 

51X176 

24S51 

AT-52 

24S53 

51X208 

24S48 



Choke 

256-200002 

26C92 

52X95-6/-5 

26C79 

52X95-7 

26C79 

56X95-6 

26C79 

FC-18 

26C79 

52X95-10 

26C79 

FC-5/B 

26C79 

52X104 

26C78 



Horizontal 

Oscillator 

GJSSHBB 

9A2371 

HS 7 

9A2416 

HS 7 

9A2371 

HS 7 

L-156 

HS 5 

9A2371 

HS 7 

L-156 

HS 5 

S38A1003 

9A2481 

HS 7 

S38A1003 

9A2481 

HS 7 

9A2430 

HS 5 

Horizontal 

Ringing Coll 

NOT USED 

9A2372 

HS 8 

9A2372 

HS 8 

9A2372 

HS 8 

NOT USED 

9A2372 

HS 8 

NOT USED 

9A2372 

HS 8 

9A2372 

HS 8 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 

121-001544 


9A2416 

HS 7 




L-157 





051-202167 

17-4534 

9A2365 

17-4534 

9A2365 

17-4534 



9A2365 

17-4534 

L-150/179 

9A2365 

17-4534 

9A2436 

17-4500 

9A2427 

20-1049 


051-202168 

9A2363 

17-4536 

9A2363 

17-4536 



9A2363 

17-4536 


9A2363 

17-4536 

9A2444 

9A2444 

Video IF 

050-200688 

9A2364 

9A2414 

17-4535 

9A2414 

17-4535 

9A2435 

L—151 

17-5004 

9A2414 

17-4535 

L-165 

17-5003 

9A2414 

17-4535 

9A2435 

9A2390 

Video IF 

NOT USED 

9A2370 

17-4514 

9A2370 

17-4514 

NOT USED 

L-152 

9A2370 

17-4514 


9A2370 

17-4514 

NOT USED 

9A2428 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

051-201857 

20-1005 1 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

L-110A 

17-103162 

9A2367 

20-1005 

L-110A/B 

17-1031*2 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

9A2426 

20-1005 4 ® 

Trap 

051-201996 

20-1020 

9A2369 

17-4534 

9A2369 

17-4534 

9A2366 

20-1004 

L-161/-1 

9A2369 

17-4534 

NOT USED 

9A2369 

17-4534 

9A2366 

20-1004 

NOT USED 

Trap 


9A2382 

20-1004 

9A2366 

20-1004 

_| 


9A2413 

20-1003 



NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

051-201996 

20-1020 

9A2383 

17-3495 

9A2434 

17-1026 

9A2434 

17-1026 

HIH 

9A2434 

17-1026 

1-154 

9A2434 

17-1026 

9A2434 

17-1026 

9A2425 

20 -1020 5 2 

2nd Sound IF 

051-202166 

9A2368 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 



HIM 



9A2429 

AM IF and 

FM IF 



NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




NOT USED 

NOT USED 

i 

1 

Peaking 

051-102102 

36A40* 2 

1 P-4073 24 

36A12 

19-4160 



9A2375 

19-3036 



36A22 

19-3300 

HB 

Peaking 

051-102101 

19-440024 

36A3959 

19-3250 

36A36 

19-3100 

36A28 

19-440041 



L-163 

36A2 

19-3180 

36A28 

19-440041 


Peaking 

051-102184 

19-316047 

36A41* 2 

19-3100*8 

36A2 

19-3180 

36A38 

19-420134 

NOT USED 




36A38 

19-420134 

36A38 

19-420134 

Peaking 

NOT USED 

36A43*P 

19-3160 24 

36A43*r 

19-316024 

290MH 

19-330041 




36A16 

19-307522 

9A2380 

19-1001 

36A48/43 

19-4160 

RF Choke 

053-100342 

19-1001 

9A2380 

19-1001 

9A2380 

19-1001 

9A2380 

19-1001 



1-160 

19-1005 




Filament 

Choke 

053-100307 

19-1005 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

— 







Service notes may be found at the end of the CORONADO section. 

Printed In USA FORM-4 













































































































































































































































CORONADO 



PART NAME 


41 


42 

43 



Fly 244 

9A2477/-1 I 9A2485-2/-1D 



47 

48 

53X389/399 

Fly 225 

53X401 


Y 71 Y 71 Y 72 Y 73 


51X207/-1A 51X207/-1A 51X191-2 51X193-3/-2 





Vertical 51X207/-1A 

Qut P ut _ 26522_ 

Vert. Blocking 54X19/A 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

Oscillator 26A03 _ 

Width Coil NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

Linearity NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

~ 53X383 53X395/A64 ~~~ 53X404 53X395/-B 

Power NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

_ 26R106 _ 26R106 _24R5768_ 26R106 

Filament NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Focus Coll 

Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


NOT USED 

51X206/A 

24S48 

52X95-2A/-1 


51X206A/B 51X206/A 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

53X404 

24R5768 

53X395/- B 

26R106 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

51X206/B 

51X192-4/-3^5 

51X220-5 

24S48 

24S48 

24S96 


Video IF 

9A2444 

9A2444 

9A2444 

Video IF 

9A2435 

9A2435 

9A2483 

Video IF 

9A2436 

17-4500 

9A2436 

17-4500 

9A2436 

17-4500 


9A2390 

9A2365 

9A2444 


17-4534 

17-4534 

9A2486 

9A2370 

9A2497 


17-4514 


9A2436 

9A2363 

9A2436 

17-4500 

17-4536 

17-4500 


Ratio Det. or 
Quadrature 


NOT USED 

9A2367 

20-1005 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 

9A2367/B 

20-1005 


9A2366 

9A2461 

20-1004 

17-4538 




AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 

Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


NOT USED 

NOT USED 

9A2375 

9A2375 

19-3036 

19-3036 

36A22 

36A22 

19-3300 

19-3300 


NOT USED 

9A2469 66 

16-6758 

9A2470 66 

9A2491 

16-6758 


NOT USED 
9A2508 


17-1026 
NOT USED 
9A2508 


NOT USED 
36A5 



9A2380 

9A2380 

19-1001 

19-1001 



Service notes may be found at the end of the CORONADO section. 


Printed In USA 


FORM-4 






































































































' 




*d 


V : 


*s W • £fc}#&l|| 

CORONADO 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vortical 

Output 


Vart. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Powor 


Filament 



112845 
26R150 


NOT USED 




NOT USED 


53X415/A 
26R107 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


26S08 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NQT USED 




55 

56 

53X408 

53X4O8/-O0OA 

Fly 223 70 

Fly 22570 

9A2522 

9A2522/-1B 

Y 104 

Y 104 

■QE 

ifSilHHBI 

51X229-1 

51X0229-001A 
26S30 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 




Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 



L-132A 

HS 5 

9A2515 

HS 16 

9A25I3 

HS 5 

9A2515 

HS 16 

112866 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


L-196 

9A2541 

L-152 

17-3488 

9A2540 

L-195 

17-500238 

9A2539 


Ratio Dot. or 

106383 

9A2526 

L-110B 

9A2526 

9A2367 

9A2526 

106383 

Quadrature 

20-1050 


17-1031 62 


20-1005 


20-1050 

Trap 

109255 

9A2529 

NOT USED 

9A2529 

9A2366 

20-1005 

9A2529 

109255 

Trap 

105295 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

105295 

1st Sound IF 

109261 

9A2527 

L-188 

9A2527 

' 

9A2434 

9A2527 

109261 


20-1052 

17-1075 



WVEFfJWKBKl 

■ YB P rfaBBlteiJ 

E*aw*lHI 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

1-167 

17-3494 

' 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

112870 

AM IF and 

FM IF 

£ 

< J o 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

s 

< a 

AM IF and 

FM IF 

° n z 
xu s 

CO 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

5 U J 

Peaking 

101819 

36A94-8 

L—128 

36A94-8 

36A5 

36A94-1 

113404 


19-3036 




19-3660 

■ESSO 


Peaking 

109840 

36A94-9 

L-127 

36A94-9 

36A2 

36A94-2 

101819 

19-3036 

19-3300 

19-3375 

19-3300 

19-3180 


19-3036 

Peaking 

100131 

19-3125 

36A 94-10 

19-4201 * 

L-126 

19-4160 

36A94-10 

19-4201 

36A52 

19-3375 

36A94-3 

19-3330 

103037 

19-3375 



Filament 

Choke 



Service notes may be found at the end of the CORONADO section. 


Printed In USA 


FORM-4 















































































































































































































CORONADO 


1 Mounting difference. 

2 C-I2M-I9407-1/-2, C-12M-19408 used in Model 05TV1-43-9014A and 
15TV 1-43-9008A replaced by Fly 36, C-I2M-18285 used in model 
94TVI-43-8940A replaced by Fly 34, C201-18530, C20 M 8562/-1, 
C12M-18689/-1/-2 used in models 8940A/B, 9002A/Breplaced by Fly 35- 

3 C201-19490, B 13M-18888 replaced by Y 5, B 13M-13590 used in a few 
models replaced by Y 3. 

4 May require use oforiginol network. 

5 B-12C-17303 used in model? 94TV1-43-8940A, 05TV1-43-8940B, 8945A, 
9002A/B, 9005A, 9006A, replaced by 26551. 

6 Conne'cf as autoformer. 

7 Use original slug or remount, 

8 A 13M-18961 used in a few models replaced by WC 16/ A 13M-19320/ 

-18 962/-19499 - no replacements. 

? C58A-18022, C18A-18I57 also replaced by 24S52. 

10 A 13D-16943, A 13D-19355 also replaced by HS 5. 

11 Mount in original can. 

12 Parallel with 10K resistor. 

13 Parallel filament winding, 

14 Use instruction sheet 3 and 5A packaged with unit. 

15 53X323 used in a few models - no replacement. 

16 36A8 replaced by 19-4180, 36A2 replaced by 19-3180. 

17 Parallel with 2.2K resistor. 

18 9A2165 used in a few models replaced by 17-1006. 

19 9A2166 used in a few models replaced by 17-1005. 

20 9A2167 used in a few models replaced by 17-1002. 

21 51X159 used 'in a few models replaced by 26S536. 

22 Parallel with 1.5 K resistor. 

23 36A12 replaced by 19-4160, 36A13 replaced by 19-4160. 

24 Parallel with 3.9K resistor. 

25 9A2269 used in a few models replaced by 17-3497. 

26 53X332 used in 25TV2-43-9022C replaced by 26R8913. 

27 53X331 used in a few models replaced by 26R24, 53X324 replaced 
by 26*911. 

28 B16A-16051 used in model FA43-8966 replaced by 26C92. 

29 Use schematic *1 packaged with unit, 

30 Use high tap secondary and high current filament winding.,' • • • • 

31 16A-20970 replaced by 19-3250, 16A-24090 replaced by 19-1005. 

32 16A-21701 replaced by 19-1005. • r 

33 36AI2 replaced by 19-4160, 36A2 replaced by 19-3180. 

34 Parallel with 470 ohm resistor. 

35 Use one winding only. 

36 9A2321 (cathode trap) replaced by 20-1045. < 

37 Use originaicentering device, rotate core clamp 180°, insulate width sleeve. 


38 Do not use secondary winding. 

3.9 Connect same os original except original ^4 to new ^ 8 . 

40 Connect same as original, 

41 Parallel with 6 . 8 K resistor, 

42 Use one turn filament winding. 

43 36A36 replaced by 19-3100, 36A1 replaced by 19-3100^4, 36A37 replaced 
by 19-325012. 

44 Requires new centering device. 

45 Use 5:1 turns ratio. 

46 Connect terminal ^1 of 26S75 to plate of Vertical Output tube, terminal 

^2 to B plus, terminal. ^7 to lug of yoke, terminal ^10 to lug ^4ofyoke 

47 Parallel with 27K resistor. 

48 Add external resistor. 

49 12E-24440 replaced by HS 7, 13M-24441 replaced by HS 8 . 

50 Use 6:1 turns ratio. 

51 Original terminals 7- 6 -5-3-2-1 for added width connect 005MFD cap. 

| New terminals 9-7-5-T-3-1 from T to ff 3 for new flyback. 

■ 52 Add capacitor externally. 

53 201-24748 also replaced by Y 5*. 201-25566 used in TV1-9310A - no 

replacement. 

^4 TH 6 A/B used in some models replaced by 26S72. 

55 , 055-100303, 055-300303 ajfo replaced by 26S75 50 . 

;;56 Models TV2-9650A/52A/54B/56B use 53X406 flyback - no replacement, 

. 9A25I4-1 yoke, replaced by Y 74. 

.■'$7 Use original rear cover and centering device. 

Parallel with 390 ohm resistor. 

fS 9 - 36A12 replaced by 19-4160, 36A28 replaced by 19-440041, 36A33 

replaced by ] 9-3250^. 

' 60 ! .51X185 replaced 24548 used in models TV2-9485A/86A. 

/4S1 If AGC does not function properly, reverse connections to terminals # 1 & # 2. 
i;..62,Parallel with 100K resistor. 

^Models TV2-9614B/15B/16B/V7B/18B/19B use 53X400 - no replacement. 
U •v: ; 53X391/A/-2/-2A replaced by 26 R 4968 . 

.65 51X220-2/-3/-4 replaced by 24S96. 

jfo 9A2440, 9A2493 , 9A2492 replaced by 16-3487, 9A2450 replaced 
- by 17-3494. 

67 51X233-1 used in.a few models replaced by 26S23. 

" 68 '. Cut and tape 5 vo1 1 wind!ng. 

69 Chroma colls: 1.12872, 112873, 112874, 112869, 112877 -no 
replacement. , 

70 ,|rim terminal Board to fit and add approximately 150 PF, 6 KU across 
terminals^ 1 ! & ^3. Use original 1K3 filament lead. 


FORM-4 




CROSLEY 


Replacement 


CROSLEY 


USE THIS PAGE if PART NUMBER ia available 


PART' REPLACEMENT 


13319-3 

138131-2 

138132-2 

143934 

145025-1 

145025-3 

145193-1 

145629 

146698 

146763 

147672 

147974 

148983 

149072 

149460 

150394 

151757 

151999 

152000 

152005 

152006 

152007 

152056 

152641 

153162 

153360 

153526 

153612 

153614 

153619 

153665 

153746 

153782 

154069-1 

154105-1 

154106 

154108/-1 

154109-1 

154109-2 

154109-3 

154109-A 

154158 

154171 

154176 

154183 

154184 

154194 

154206 

154220 

154221-6 

154221-9 

154287 

154290 

154307 

154319 

154321 

154376 

154376-1 

154442 

154587 

154720 

154726-1 

154799 

154990 

155255-1 

155255-2 

155255-3 

155256 31 

155256-1 

155304 

155319 


HS-9 4 

17-1003 

26C41 

17-1066 

17-1063 

19-1001 

24S52 

17-1033 

WC-17 

19-3500 

17-1064 

19-3660 

19-4160 

19-4160 

WC-22 

19-30J6 


Fly-70 

26A03 

26S17 

17-1033 

24S50 

24S50 

26S58 

24S50 

20-1004 

19-4160 

19-4840 

17-3401 

19-3300 

19-4412 

19-3100 

HS-5 

Y-13 24 

Y-13 24 

17-1003 


Fly-70 

26A05 

26A05 

26A05 

19-3001 

19-3001 

17-1005 

17-1062 


155319-1 

155348 

155348-1 

155390 

155442 

155445-1 

155445-2 

155445-5 

155446 

155514-1 

155529-1 

155529-1-2 

155529-1-3 

155529-3 

155529-4 

155529-4-1 

155529-5 

155532 

155532-A 

155594 

155594-1 

155572/-1 

155572-2 

155587-1 

155966 

155966-1 

155966-2 

156005-1 

156035 

156036 

156330-1 

156361 

156362 

156469-1 

156496-1 

156714 

157044-1 

157044-2 

157045-1 

157718-1 

157787-1 

157789-1 

157791 

157991-1 

157820-5-1 

157820-6 

157833 

157833-1 

157841-1 

157842 

157842-1 

157844-1 

157856-1 

157908-1 

157908-2-1 

157915-1 

157919-1 

157919-1 -2 

157919-1 -5 

157919-1 -6 

157936-1 

157971-1 

158007-1 

158420-1 

158420-1-2 

158420-4 

158426-1/-2 

158426-1-17 

158426-2 

158477-1 

158481-1 


REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

17-1062 

158481-2 

Fly-25 


158481 -3-5 

Fly-25 


158481-5 

Fly-25 

21F12 1 

158586-1 

17-4524 

20-1004 

158615-1 

17-4535 

Fly-72 

158627-1 

19-3250 

Fly-72 

1586 28-1 


Fly-72 

158630-1 

18-3250 34 

17-3400 

158699-1 

19-1004 

Fly-71 

158704-1 

19-1001 

26C41 

158721-1 

17-5001 

26C41 

158726-1 

26S76 

26C41 

158726-1-6 

26S76 

26C41 

158726 -2 

26S76 

26C41 

158726-4 

26S76 

26C41. 

158726-5 

26S76 

26C44 

158785-1 

24S53 


26S55j,|| 

26S55 1 

24S61 1 

26 SI 9 

26S19 

26 SI 9 

26C44 

19-3125 

19-3500 

Fly-71 

19-3075 

19-1003 

Y-14 2 ^' 38 

Y-14 2 *^ 38 


Y-13** 

Fly-71 

17-4504 

17-1003 

17-1064 

HS-9 

HS-9 4 

Fly-25 

Fiy-25 

19-3660 ja 

19-3660 35 


y _ u 24 1 27 

Y-h24, 27 

21F08 

24S53 

24S53 

22S45 4 

24S53 


159210-1 

159215-1 

159310-1 

159384-1 

159385-1 

159395-1 

159396-1 

159397-1 

159398-1 

159399-1 

159400-1 

159412-1/-5-3-12 

159412-1-3 

159418-2 

159419-1 

159420-2 

159421-1 

159442-1 

159462-1 

159463-1 

159527-1 

159580-1 

159581-1 
159928-1 
159931-1 
159933-1 
159943-1 
155947-1 
159947-2 
159974-1 
170096-1 
170097-1 
170138-4/-1 
170139-1 
170246-1 
170253-1 
170339-1 
170349-1 
170357-1 
172022-1 
172148-1 
172249-1 
172299-1 
172306-1 
172339-1 
172348 -1 1 

172387-2 I 

172388-1-4F 1 

L72452-1 
172454-1 
172457-1 
172560-1 
172596 2 


17-4536 

17-4504 

19-3100 

19-4840 40 

19-325Q 41 

19-1923 

19-3250 

19-3093 34 

Fly-25 

Fly-25 

17-4535 


20-1005 

19-1004 

19-1002 

19-3100 

17-5001 

19-1004 

19-1000 

17-5003 

17-5002 


Fly-120 

Fly-120 

19-1001 

17-5003 

17-5002 


26A03** 

17-5003 

26A03 44 

17-5002 

17-1003 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


172674-1 

172678-1 

172679-1 

172680-1 

172681-1 

172682-1 

172683-1 

172978-1 

173346-1 

AB1449 04 

AB146321 

AB146996 

AB147430 

AB147445 

AB147560 

AB147631 

AB148145 

AB148781 

AB148971 

AB149539 

AB150544 

AB151759 

AB160365 

AB160455 

AC139913-3 

AC139919-3 

AC139919-4 

AC145571 

AC145629 

AC145902 

AC146698 

AC146756 

AC146782 

AC147974 

AC147428 

AC 148 761 

AC148887-3 

AC148887-5 

AC148887-6 

AC148887-7 

AC148887-11 

AC148887-12 

AC149146 

AC150200 

AC150544 

AC150544-2 

AC151757 

AC151999 

AC152000 

AC152005 

AC152006 

AC152007 

AC152056 

AC152641 

AC160008 

AC160009-1 

AC160010 

AC160160 

AC160306-1 

AC160306-2 

AC160569 

ADI 48258 

AD149567 

ADI 496 61 

ADI 51195 

ADI 51802 

ADI 54221-6 

ADI 54221-9 

AD155514-1A 

AW143934 


Y-3 

16-6678 

16-6670 

16-6678 

Y-3 

Fly-1 

Fly-4 

HS-9* 


Fly-5 1 ,17 


WC-17 

19-3500 

17-1064 

19-3660 

19-4160 

19-4160 

WC-22 

19- 3036 
17-1011 
HS-1 4 
17-1043 

20- 1004 
16-6758 
16-6758 
Y-3 
Fly-85 
Fly-8 5 
Fly-85 
Fly-8 5 
Fly-85 
Y-13 24 
Y-13 24 
Fly-71 
19-3001 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


19-1005 

19-3036 

19-3125 34 

19-3500 

19-3160 

19-3250 

19-3093 48 


AW144551 

AW144564 

AW144763 

AW144864 

AW145139 

AW145195 

AW145209 

AW145328 

AW145329 

AW145330 

AW145621 

AW145622 

AW146570 

AW146582 

AW146583 

AW146735 

AW146763 

AW146783 

AW146855 

AW146889 

AW146084 

AW147004 

AW147022 

AW-147043 

AW147430 

AW147482 

AW147611 

AW14788 0 

AW147974 

AW148197 

AW148381 

AW148452 

AW148978 

AW148983 

AW14 9 063 

AW149086 

AW149242 

AW149357 

AW149492 

AW150202 

AW16 0018 

AW16 0020 

AW16 0023-1 

AW16 0023-2 

AW16 0023-3 

AW16 0155 

AW160159 

AW160160 

AW160161 

AW160163 

AW16 02C8 

AW16 0281 

AW160512 

AW160513 

B136598 

B138131-2 

B142042 

B142890 

B144298 

B144460 

B144546 

B144559 

B144724 

B145498 

B145563 

B145751 -2 

B146842-1 

B146842 -3 

B146842-4 


HS-2 a 

14-1060 

WC-11 

19-1020 

17-1003 

17-1003 

17-1004 

19-1020 

WC-11 1 

WC-16 1 

19-1001 

17-1004 

17-1003 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


B146842-6 

B146989 

B147824 

B148296 

B148381 

B148936-2 

B148936 -3 

B148970 

B149263 

B149460 

B149475 

B140476 

B149654 

B15042 

B151762 

B151762-B 

B152029 

B152042 

B152042-A 

B153317 

B153467 

B154442-A 

B155255-1 

B155255-2 

B155255-3 

B155255-3-1 

B155529-2-1 

B157919-1 

B157919-1-1 

C145676 

C146683 

C146874 

C146924-20 

Cl 46924-21 

C146924-22 

C146924-23 

C146924-24 

C147504 

C147682 

C148282 

C148562 

C148950 

C148975 

C149559 

Cl 50394 

051612 

C152433 

C155572/-2-2 

C160014 

D145609 

D160011 

D160015-2 

D16 0318 

D160490 

W139184 

W139185 

Wl 39186 

W139188 

W139189 

Wl 39190 

W139191 

W139192 

W139193 

W139194 

W139195 

Wl 39196 

W139198 

W139200 

W144605 

Wl 44699 

W160200 

W160201 


17-1033 
26R91 
26R21 
26S551 > 32 
26C44 



Service notes may be found at the end of the CROSLEY section. 
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MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN, 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

AC-10B/M 

24 

EU-21CDMU 

13 

F-27GOBU 

15 

H-21COWHd 

20 

J-l7TOWUa 

21 

9-408(50) 

1 

AC-UB/M 

24 

EU-21CDN 

13 

F-27COMH 

15 

H-21COWU 

20 

J-21CABH 

23 

9-409M3 

3 

AH-10B 

24 

EU-21CDNU 

13 

F-27COMU 

15 

H-21COWUc 

21 

J-21CABU 

23 

9-413B 

2 

AH-11B 

24 

EU-21COBa 

13 

G-17TOBH 

19 

H-21HCBH 

20 

J-21CAMH 

23 

9-413B-2 

2 

AT-10B/M 

24 

EU-21 COBUa 

13 

G-17TOBKH 

19 

H-21HCBHa 

20 

J-21CAMU 

23 

9-414B 

2 

AT-UB/M 

24 

EU-21COLBd 

14 

G-17TOBU 

19 

H-21HCBHb 

21 

J-21CKBF 

25 

9-419M1 

3 

AT-70B/M/W 

23 

EU-21COLBe 

14 

G-17TOMH 

19 

H-21HCBHd 

20 

J-21CKBU 

25 

9-419M1-LD 

3 

AT-71B/M/W 

23 

EU-21COLBU 

14 

G-17TOMU 

19 

H-21HCBU 

20 

J-21CKGF 

25 

9-419M2 

3 

BC-12BZ/M/MZ 

26 

EU-21COLd 

14 

G-17TOWEH 

19 

H-21HCBUC 

21 

J-21CKGU 

25 

9-419M3 

3 

BC-13B/M 

26 

EU-21COLe 

14 

G-17TOWH 

19 

H-21HCMHa 

20 

J-21CKHF 

25 

9-419M3-LD 

3 

BC-14M 

26 

EU-21COLU 

14 

G-17TOWU 

19 

H-21HCMHb 

21 

J-21CKHU 

25 

9-420M 

2 

BC-15M 

26 

EU-21COMa 

13 

G-21TOBH 

20 

H-21HCMHd 

20 

J-21CKMU 

25 

9-422M 

4 

BT-12BZ/M/MZ 

26 

EU-21 COMUa 

13 

G-21TOBU 

20 

H-21HCMUC 

21 

J-21CKMF 

25 

9-422MA 

4 

BT-13B/M 

26 

EU-21COS 

14 

G-21TOMH 

20 

H-21HCWH 

20 

J-21CSKMF 

25 

9-423M 

2 

DC-1 OB/M 

26 

EU-21COSB 

14 

G-21TOMU 

20 

H-21HC WHa 

20 

J-21CTKMF 

25 

9-424B 

2 

DC-11B/M 

26 

EU-21COSBU 

14 

G-21TOWH 

20 

H-21HCWHb 

21 

J-21CTKMU 

25 

10-401 

6 

DC-12M 

26 

EU-21 COSU 

14 

GF-21CDLBH 

18 

H-21HCWHd 

20 

J-21LKBF 

25 

10-404 MU 

7 

DC-13M 

26 

EU-21PDBU 

13 

GF-21CDLH 

18 

H-21HCWIT 

20 

J-21LKBU 

25 

10-404M1U 

7 

DC-14M 

26 

EU-21PDMU 

13 

GF-21CDLU 

18 

H-21HCWUC 

21 

J-21LPKBF 

25 

10-412MU 

6 

DC-15M 

26 

EU-21TOL 

14 

GF-21CDMH 

18 

H-21HKBF 

22 

J-21LPKBM 

25 

10-414MU 

5 

DC-16B 

26 

EU-21TOLB 

14 

GF-21CDMU 

18 

H-21HKBU 

22 

J-21LPKBU 

25 

10-414M1 

5 

DC-17B 

26 

EU-21TOLBU 

14 

GF-21COBH 

18 

H-21HKMF 

22 

J-21LPKMF 

25 

10-416MU 

5 

DC-18N 

26 

EU-21TOLU 

14 

GF-21COBU 

18 

H-21HKMU 

22 

J-21 LPKMU 

25 

10-416M1 

5 

DC-19N 

26 

F-17TOLBH 

16 

GF-21COMH 

18 

H-21HPBHa 

20 

J-21RABH 

23 

10-416M1U 

5 

DT-12B/M 

26 

F-17TOLBU 

16 

GF-21TOM 

18 

H-21HPBHd 

20 

J-21RABU 

23 

10-418MU 

6 

DT-13B/M 

26 

F-17TOLBU-1 

16 

H-17TOBH 

20 

H-21HPBUC 

21 

J-21RAMH 

23 

10-419MU 

6 

DU-17CDB 

12 

F-17TOLH 

16 

H-17TOBHa 

20 

H-21 HP WHa 

20 

J-21RAMU 

23 

10-420MU 

7 

DU-17CDM 

12 

F-17TOLU 

16 

H-l 7TOBHd 

20 

H-21HPWHd 

20 

J-21TABH 

23 

10-421 MU 

6 

DU-17CHB 

12 

F-l 7TOLU-1 

16 

H-17TOBU 

20 

H-21 HPWUc 

21 

J-21TABU 

23 

10-427MU 

6 

DU-17CHM 

12 

F-17TOSBH 

18 

H-17TOBUC 

21 

H-21 LPKBF 

22 

J-21TAMH 

23 

10-428MU 

7 

DU-17CHN 

12 

F-17TOSBU 

18 

H-17TOMH 

20 

H-21 LPKBU 

22 

J-21TAMU 

23 

10-429M 

5 

DU-17CHN 

12 

F-17TOSH 

18 

H-l 7TOMHa 

20 

H-21LPKMF 

22 

J-21TAWH 

23 

10-429MU 

5 

DU-17COB 

12 

F-17TOSU 

18 

H-17TOMHd 

20 

H-21 LPKMU 

22 

J-21TAWU 

23 

11-441 MU 

8 

DU-17COL 

12 

F-21CDLBH 

18 

H-l 7TOMNHa 

21 

H-21TCOBH 

20 

J-21TJBH 

20 

11 -442MU 

9 

DU-17COLa 

12 

F-21CDLBU 

16 

H-l 7TOMIJ 

20 

H-21TCOMH 

20 

J-21TJBU 

20 

11-443MU 

10 

DU-17COM 

12 

F-21CDLH 

18 

H-17TOMUC 

21 

H-21TCOWH 

20 

J-21TJMH 

20 

11 -445MU 

9 

DU-17COMa 

12 

F-21CDLU 

16 

H-17TOWH 

20 

H-21TKBF 

22 

J-21TJMU 

20 

11 -446 MU 

8 

DU-17PDB 

12 

F-21CDLU-1 

18 

H-l 7TOWHa 

20 

H-21 TKBU 

22 

J-21TKBF 

25 

11-447MU 

9 

DU-17PDM 

12 

F-21COLBH 

18 

H-17TOWHd 

20 

H-21TKMF 

22 

J-21TKBU 

25 

11 -453MU 

9 

DU-17PHB 

12 

F-21COLBU 

16 

H-17TOWU 

20 

H-21TKMU 

22 

J-21TKDBF 

25 

11 -459MU 

9 

DU-17PHM 

12 

F-21COLBU-1 

18 

H-l 7TOWUc 

21 

H-21TOBH 

20 

J-21TKDBU 

25 

11 -4 59 Ml U 

9 

DU-17PHN/1 

12 

F-21COLH 

18 

H-21CCOBH 

20 

H-21TOBHa 

20 

J-21TKDMF 

25 

11-460MU 

9 

DU-17TOB/1 

12 

F-21COLU 

16 

H-21CCOMH 

20 

H-21 TOBI lb 

21 

J-21TKDMU 

25 

11 -461WU 

8 

DU-17TOL/1/2 

12 

F-21COLU-1 

18 

H-21CCOWH 

20 

H-21TOBHd 

20 

J-21TKLBF 

25 

11 -465WU 

9 

DU-17TOM/1 

12 

F-21PDBH 

17 

H-21CKBF 

22 

H-21TOBU 

20 

J-21TKLBU 

25 

11 -470BU 

9 

DU-20CDM 

12 

F21PDBU 

17 

H-21CKBU 

22 

11-21 TOM Uc 

21 

J-21TKLMF 

25 

11 -471BU 

8 

DU-20CHB 

12 

F-21PDMH 

17 

H-21CKMF 

22 

H-21TOBUf 

20 

J-21TKLMU 

25 

11 -472BU 

9 

DU-20CHM 

12 

F-21PDMU 

17 

H-21CKMU 

22 

H-21 TOM H 

20 

J-21TKMF 

25 

11-472B1U 

11 

i,U-20COB 

12 

F-21TOLBH 

16 

H-21COHH 

20 

H-2ITOMHa 

20 

J-21TKMU 

25 

11 -473BU 

10 

DU-20COM 

12 

F-21TOLBU 

16 

H-21COBHa 

20 

II-21TOMHb 

21 

J-21TOWH 

20 

11-475BU 

9 

DU-21CDN 

12 

F-21TOLBU-1 

16 

H-21COBHb 

21 

II-21TOMHd 

20 

J-21TOWU 

20 

11 -476BU 

8 

DU-21CHM/1 

12 

F-21TOLH 

16 

H-21COBHd 

20 

H-21TOMU 

20 

J-21TSBH/MH 

20 

11-477BU 

9 

DU-21COB1 

12 

F-21TOLU 

16 

H-21 COBHd 

20 

H-21TOMUC 

21 

S11-442M1U 

11 

U-483BU 

9 

DU-21COL 

12 

F-21CDLBU-1 

18 

H-21COBU 

20 

H-21 TOMUf 

20 

S11-444MU 

11 

17-CDC1 

9 

DU-21COLB 

12 

F-21TOLU-1 

16 

H-21COBIJC 

21 

H-21TOWH 

20 

Sll -453MU 

11 

17-CDC2 

9 

DU-21CDM1 

12 

F-21TOSBH 

18 

H-21COMH 

20 

H-21TOWHa 

20 

S11-459MU 

11 

17-CDC3 

9 

DU-21COM/1 

12 

F-21TOSBU 

18 

H-21COMHa 

20 

H-21 TOWHb 

21 

S11 -472B1U 

11 

17-CDC4 

9 

EU-17COL 

14 

F-21 TOSH 

18 

H-21COMHb 

21 

H-21TOWHd 

20 

S11-474BU 

11 

17-COC1 

9 

EU-17COLB 

14 

F-2ITOSU 

18 

H-21COMHd 

20 

H-21TOWU 

20 

S17CDC1 

11 

17-COC2 

9 

EU-17COLBU 

14 

F-24CDBH 

15 

H-21COMHd 

20 

H-21TOWUC 

21 

S17CDC2 

11 

17-COC3 

9 

EU-17COLU 

14 

F-24CDBU 

15 

H-21COMU 

20 

H-21TOWUf 

20 

S17CDC3 

11 

20-CDC1 

10 

EU-17COM 

13 

F-24CDMH 

15 

H-21 COM Uc 

21 

J-17TABH 

23 

S17CDC4 

11 

20-CDC2 

10 

EU-17TOB 

13 

F-24CDMU 

15 

H-21COSBH 

20 

J-17TABU 

23 

S17COC1 

11 

20-CDC3 

10 

EU-17TOLa 

14 

F-24COLB 

15 

H-2lCOSBHa 

20 

J-17TAMH 

23 

S17COC2 

11 



EU-17TOLB 

14 

F-24COLBH 

15 

H-21COSBHb 

21 

J-17TAMU 

23 

SI 7COC3 

11 



EU-17TOLBU 

14 

F-24COLBU 

15 

H-21COSBHd 

20 

J-17TAWH 

23 

S20CDC1 

11 



EU-17TOLU 

14 

F-24COLBU-1 

15 

H-21COSBUC 

21 

J-17TAWU 

23 

S20CDC2 

11 



EU-17TOM 

13 

F-24COLH 

15 

H-21 COSH 

20 

J-17TJBH 

20 

S20CDC3 

11 



EU-21CDB 

13 

F-24COLU 

15 

H-21COSHa 

20 

J-17TJBU 

21 

9-403M 

2 



EU-21CDBU 

13 

F-24COLU-1 

15 

H-21COSHb 

21 

J-l 7T JBUa 

21 

9-403M-2 

2 



EU-21CDL 

14 

F-24PDBH 

15 

H-?l COSHd 

21 

J-17TJMH 

20 

9-404M 

2 



EU-21CDLB 

14 

F-24PDBU 

15 

H-21 CQSUc 

21 

J-17TJMU 

21 

9-407 

3 



EU-21CDLBU 

14 

F-24PDMH 

15 

H-21COWH 

20 

J-17TJMUa 

21 

9-407M-1 

3 



EU-21CDLU 

14 

F-24PDMU 

1 5 

H-21COWHa 

20 

J-17TOWH 

20 

9-407M-2 

3 



EU-21CDM 

13 

F-27COBH 

15 

H-21COWHb 

21 

J-17TOWU 

21 

9-408 

1 




CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

292 

5 

331/-1/-2 

9 

390/92 

13 

406/-I 

17 

432/-1/-3 

20 

472/73/76/77 

25 

320 

8 

331-4 

11 

393/94/96 

14 

4U/-1/-4/-5 

15 

434 

21 

481/83/84 

23 

321/-1/-2 

9 

356/-3 

12 

402/-1 

16 

412/-1 

15 

441/42 

21 

487/88 

24 

321-4 

11 

357/-1 

12 

402-4/-5 

18 

414/-1 

15 

443/-3 

20 

489/90 

26 

323/-3/-4 

10 

359 

12 

403/-1 

16 

416/-1 

15 

446 

21 

493/94 

26 

323-6 

11 

380/81/84 

13 

404/-1 

16 

426 

19 

466/A 

22 



325 

8 

385/86/87 

14 

404-4/-5 

18 

431/-1/-2/-3/ 

5 20 

467/68/69 

22 




Service notes may be found at the end of the CRQSLEY section. FORM-1 
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CROSLEY 


PART NAME 



B-149475 
26C41 


Horizontal 


Ofclllator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antanna 
Ingot (lalun) 


AC-146698 AC-146698 AC-146698 

HS-8 4 HS-9 4 HS-9+ 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED I AW-160018 I AW-1467S5 I AW-146736 I AW-146768 


W-139189 

17-1003 




AW-160163 

17-1004 


AW-180181 

19-1031 


AW-148338 3 

17-1003 


AW-148329 8 AW-148338 

17-1004 17-1003 


AW-180163 8 AW-148329 

17-1004 17-1004 


AW-180181 3 AW-148338 

18-1021 17-1003 


AW-148763 

17-1003 


AW-146882 

17-1004 


AW-146883 

17-1003 


AW-148763 

17-1003 


AW-146883 

17-1004 


AW-148883 

17-1003 


AW-148763 

17-1003 


AW-148883 

17-1004 


AW-146883 

17-1003 



AW-146883 AW-148883 

17-1004 17-1004 


B-148936-2 

18-1007 


AW-14878# 3 

17-1003 


AW-146883 

17-1004 


Ratio Dot. or 
Qua dr ature 


W-1S9190 

17-1013 




Fllamant 

Choko 


AW-160023-1 AW-160023-1 AW-160023-1 AW-146570 AW-146570 AW-146570 AW-149242 AW-149242 

18-1001 19-1001 19-1001 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

AW-160020 AW-160020 AW-160020 AW-146570 AW-146870 AW-146570 AW-146570 AW-146570 

19-1001 19-1001 19-1001 19-1001 19-1001 19-1001 19-1001 19-1001 

AW-146855 AW-146855 

19-3001 18-3001 


Service notes may be found at the end of the CROSLEY section. 


AW-146570 

19-1001 


AW-146855 

19-3001 


Printed in USA 
























































































































































































































155445-1/-2/-5 
Ply-72 



PART NAME 


flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vart. Blocking 
Oscillator 


14 15 16 17 


156330-1 

Fly-71 


157045-1 
Fly-71 




154221-6/-B 
Y-13 24 


r«n |«A I.I.I.Vi'Hl l>CVM»Yfrl 


155572 
26S55 1 * 32 


155572 
26S551. 32 


155572 
26S55U 32 


I EgHjEEH 


155255-1 

26A05 


155255-2 

26A05 


155255-1 

26A05 


NOT USED 



C-151612 153526 

C-152433 153612 

26R21 26R21 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED 


B-149460 2 ° 

B-152029 2 ! 

B-153317 23 

26S49 

24S50 

26S49 



B-149475 

26C41 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Anton no 
Input (Baiun) 


B-152042 22 153782 

26C43 


AC-146698 146698 



154109-1 

24S50 


154442 26 

26C41 


I SEE RINGING |SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


156005-1 

155529-1 

155529-1 

26C44 

26C41 : 

26C41 




157820-5-1 

157820-6 

Fly-25 

158481 -1/-2/-5 
Fly-2 5 

157908-2-1 
157908-1 
Y-n24, 27 

158426-1 

Y-26 

C-155572-2-1 
155572-2 
26S55 1 . 32 

158477-1 

158726-1 

26S76 

B-l 55255-3-1 
155255-3 

26A05 

B-l 55255-3-1 
155255-3 

26A05 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

B-157919-1 33 

24S53 

B-157919-1 33 

24S53 


NOT USED 

154220 


HS-5 


155529-1 

26C41 


} SEE RINGING 157791 157791-1 

COIL HS-9 HS-9 4 

154220 NOT USED NOT USED 

HS-5 


B-148936 -2 
19-1007 





NOT USED 

NOT USED 


155304 

155304 

155304 

157787-1 

17-1005 

17-1005 

17-1005 

17-1003 



157789-1 

17-1064 


155348 157936-1 

155348-1 157844-1 



157842 

157842-1 

20-1005 j 

20-1005 


NOT USED NOT USED 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AC-146782 

17-1021 


NOT USED NOT USED 


AC-146782 153665 
17-1021 17-1021 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

155442 

20-1004 

155442 

20-1004 

155442 

20-1004 

157841-1 

157841-1 



AC-139919-3 

16-6770 


AC-139919-3 

16-6770 


AC-152 006/7 
19-4160 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 13319-3 NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

16-6758 

NOT USED 145025-1 /-3 |NOTUSED |nOT USED [nOT USED |NOT USED |NOT USED 
16-3487 


152006/7 

19-4160 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


AW-146889 

AC-152005 

19-3660 

152005 

19-3660 

AC-150200 

AC-152641 

19-3036 

152641 

19-3036 

AW-150202 

AC-151999 

19-3500 

151999 

19-3500 

AW-149063 

19-1001 

B-l 48936-3 

19-1005 

149072 

19-1001 

AW-143934 

19-3001 

AW-149086 

19-3001 

143934 

19-3001 


154376-1 

19-1006 

157833/-1 
19-3660 35 


154194 51 

19-4412 


155256 31 

19-3001 


155256 31 

19-3001 


154194 51 

19-4412 


15525631 

19-3001 


1574376-1 

19-1006 

157833/-1 

19-3660 35 

158007-1 

19-3250 35 


155256-1 

19-3001 


155256-1 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the CROSLEY section. 
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CROSLEY 


PART NAME 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Flyback 

158481-3-5 37 

Fly-25 

158481-3-5 37 
Fly-25 

159412-2/-5-3-12 
Fly-25 

159412-1 

Fly-25 

159947-1/-2 
Fly-120 

172387-2 

Fly-140 

Yoke 

158426-1 1-2 
Y-26 

158426-1/-2 
Y-26 

158426- 1/-1-17 
Y-26 

158420-1 

Y-26 

158420-4 

158426-1 

Y-26 

172388-1-4F 

Y-26 

HUH 

158726-1 

154726-1 

2fiR7fi 

158726-2 

26S76 

158 726-2/-1-6 
26S76 

158726-5 

26S76 

1587 26-2/-4 
26S76 

158726-2 

26S76 


B-l 55255-3-1 

155255-3 

26A05 

B-l 55255-3-1 

155255-3 

26A05 

155255-3 

B155255-3 
26A05 

155255-3 

B155255-3 
26A05 

170349-1 

170253-1 

26A03 44 

172249-1 
26A03 1 * 44 

Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

157915-1 

21F08 

172148-1 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

157919-1 -2 
24S53 

B-l 57919-1 33 
24S53 

157919-1/-1-6 

24S53 

157919-1/-1-6 

24S53 

149460 45 

24S52 

172596-147 

24S52 

Choke 

B-l 55529-2-1 
155529-1-2/-3 
26C41 

B-l 55529-2-1 

155 529-1-2/-3 
26C41 

155529T/-2 
26C41 

155529-4 

26C41 

155529-4-1 

155529-4 

26C41 

155529-5 

26044* 

Horizontal 

Oscillator 

157971-1 

HS-9 4 

157971-1 

HS-9 4 

157791-1 

HS-9 4 

157791-1 

HS-9 4 

159943-1 

172339-1 

Horizontal 
Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

imp 

157718-1 

17-4504 

159385-1 

17-4504 

157787-1 

17-1003 

172022-1 

17-1003 

170339-1 46 

17-5003 

172560-1 

Video IF 

158586-1 

17-4524 

159384-1 

17-4536 

157789-1 

17-1064 

157789-1 

17-1064 

170357-1 46 

17-5002 

172299-1 

Video IF 

158615-1 

17-4535 

159418-2 

17-4535 

159310-1 

159310-1 

170096-l 48 
17-5003 

172306-1 

Video IF 

158721-1 

17-5001 

159527-1 

17-5001 

157844-1 

157844-1 

159928-1 46 

17-5003 

173346-1 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

157842-1 

20-1005 

157842-1 

20-1005 

157842-1 

20-1005 

159421-1 

20-1005 

157842-1 

20-1005 

172452-1 

Trap 

157841-1 

159420-2 

157841-1 

157841-1 

159420-2 

172454-1 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

159933-1 


m 

157841-1 

159420-2 

157841-1 

157841-1 

159420-2 

172454-1 

2nd Sound IF 

157856-1 

157856-1 

159419-1 

159419-1 

170138-1 

172457-1 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

158699-1 

19-1004 

159580-1 39 

19-1004 

154376-1 

19-1006 

154376-1 

19-1006 


172681-149 
19-3160 

Peaking 

159210-1 

19-3500 

158699-1 39 
19-1004 

159210-1 

19-3500 

159210-1 

19-3500 


172683-1 49 

19-3093 48 

Peaking 

158628-1 

159398-1 39 
19-1923 

159215-1 

19-4950 42 

159215-1 

19-4950 4 2 


172679-1 49 

19-3125 34 

Peaking 

158630-1 

19-3250 34 

159395-1 39 

19-3100 

158627-1 

19-3250 34 

158630-1 

19-325034 


172680-149 

19-3500 

RF Choke 

19-1001 

159442-1 

19-1004 

159462-1 43 

19-1002 

159462-1 43 

19-1002 

159462-1 43 
19-1002 

159463-1 

19-3100 

Filament 

Choke 

NOT USED 

158704-1 38 

19-1001 

155256-1 

19-3001 

155256-1 

19-3001 

155256-1 

19-3001 

172348-150 

19-1000 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 Use 720V CT. secondary and parallel 3-6, 3 
volt winding. 

3 AW-145209 replaced by 17-1003. 

4 Reverse coil in can. 

5 AW-160512, AW-160513 replaced 
by 19-1021. 

6 AB-147560, AB-148145 replaced by Y-3, AC- 
148887-3 used in model 10-421MU replaced 
by Y-5, 

7 For model 10-421 MU only. 

8 B-148381 and B-147824 replaced by 26S52. 

9 AW-148381 used in model 10-428MU-no 
replacement, AW-148197 used in models 
10-419MU/427MU replaced by WC-15. 

10 AC-148887-3 used in model 10-428MU re¬ 
placed by Y-5, 

11 AW-148452 used in model 10-421 MU re¬ 
placed by WC-16. 

12 AW-147880 and AW-147482 replaced by WC-16. 

13 C-146683 used in a few models replaced by 
26R19*, C-148562-no replacement. 

14 C-147504 used in model 10-428MU-no 
replacement. 

15 For model 10-428MU only. 

16 B-136598 used in radio chassis replaced by 
24S52, 

17 Use schematic #3 and 5B packaged with unit. 

18 AC-150554 & AW-147430 replaced by FC-3. 

19 AW-148983 replaced by 17-1063. 

20 B-149654 & B-149476 replaced by 26S49. 

21 B-l 51762/-B replaced by 24S50. 

22 B-152042-A (alternate) replaced by 26C41. 

23 153162 & 153360 (alternate) replaced by 
26S491. 

24 Use original yoke cover and change wiring to 
conform with original circuit, 

25 Connect as autoformers with a turns ratio 
of 44:1. 

26 154799 used in chassis 396-no replacement. 

27 May require use of original network, 

28 Change wiring to conform with original circuit. 

29 155587-1 used in chassis 414/-1 replaced by 
24S611, 

30 145193-1 used in radio chassis 362-3 replaced 
by 17-3487. 

31 156361 replaced by 19-3075, 156362 replaced 
by 19-1003. 

32 Use 50-1 turns ratio. 

33 B-l57919-1 (157919-1), 158785-1 (alternates) 
replaced by 24S53. 

34 Parallel with 27K resistor, 

35 Parallel with 4. 7K resistor. 

36 155384-1 & 1 57884-1-no replacement. 

37 158481-2, 159412-1/-2-3, 158481-1/-5 all re¬ 
placed by Fly-25. 

38 159581-1 replaced by 19-1000 

39 159400-1 replaced by 19-3093 34 , 159399-1 re¬ 
placed by 19-3250, 159396-1 replaced bv 19- 
4840 40 , 159397-1 replaced by 19-3250 4 *. 

40 Parallel with 3K resistor. 

41 Parallel with 12K resistor. 

42 Parallel with 1.8K resistor. 

43 159463-1 replaced by 19-3100 paralleled with a 
1000 ohm resistor, 172674-1 replaced by 19-1005. 

44 Connect primary (red and blue) between cathode 
and ground, connect secondary (green and yellow) 
between junction of . 022 and 56 0MMFD capacitor 
and ground. Connect terminal #2 of intergrator 
to cathode. If no sweep reverse primary leads. 

45 170139-1 & 170246-1 (alternates)-no replacement 

46 170097-1 replaced by 17-5002, 159931-1 
replaced by 17-5002. 

47 172978-1-no replacement. 

48 Parallel with 6. 8K resistor. 

49 172678-1 replaced by 19-3036, 172682-1 replaced 
by 18-3250 paralleled with 10K resistor. 

50 159974-1 replaced by 19-1001. 

51 154176 replaced by 19-4840, 


Service notes may be found at the end of the CROSLEY section. 
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PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
il PART NUMBER is available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

1A12 

17-45387 

1A38 

20-1005 

1A151 

Fly 16520 

1A13 

17-45387 

1A39 

37-4536 

1A152 


1A14 


1A40 

17-4535 

1A153 

Y 72 

1A15 


1A41 

HS 6 

1A154-1/-V-3/ 

1 AT 6 


1A42-1 


-4 


1A17 

20-1004 

1A74 

Fly 165 1 * 

1A156 


1A18 

17-1026 

1A75/-1/-2 

Y 106 

1A157 


1A19 

17-3495 

1A76 

17-5003 

1A158 


1A20 

20-1005 

1A 77 

17-5002 

1A161-1 


1A21 

HS 7 

1A78 

17-4523 

1A162 

20-1050 

1A22 

HS 8 

1A79 

17-4538 

1A163 

20-1052 

1A23 

19-1001 

1A80 

17-4538 

1A168 

Y 107 

1A25 

Fly ISO 1 

1A81 

17-1031 13 

1A169 

Fly 273 

1A26-2 

Fly 52 2 

1A86 


1A182 


1A27 

Fly 143 

1A93 

Fly 165" 

1A183 


1A29 


1A93-1 

Fly 16515 

1A184 


1A30-1 

Y 16 3 

1A94 


1A186 


1A31-1 


1A96 

17-3495 

1A187 


1A37 

HS 6 

1A124 

19-4060 

1A188 

HS 16 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

AE2921 


CJ3021 

7 

12A1 

5 

AF2921 

7 

CK3021 

7 

13A1 

8 

CA3021 

7 

CL3021 

7 

95-23 

2 

C&3021 

7 

CM3021 

7 

96-23 

2 

CE3021 

7 

U2921 

7 

96-23 

4 

CF3021 

7 

W2921 

7 

105-23 

2 

CG3021 

7 

8E/F 

6 I 

106-23 

2 

CH3021 

7 

10A1/A2/A3 

6 : 




CHASSIS INDEX 


■ ■■■■ 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CMC12A 

7 

5,6 


6D 

4 


Printed In USA 


Service notes may be found at the end 


CURTIS MATHES 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

1A 1 90 


10A14-3/-4 

26S73 

12A18 


1A191 


10A15-3/-9 


12A26 


1A192 


10A15-10 

24S96 

12A29 


1A193D 

Y 81 

10A18 

26C79 

12A45 

26R105 

10A3-5/D 

24S42 

10A26/-1 

22S35 

12A46 

26R150 

10A3-6/6D 

24S42 

10A27-1/-2 


12A47 

26RI05 

10A3-7/-8 

24S42 

10A28 

26C79 

14A1 

19-3180 

10A9 

26S07 

10A30 

26C79 

14A2 

19-31008 

10A9-1 


10A31 

22S87 

14A3 

19-3036 

10A10 

24S92 

10 A3 2 

26C79 

14A4 

19-31809 

10A11 

26A05 

10A33 


14A6 

19-3250 

10 A11 -1 

26A03 

10 A3 7 

26C81 

14A11 

19-3600 

10A11-3 

26A05 

10A38 

26S86 

14 A13 

19-3180 

10A12 

26C44 

10A39 

26S08 

14A14 

19-4073 

10A14 

26S24 

10A43 


14A15 

19-1004 

10A14 

26S73 

10A44 

26C80 

14A19 

19-3125 

10A14 

26S24 

10A45 


3 4A22 

19-4060 

10A14-1 

26S73 

12A6-1/-2 


14A23 

19-1005 

10A14-2 

26S24 

12A6-3 

26R123* 




MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

106-23 

4 

185-21 

2 

2121 

3 

155-21 

2 

186-21 

2 

3121A 

3 

156-21 

2 

196-23 

4 

5221A 

3 

165-21 

2 

206-23 

4 

6221A 

3 

166-21 

2 

216-23 

4 

7323 

1 

175-21 

2 

239-23 

5 

8224 

3 

176-21 

2 

1121 

3 

9323 

1 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 


5 

14 

9 



the CURTIS MATHIS section. 
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Printed In USA 


Service notes may be found at the end of the CURTIS MATHIS section. 



































































































































SERVICE NOTES 


CURTIS MATHES 


1 

Connect original terminals 8-6-5-1 

12 

1A27 used in some versions, reploced by Fly 143. 


to new terminals 5-4-3-1 

13 

Shunt with 12QK resistor. 


Remove 4700 resistor from original circuit 

14 

1A93 used in some versions replaced by Fly 16511. 


and connect a 1000 ohm resistor in series 
with a 75 MMFD (2 KV) capacitor across 
^ 1 and *2 of Yoke. 

15 

Remove one turn filament winding. 

Connect original terminals 5-3-2-1-6-7-8 
to new terminals 6-7-9-4-5-8-2 

2 

Use original Yoke plug and connect same 
as the original. 

16 

Remove one turn from filament winding. 

Connect original terminals 1-2-4-6-7-8-10 

3 

Connect Yoke terminal ^3 to plug pin ^4 


to new terminal 5 2-8-5-6-4-9-7 


^2 and ^7. 

11 " " to plug pin ^3 

" " " ^1 to plug pin *2 

" " " #4 to plug pin ^8 

“ " " ^6 to plug pin ^1 

Use original rear cover. 

17 

10A3-5/D, 10A3-6/6D/7/8, used in some models 
replaced by 24S42. 

10A3-5/-6 replaced by 24S42, 

10A3-7/-8 replaced by 24S42, 

I0A26 replaced by 22S35, 

10A26/-1 replaced by 22S35, 

4 

10A9-1 used in chassis *5 - no replacement. 


10A15-8/-9, I0A27-I - no replacement, 

5 

10A11-1 used in chassis ^6 replaced by 26A03. 


10A33, 10A27-1/-2, 10A15-8/-9 - no ;cplacement. 

6 

Drill new mounting holes. 

18 

12A45/4/ used in chassis 12 •** 12A1 replaced 

7 

Disregard tap. 


by 26R105, 

8 

Parallel with 390 ohm resistor. 

19 

10A!4/-^ used in some versions replaced by 26S24. 

9 

Parallel with 6800ohm resistor. 

20 

Reverse mounting bracket, 

10 

1A30-I used in some models of chassis *6 
replaced by Y 16^. 


Remove one turn from filament winding. 

Connect original 5-3-2-1-6-7-8 

11 

Reverse mounting bracket. Remove one turn 
from filament winding. 

Connect original terminals 5-A-6-2-4-3-1 
to new terminals 6-7-9-4-S-8-2 


to new 6-7-10-4-5-8-2. 








PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


DUMONT 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

77842 

19-4073 

R109237 

HS 8 

20004701 


20009091 

Fly 16 32 

21005211 

See Note 45 

21013781/82 

20-1004 

705021 

19-1005 

R109251 


20004711 


20009117 


21005212 

26C95 

21013783 

20-1004 

708351 

19-4400 

R109252 

17-3418 

20004721 

26A04 

20009261 

15-1082 

21005213 

26C91 

21013791/92 

20-1004 

708370 

19-4201 

R109253 

17-3419 

20004722 

26A04 

20009262 

15-1082 

21005218 

26C91 

21013793 

20-1004 

708379A 

Y 53 52 

R109254 

17-3418 

20004723 

26A04 

20009321 

26S54 

21005221 

WC 17 

21013861 

19-3160 

708382 

Y 79 

R109255 


20004726 

26A04 

20009322 

26S54 

21005322 


21013864 

19-3250 

708394 

WC 18 

R109257 

19-3600 

20004728 

26A04 

20009391 

Fly 3828 

21005341/41 

FC 4 

21013871 

20-1020 

708401 

19-3180 

R109261 

20-1052 

20004731 

26S53 2 

20009701 

24S61 2 

21005343 

FC 4 

21013881 

Y 16 43 

708402 

Y 53 

R109262 


20004732 

26S53 

20009761 

26A03 

21005421 

19-1001 

21013912 

17-3402 37 

708403 

Y 53 

R109263 

26S86 

20004741 


20009781 

Fly I6 2 ,34 

21005431 

26C77 

21013913 

17-3402 

708404 


R109286 


20004751 


20009791 

24S64 2 

21005432/33 

26C77 

21014201 


708405 

19-3275 

R109457 

Y 107 

20004761 


20009792 

24S60 

21005451 


21014251 

19-3100 

708406 

19-3093 

R109826 

19-3060 

20004771 

26R95 

20009795 

24S51 

21005491 

WC 17 

21014252> 

19-4201 

708407 

Y 79 

R109834 


20004781 


20009797/98 

24S51 

21005501 

Y 3 

21014253 


708416 

WC 18 

R109838 


20004811 


20009851/53 


21005541 

Y 5 

21014254 

19-3160 

708417 


R109840 

19-3060 

20004941 


20010071 


21005601 

19-1001 

21014255 

19-3250 

708434 


R109845 

Y 107 

20004942 


20010141 

26R88 

21005711 

Y 6 

21014257 

19-3160 

708444 


R109850 

26S86 

20004961 


20010142 

26R47 

2100571 IB 

Y 6 

21014258 

19-3125 

708448 

Y 107 

R112820 

Fly 273 

20004962 


20010161 

26S48' 

21005821 

WC 22 

21014259 

19-3500 

713046 

20-1044 

R112821 


20005011 

26F60 

20010185 

26R92 

21006091 

Y 6 

21014481 


713047 

17-4534 

R112822 

26S48 

20005012 

26F60 

20010331/-1 

26S52 

21006191 

Y 6 

21014851 

20-1005 

713050 

20-1005 

R112829 

26C81 

20005013 

26F60 

20010332 

26S22 

21006230 

19-3001 

21014852 


716136A 

HS 11 

R112845 

26R150 

20005014 

26F60 

20010451/52 

26S14 

21006280 

19-1002 

21014871/72 

26C44 

720075 

16-6758 

R112866 


20005015 

26F60 

20010453/54 

2655335 

21006370 

19-1004 

21014874 

26C93 

720315 


R112869 


20005021 

Fly 61 

20010521 


21006520 

19-1003 

21014876 

26C78 

720316 


R112870 


20005031 

26S53 2 

20010523 


21006550 

19-1005 

21014877 

26C78 

720317 


R112871 


20005032 

26S53 2 

20010524 

20-1049 

21006621 

19-3036 

21014891/92 

20-1020 

720318 

17-3418 

R112872 


20005037 

24S86 2 

20010531/32 

17-5004 

21006622 

19-3100 

21014911 

HS 5 

720336 

20-1054 

R112873 


20005211 

17-1001 

20010551 


21006623 

19-3160 

21014914 

HS 5 

720337 


R112874 


20005241 


20010561 

I7-3495 44 

21006624 

19-3160 

21014931 

20-1049 

720364/A 

17-3489 

R112875 


20005262 


20010562 


21006627 

19-4400 

21014932 

17-4538 

720365 


R112877 


20005271 

17-1035 

20010571 

22S61 

21006628 

19-3180 

21014939 

20-1049 

720404 

20-1054 

R112879 


20005491 

26S53 

20010572/73 

24S83 

21006629 

19-350Q 

21014942 

20-1044 

720419 


R113382 


20005492 

26S53 2 

20010601 

26R77 

21006641 

Y 6 

21014952 

17-4538 

720421 

17-4523 

R113383 

26R150 

20005497 

24S86 2 

20010611/12 

Fly 245 

21006781 

17-1004 

21014954 

20-1044 

720423 


R113388 

19-3600 

20005571 

HS 3 

20010613 

Fly 245 

21006926 

Y 6 

21014961/62 

20-1049 

720433 

17-3495 

R113390 

26S86 

20005581 

17-1011 

20010791 

26R88 

21007281 

19-1001 

21014971 

17-4534 

720434 

17-1031 

R113404 


20005611 


20010871 

Fly !6 42 

21007791 

WC 17 

21014972 

17-4534 

720438 


R113547 


20005612 


20010873 

Fly 16 2 ,42 

21008871 

Y 5 

21015531 

Y 75 

720447 


18002761 

26S49 

20005621 


20011182 

26R47 

21008972 

19-1002 

21015532-1 

Y 75 

720461 


18002771 

22S51 

20005662 

26S53 2 

20011281/82 


21009101 

20-1049 

21015561 

19-4400 

720462 

20-1049 

18002791 

22S96 

20005781 

17-1004 

20011283/84 


21009961 

Y 4 

21015562 

19-3300 

720477 


18002792 

22S58 

20005791 


20011285 


21009962 

Y 4 

21015563 

19-3180 

730080/90 


18002793 

22S53 

20005801 


20012681 

26R47 

21010121 

17-3400 

21016051 

Y 78 

730094 

26R47 

18002801 

22S59 2 

20005840 


20012691/92 

Fly 148 

21010131 

20-1004 

21016171 

HS 5 

730102 


18003001 

26S49 

20005851/52 

HS 3 

20013861 


21010450 

19-1000 

21016181/82 

20-1049 

730109 

26R120 

18003041 

26S49 

20005891 

24R05 1 

20013881 

24S49 

21010951 

26C93 

21016691 

Y 77 

73011l 

26R116 

18003061 

26S49 

20006141 

17-3497 

20013891 

17-4536 

21010952 

26C93 

21017691 

WC 19 

730113 

26R47 

18003131 

26S49 2 

20006731 

Fly 115 

20013901 

17-4535 

21010953 

26C93 

21017692 

WC 19 

730114 

26R116 

18003141 

26S49 2 

20006851 


20013911 

17-4514 

21010954 

26C93 

21018491 

17-1026 

734185/6 

24S51 

18003212 

26S49 2 

20006861 


20013921 


21010955 

26C93 

21018501 

20-1005 

734195 

24S53 

18003321 

22S62 

20006871 


20013931 

26S08 

21010956 

26C93 

21018511 

20-1045 

734214 

24S51 

18003322 

22S58 

20006883/84 

26R93 

20013941 

26A03 

21010958 

26C93 

21018521 

17-4534 

734215 

24S53 

18003331 

26S492 

20006901 


20013951 

Fly 201 

21010961 

20-1004 

21018541 

19-3160 

734221 

24S53 

18003361/21 

22S58 

20007611 

HS 3 

20014011 


21010962 

20-1004 

21018551 

19-3100 

734222 

22S86 

18003471 

26S49 

20008021 

26S54 

20014021 


21010964 

20-1004 

21018561 

20-1004 

737014 

26C77 

18003481 

26S49 

20008031 

26R71 

21003971 

17-1004 

21010991 

HS 5 

21018571 

19-3160 

737046 

26C93 

18003501 

26S49 

20008041 

17-1062 

21004021 


21010992 

HS 5 

21018581 

19-4201 

737047 

26C77 

18003511 

26S46 

20008061 

Fly 12 

21004023 


21011001 

WC 23 

21018591 

26C79 

738163 

Fly 229 s 

18003521 

26S46 

20008182 

26R91 

21004121 

17-3402 

21011011 

WC 22 

21018601 

HS 7 

738168 

Fly 245 

18003611 

24S51 

20008231 


21004135/36 

17-1003 

21011013 

WC 22 

21018611 

HS 8 

738171 

26S72 

20003891 


20008241 

19-1062 

21004137/38 

17-1004 

21011021 

17-3400 

21018621 

19-1008 

738175 


20003901 

17-1043 

20008251 

17-4504'? 

21004141 

19-1001 

21011032 

17-1003 

87000021 

Y 5 

738176 

26S72 

20003911 


20008261 

17-5004' 2 

21004171 

WC 11 

21011061 

Y 41 

87000031 

Y 6 

738184 


20003921 

HS l 2 

20008303 

17-5004 19 

21004241 

Y 5 

21011062 

Y 41 

87000041 

Y 6 

738186 

Fly 258 

20003923 

HS l 2 

20008402 


21004243 

Y 3 

21011081 

19-3036 

87000051 

Y 5 

738187 


20003931 

26A01 

20008481/82 

26S54 

21004251 


21011082 

19-1006 

87000061 

Y 3 

738188 

Fly 258 

20003941/42 

24S86 

20008570 

17-4523 

21004252 


21011180 

17-1004 

87000191 


738189 

26S72 

20003944 

24586 

20008711 

26S53 

21004254 


21011301 

19-2864 

87000201 

Y 5 

738190 


20003951 

Fly 4 

20008712 

26S14 

21004341 


21011383 

20-1005 

89011132A-1 

Y 75 

738191 


20004044 

16-6758 

20008731 

17-4522 

21004350 

WC 14 

21011601 

WC 18 

89012702 

Y 41 

738394 

26S72 

20004061 

Fly 4 

20008741 


21004382 

26C90 2 

21011742 

Y 41 

89013321 

Y 41 

738195 


20004071 

21 F10 2 

20008745 

17-4502 

21004421 

19-1001 

21011762 

19-1001 

89013333 

Y 14 

738196 

26S86 

20004081 

HS 1 

20008761 

17-3497 

21004461/62 


21012011 

19-1004 

89013571 


R100037 

26S48 

20004101 


20008771 

26R92 

21004463/64 


21012151 

26C91 

89013572 

Y 18 30 

R100131 

19-3125 

20004142 

26A01 

20008801 

Fly I6 20 

21004465/67 


21012191 

19-1994 

89013574 

Y 18 30 

R101819 

19-3036 

20004251 


20008901 

26R9322 

21004571 

19-1001 

21012192 

19-1002 

89013801 

Y 16 

R102134 

26C81 

20004261 

Fly 1 

20008991 

17-4524 

21004653 


21012201 

20-1047 

89014092 

Y 16 43 

R103037 

19-3375 

20004281 


20008993 

17-4524 

21004654 


21012211 

17-3400 

89014491 

Y 77 

R105195 

26C81 

20004283 


20008995 

17-4523 

21004711 

WC 11 

21012212 

20-1004 

89014641 

Y 78 

R105196 

WC 35 

20004331 

26F60 2 

20008997 

17-4523 

21004721 

26C41 2 

21012251 

Y 1421 

89015781 

Y 72 

R105213 

17-6018 

20004341 


20008998 

17-4524 

21004722 

20C64 

21012421 

17-4538 

902492-2 

22S45 

R105214 

17-6019 

20004351 


20009015 


21004741 

WC 10 

21012431 

26C41 

20-375 

Fly 1 

R10521 

17-6011 

20004361 


20009016 

26R88 

21004751 

WC 14 

21012451 

19-6022 

20-380 

24S86 

R105294 

17-3417 

20004441 

17-3457 

20009017 


21004762/63 

WC 11 

21012452 

19-6022 

21-338 

Y 3 

R105295 


20004511 

17-3456 

20009018 

26R88 

21004771 

WC 14 

21012454 


9A2365 

17-4534 

R106383 

20-1050 

20004521 


20009019 

26R88' 6 

21004801/02 

17-1004 

21012851 

20-1005 

9A2366 

20-1004 

R107290 


20004581 


20009041 

17-3497 

21004831 

20-1004 

21013261 

Y 18 30 

9A2367 

20-1005 

R107837 


20004592 


20009043 

17-3497 

21004971 

Y 5 

21013761/71 


9A2372 

HS 8 

R109221 


20004611 

HS 3 

20009071 


21005001 


21013773 


9A24158 

Y 72. 
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DUMONT 


PARTS LIST 

I CONTINUED I 


USE THIS PAGE 

il PARI NUMBER is available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

*par't" REPL * cn,E,,T 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

*PART REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

9A24I6 

HS 7 

20D-12404 


21 A-13089—101 

17-1004 

21A-13090-104 

17-1004 

2 IB-12413-2 


51X191B 

26S08 

9A2434 


20 D-128 56 


21 A-13089-102 

17-1004 

21 A— 13098- 301 

17-3401 

2 IB-12413-3 


53D-12540-101 

26S492 

20C-12477 

17-1043 

20D-12926 

24R02 

21 A-13089-103 

17-1004 

21 A—13230—101 

Wc 11 

21C-12432 


53D-12982 

22S62 

20C-12478 

17-1011 

2QD-4901-2 

26A01 

21 A-13090-101 

19-1021 

21 A-13307 

WC 14 

21C— 12586-101 

53 D— 12 982-101 

22S62 

20C-12572-1 

HS 1 

21 A-13087-101 

17-1004 

21 A-13090-102 

19-1021 

2 IB-12411 

19-1001 

51X95-7 

26C442 

53X366-A 

Fly 201 

20C-12922-1 

16-6758 

21 A-13087-102 

19-1021 

21A-13090-103 

19-1021 

21B-12413-1 


51X185 

24S49 

54X19 

26A03 

20C-12922-2 

16-6758 

21A-13088-101 

17-1004 










MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL Her 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

B-148A/C 


37 

RA-113-B5/6/7/8 

10 

RA-380/381 


25 

600-B23/24 

31 

700-B61 

32 

800-Blll 

32 

B-149A 


37 

RA-117-A1/3/5/6/7 

10 

RA-392/-393/A 


26 

600-B25/26 

31 

700-B62 

32 

800-B112 

32 

B-158A 


37 

RA-119A 

11 

RA-400/-A1/-A2/ 



600-B27 

31 

700-B63 

32 

800-B113 

32 

B-159A 


37 

RA-120 

10 

-A3/-A4 


28 

600-B28 

31 

700-B64 

32 

800-B114 

32 

B-173/C 


37 

RA-130A 

7 

RA-400-A5/-A6/ 



600-B29 

31 

700-B65 

32 

800-B115 

32 

B- 174/C 


37 

RA-133/A 

7 

-A7/-A8 


28 

600-B30 

31 

700-B66 

32 

800-B116 

32 

B-175C 


37 

RA-147A 

10 

RA-400-A9/-A10/ 



600-B31 

31 

700-B67 

32 

800-B117 

32 

B— T 76 


37 

RA-160/-A1 

12 

-AI1/-A12 


28 

600-B32 

31 

700-B68 

32 

800-B118 

32 

B-177 


37 

RA-162-B1/-B4 

12 

RA-400-A13/-A14/-A15 

28 

600-B33 

31 

700-B69 

32 

800-B119 

32 

B-178 


37 

RA-162-B5/-B6/-B7 

12 

RA-401/-A1/-A2/ 



600-B34 

31 

700-B80 

32 

800-B120 

32 

B-179 


37 

RA-162-B10/-B11/-B12 

12 

-A3/-A4 


28 

600-B35 

31 

700-B82 

32 

800-B121 

32 

B-189 


37 

RA-162-B13/-B14 

12 

RA-401-A5/-A6/ 



600-B36 

31 

700-B84 

32 

800-B122 

32 

C-79 


34 

RA-162-B21/-B22/-B23 

12 

-A7/-A8 


28 

600-B37/38 

31 

700-B86 

32 

800-B123 

32 

C-100/101 


34 

RA-162-B24/-B25 

12 

RA-401-A9/-A10/ 



600-B39 

31 

700-B88 

32 

800-B124 

32 

C-165 


35 

RA-162-B26 

12 

-AI1/-A12 


28 

600-B40 

31 

700-B90 

32 

800-B125 

32 

C-166 


35 

RA-164/-A 1 

13 

RA-401- A13/-A14/-A15 

28 

600-B41/42 

31 

700-B92 

32 

800-B126 

32 

C-I84/A/185/A 


39 

RA-165/-B1/-B2/-B3 

13 

RA-402/-4O3 


29 

600-B43/44 

31 

700-B94 

32 

800-B127 

32 

C-I86/A/187/188 


39 

RA-165-B4/-B5 

13 

RA-406/-407 


27 

600-B45 

31 

700-B96 

32 

800-B128 

32 

C-204/5/6/7/8 


39 

RA-165-B6/-B7 

13 

RA-500/-A1/-A2/ 



600-B46 

31 

700-B98/99 

32 

800-B129 

32 

C-209/10/11/12/13 


39 

RA-185- B21 /- B22/-B23 

13 

-A3/-A4 


28 

600-B47 

31 

700-B102 

32 

800-B132/33/34 

32 

C-214/15/16/17/18/19 

39 

R A-165- B24/- B25/- B26 

13 

RA-500-A5/-A6/ 



600R-48 

33 

700-B104 

32 

800-B143 

32 

RA-103 


1 

RA-166/67/68/69/70/71 

14 

-A7/-A8 


28 

600B-49 

33 

700-B106 

32 

800-B149 

32 

RA-103D 


2 

RA-301/-A1 

15 

RA-500-A10/-A11 


28 

700-B50 

32 

704-B70 

32 

800-B150 

32 

RA-104A 


3 

RA-302 

15 

RA-500-A12/-A13 


28 

700-B51 

32 

704-B71 

32 

800-B156/57 

32 

RA-105/A 


4 

RA-306/07 

16 

RA-501/-A1/-A2/ 



700-B52 

32 

704-B72 

32 

804-B138 

32 

RA-105B 


5 

RA-312/13 

17 

-A3/-A4 


28 

700-B53 

32 

704-B73 

32 

804—B139 

32 

RA-106/A 


4 

RA-321/22 

18 

RA-501-A5/-A6/-A7/-A8 

28 

700-B54 

32 

704-B74 

32 

804-B140 

32 

RA-108A 


6 

RA-340/41/42/43 

19 

RA-501-A10/-A11 


28 

700-B55 

32 

704-B75 

32 

804-B141 

32 

RA-109A-FAS 


7 

RA-350/51 

20 

RA-501-A12/-A13 


28 

700-B56 

32 

704-B76 

32 

804-B142 

32 

RA-109-A1/2/3/5/6/7 

7 

RA-352 

21 

RA-502/-503 


30 

700-B57 

32 

704-B77 

32 

804-B143 

32 

RA-110A 


8 

RA-356/57 

22 

RA-600 


31 

700-B58 

32 

800-B108 

32 

900-B167/168/169 

38 

RA-lll-Al/2/4/5 


9 

RA-370/371 

23 

RA-601A 


31 

700-B59 

32 

800-B109 

32 

900-BI70/171/172 

38 

RA-112-A1/2/3/4/5/6 

10 

RA-372-373 

24 

600-B20/21 


31 

700-B60 

32 

800-B110 

32 

910-B180/81/82/B3 

36 

Ra-113-81/2/3/4 


10 













CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

DM-100 

32 

120568B 

32 

120482B 

32 

120575 

34 

120482C 

31 

120590 

32 

120509B 

31 

120591A 

33 

120523B 

32 

120592B 

33 

120530-C 

33 

120593A 

33 

12053 T — D 

33 

120596 

32 

120543B 

32 

I20600A/01A 

31 

120563B 

32 




CHASSIS 


CHASSIS 


COLUMN ruA««l« 
NUMBER CHASSIS 


CHASSIS 



Service notes may be found at the end of the DUMONT section. 
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DUMONT 



PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 

Linearity 

Power 

Filament 

Focus Coil 

Audio 

Output 

Choke 

Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


1 

2 

3 

20-375 

20004261 

20004261 

Fly-1 

Fly-1 

Fly-1 

21-388 

21004242 

21004241 

Y-3 

Y-3 

Y-5 

20-380 

20003944 

20003944 

24S86 

24S86 

24S86 

20D-4901-2 

20004142 

20004142 

26A01 

26A01 

26A01 

21 A-l 3230-101 

21004741 

21004741 

WC-11 

WC-10 

WC-10 

21A-1 3307 

21004771 

21004771 

WC-14 

WC-14 

WC-14 

20D-12404 

2 0D-128 56 

20004283/81 

20004283/81 


I NOT USED NOT USED 


I21C-12586-101 21004252 


53D-12982 1 18002791 

22S62 22S58 

21012432 21004382 

26C90 2 

20C-12572-1 20004081 

HS-1 HS-1 

NOT USED NOT USED 


21004571 

19-1001 


21A -13089-101 21004137 

17-1004 17-1004 


1 21 A-13 089-1 02 21004136 

17-1004 17-1003 


I 21 A-13089-103 NOT USED 
17-1004 


20003951 
20004061 
Fly-4 


21004241 

Y-5 

20003941 

24S86 

20003931 

26A01 

210041714 

WC-11 

21004350 

WC-14 


NOT USED 20004071 



18002761 

26S49 


20004081 

HS-1 


21004571 

19-1001 


21004137 

17-1004 


21004136 

17-1003 


20003901 

17-1043 


21004121 

17-3402 


21004801/2 

17-1004 


I 20C-12477 
17-1043 


I 21A-13087-101 
17-1004 


I 21A-13098-101 
17-3401 


I 20C-1 2478 
17-1011 


I 20C-12478 
17-1011 


I 20C-12922-1 
16-6758 


I 20C-12922-2 
16-6758 


I21B-12413-3 


I 21B-1241 3 -2 21004461 


I21B-12413-1 21004464 


NOT USED NOT USED 


21004421 

19-1001 


18002761^ 
26S49 


20003921 

HS-1 2 


20003901 

17-1043 

21004121 

17-3402 

21004801/2 

17-1004 


21004571 

19-1001 


21004137 

17-1004 


21004136 

17-1003 


21004138 

17-1004 


21004135 

17-1003 


20003901 

17-1043 


21003971 

17-1004 


21004121 

17-3402 


20004101 20003911 


NOT USED 


21004241 

Y-5 


21004971 

Y-5 


NOT USED NOT USED 


20003942 

24S86 

20003942 

24S86 

20004732“ 

26S53 2 

20003944 

24S86 

20004731 

26S53 2 

20003931 

26A01 

20003931 

26A01 

20004722/23 

26A04 

20004142 

26A01 

20004721 

26 A 04 

21004711 

21004762 

WC-11 

21004711 

21004763 

WC-11 

21004341 

21005001 

21005322 

21004350 

WC-14 

21004751 

WC-14 

21005491 

WC-16 

21004771 

WC-14 

21005221 

WC-17 

20004251 

20004251 

20004961 

20004962 

20004283 

20004281 

20004771 

26R95 

20004331 

26F60 2 

20004341 

20004811 

NOT USED 

NOT USED 

21004251 

21004251 

21005451 

21004254 

21005341 

FC-4 

18002771 

22S51 

18002792 

22S58 

18002791® 

22S58 

18002793 

22S53 

18003001 

18003041 

26S49 

21004023 

21004721 s 

26C41 2 

21005212 

26C44 2 

21004382 

26C902 

2100521l 10 
26C91 

20003921 

HS-1 2 

20003921 

HS-1 2 

20003923 

HS-1 2 

20004081 

HS-1 

20004611 

HS-3 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



20004592 

21004571 

19-1001 

20004592 

21004137 

17-1004 

21004137 

17-1004 

20004701 

21004137 * 
17-1004 

20004701 

21004136 

17-1003 

21 004136 
17-1003 

20004711 

21004136 

17-1003 

2000471L 

21004138 

17-1004 

21004138 

17-1004 

20004741 

NOT USED 

20004741 

21004135 

17-1003 

21004135 

17-1003 

20004751 

20004761 

NOT USED 

20004751 

20004761 


20003901 

17-1043 


21003971 

17-1004 


21004121 

17-3402 


20003901 

17-1043 


21003971 

17-1004 


21004121 

17-3402 


20004441 

17-3457 


21004831 

20-1004 


21004801 

17-1004 


20004511 

17-3456 


20004511 

17-3456 


20004044 

16-6758 


20004044 

16-6758 


20003901 

17-1043 

21004121 

17-3402 

21004801/2 

17-1004 


21004465 

2100446 5 

21004465 

21004465 

21004467 

21004462 

21004462 

21004462 

21004463 

21004461 

21004464 

21004464 

21004464 

210046 53 

21004464 

21004463 

21004463 

21004463 

210046 54 

NOT USED 

21004141 

19-1001 

21004571 

19-1001 

21004571 

19-1001 

21005601 

19-1001 

21004421 

19-1001 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

21004571 

19-1001 


j20004441 

17-3457 


21004831 

20-1004 


21004802 

17-1004 


20004511 

17-3456 


20004511 

17-3456 


20005031 

26S53 2 

20004726 

26A04 

21005821 

WC-22 

21005491 

WC-16 

20004771 

26R95 

2005012/13/14 

26F60 

21005342/43 

FC-4 

18002791 13 

22S58 

21005213 14 

26C91 

20005851/2 

20005571 

HS-3 


21006781 

17-1004 

21005211 

17-1001 

21004711 

WC-11 

20004751 

20005241 


21004831 

20-1004 


21004802 

17-1004 


20004511 

17-3456 


20005581 

17-1011 


NOT USED NOT USED 


21005421 

19-1001 


21006621 

19-3036 


21005421 

19-1001 
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2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF_ 

AM IF and 
FM IF 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


200U4511 

17-3456 



21006621 

19-3036 


21006624 
19-3160 


21006623 

19-3160 


2100662? 

19-3100 


21005601 

19-1001 


21006621 

19-3036 


21006627 

19-4400 


21006623 

19-3160 


21006623 

19-3160 


21006622 

19-3100 


21007281 

19-1001 


2100897? 

19-1002 


21006627 

19-4400 


21006621 

19-3036 


210p6627 

19-4400 


21011081 

19-3036 


21006520 

19-1004 


21011021 

17-3400 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED ; 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

21011301 

19-2864 

21011301 

19-2864 

21011301 

19-2864 

21006622 

19-3100 

21006622 

19-3100 

21011082 

19-1006 

21011082 

19-1006 

21011082 

10-1006 

21006628 

19-4201 

21006628 

19-4201 

21006627 

19-4400 

21006628 

19-4201 

21006628 

19-4201 

21006628 

19-4201 

21012451 

19-6022 

21006624 

19-3160 

See note 23 

See note 23 

21006629 

19-3500 

21006629 

19-3500 

2100623Q 

19-3001 

See note 25 


21006550 27 

19-1005 

See note 25 

21008972 

19-1002 

21008972 

19-1002 

21008972 i 

10-1002 

21011762 

19-1001 

21011762 

19-1001 


21006622 

19-3100 


21006628 

19-4201 


21006622 

19-3100 


21006628 

19-4201 


21012451 

19-6022 


21013861 

19-3160 


See note 25 21006550 27 

19-1005 


21011762 

19-1001 


21011762 

19-1001 
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DUMONT 


PART NAME 


21013261 
Y-18 30 

20009322 
26S54 

Vert. Blocking NOT USED 
Oscillator 

21011601 

Width Coil WC-18 

.. .. NOT USED 

Linearity 

Power 20010141 

26R88_ 

Filament NOT USED 


22 23 


20009391 

Fly-3828 

1M013261 

89013574 

Y-18 30 

20009322 

26S54 


20010611 

Fly-245 

21013881 
89014092 
Y- 43_ 


21011013 

WC-22 


20010142 

26R47 



NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


20010161 j 20009792 


21010955 : 21010956 

26C93 i 26C93 



25 

20009781 

Fly-16 2 / 34 

20010871 

Fly-16 42 

21013881 

89014092 

Y- 43 

21015531 

Y- 75 

20008712 

26S14 

20010331/-1 
26S52 

20009761 

26 A 03 

NOT USED 

21011013 

WC-22 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

20010791 

26R88 

20010601 

26R77 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

20009791 

24S642 

i -- 

20010571 

22S61 


20010873 
Fly-16 2 / 42 
21015532-1 
89011132A-1 
Y- 75 

20010332 

26S22 


20013951 
53X366-A 
Fly-201 
89015781 
9A2415B 

Y-72_ 

20013931 

5IX191B 

26S08 

20013941 

54X19 

26A03 


20010612 
20010613 
Fly-245 

21016691 
Y- 77 

20010452 

26S14 


20012691 

Fly-148 

~ "89014641 
21016051 
_Y-78_ 

20010453 

26S53 3 5 


20012692 

Fly-148 


21017692 

WC-19 


20009795 39 

24S51 


; 21010958 ' 21010954 

26C93 ! 26C93 


20010572 
24 $83 


21014872 

26C44 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 




Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF_ 

AM IF and 
FM IF_ 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


21010992 

HS-5 | 

21010992 

HS-5 

21010992 

HS-5 

15-1082 

15-1082 

20009262 

15-1082 

20009851 

j 

20009853 

21014971 

17-4534 

20008991 ! 

17-4524 i 

20008995 
17-4522 j 

20008995 

17-4522 

20008991 

17-4524 

20008995 : 

17-4522 ; 

20008995 

17-4522 

20008991 

17-4524 

20008995 i 

17-4522 

20008997 

17-4523 

20009043 

17-3497 

20009043 

17-3497 

20009043 

17-3497 

21013781 

20-1004 

21013871 

20-1020 

21014961/39 

20-1049 

21014201 

17-4538 

21013773 

21013781 

20-1004 

21013781 

20-1004 

21013871 

20-1020 

21013791 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


SEE RINGING SEE RINGING 


! 21010992 
i HS-5 


SEE RINGING I SEE RINGING 
COIL COIL 


21014911 i 21014911 

HS-5 i HS-5 


NOT USED 

NOT USED 

" 20013881 
51X185 

_ 24S49_ 

21018591 
51X95-7 

-2 6C 79_ 

21018601 

9A2416 

.JHlrZ_ 

21018611 

9A2372 

HS-8 


2001128 yyy4 | 20012681 

20011182 [ 26R47 

NOT USED NOT USED 

-- 

NOT USED i NOT USED 

| 

20009797/98 j 20010571 

24S51 ; 22561 

21014874 21014876 

26C93 26C78 


NOT USED 

NOT USED 


20010573 

24S83 


21014877 

26C78 


SEE RINGING j SEE RINGING SEE RINGING 
COIL | COIL COIL 


21016171 21014914 21014914 

HS-5 HS-7 HS-7 


20009262 

15-1082 


20010532 

17-5001 


: 20010531 
i 17-5001 


! 20010532 
! 17-5001 


21014972 

17-4534 


20008995 

17-4522 


20008997 

17-4523 



21014962/31 

20-1004 

21013792 

20-1004 


21014891/92 21014481 

20-1020 

NOT USED NOT USED 


21014891/92 21014891 

20-1020 20-1020 

20010561 20010561 

17-3495 44 17-3495 

NOT USED NOT USED 


21018501 
I 9A2367 
I 20-1005 


I 21018561 
9A2366 
20-1004 

21018491 

17-1026 

NOT USED 

NOT USED 


j 20009043 
I 17-3497 


21013783* 

20-1004 


21013793 

20-1004 


20010532 

17-5004 

20010551 


j 21012851 
1 20-1005 


21006622 

19-3100 


21014254 

19-3160 


21014252 

19-4201 


21014252 

19-4201 


21014259 

19-3500 


NOT USED NOT USED 


21014258 

19-3125 


21014252 

19-4201 


2100655027 

19-1005 

21011762 

19-1001 


21006550 

19-1005 


21011762 

19-1001 


21012451 40 
19-6022 


21012451 NOT USED 

19-6022 _ 

tee note 41 NOT USED 

21012192 40 21012452 

19-1002 19-6022 

21011762 

19-1001 


NOT USED 

NOT USED 


21012452 

19-6022 


j 21014891 
i 20-1020 


20010562 

NOT USED 


21014259 

19-3500 


NOT USED 

NOT USED 


! 20010524 
! 20-1049 


■ 20010532 
17-5004 

20010551 

21014852 

NOT USED 

NOT USED 

21014891 

20-1020 

20010562 

NOT USED 

NOT USED 


21014258 

NOT USED 

21012454 


21006370 

19-1004 


Service notes may be found at the end of the DUMONT section. 
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PART NAME 


Flyback 

Yoke 

Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 


Linearity 

Power 

Filament 

Focus Coil 


32 

33 

34 

35 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Y 77 
20010452 

26S14 

NOT USED 


20011285 

730080/90 


NOT USED 


734185/648 


738176 738171 

26S72 26S72 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

1 R105196 R112875 

NOT USED NOT USED 

_ WC 35 _ 

730102*9 730094 R109286 R112845 

26R128 _ 26R47 _ 26R150 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 


73418650 


NOT USED 


734195 


NOT USED NOT USED 


26S72 


NOT USED 


NOT USED 
' 730109 
26R120 
NOT USED 

NOT USED 


734222 


21014874 

737046 

737044 

R105195 

R102134 

R112829 

737046 

26C93 

26C93 

26C77 

26C81 

26C81 

26C93 

21016171 

21016171 

716136A 

R109251 

R112866 

708417 

HS 5 

HS 5 

HS 11 







R109237 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

— 

HS 8 

NOT USED 

NOT USED 


738176 

26S72 


NOT USED 


NOT USED 
' 73010955 
26R120 
NOT USED 


HS 5 


NOT USED 




NOT USED 


R112822 


Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 


2nd Sound IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 



20009043 

17-3497 


17-4538 


21013793 


19-3100 


21006550 


19-1005 


21006520 


17-4538 

21013793 

20-1004 


21013783 


21006520 

19-1003 


720364/A 

17-3489 




713046 

21014942 

20-1044 


50 

1383 

005 


720433 


NOT USED 


21014252 

19-4201 


NOT USED 


708406 


Service notes may be found at the end of the DUMONT section. 


17-1031 


713046 

21014942 

20-1044 


21014932 

17-4538 


21013793 


16-6758 


21014252 


21006370 

19-1004 





















































































































SERVICE NOTES 


DUMONT 


1 

53D-12540-101 used in some models replaced by 26S492, 

33 

21012431 (low B+) replaced by 26C41 . 

2 

Mounting difference. 

34 

Original terminals 9 - 2 - T - 3 Connect 1 & 2 of WC 20 to original *4 & # 7. 

3 

21 A-13090-101/-102/-103 replaced by 19-1021, 21A-13088-101, 


new terminals 9 - 7 - 3 - 1 Connect 3 & 4 of WC 20 across Fly 16*1 & # 3. 


21A13090-104 replaced by 17-1004. 

35 

Connect as autofbrmer. 

4 

21004341 used in model RA-106 - no replacement. 

36 

21006627 replaced by 19-4400, 21013864 replaced by 19-3250, 

5 

18002771 replaced by 24S61, 18002801 replaced by 26S592. 

37 

Use original can - ignore center tap. 

6 

21004023 also used - no replacement. 

38 

Use 5:1 turns ratio. 

7 

87000021, 21008871 replaced by Y 5, 87000031, 21006191, 21005711, 

39 

2009792 (alternate) - replaced by 24S60. 


21006641 used in late production of model RA-109A replaced by Y 6. 

40 

21006550 replaced by 19-1005 , 21006520 replaced by 19-1003. 

8 

20005032 , 20005492 replaced by 26S532. 

41 

21015561 replaced by 19-4400, 21014257 replaced by 19-3160, 

9 

18003141 replaced by 265492. 


21015662 replaced by 19-3300, 21014255 replaced by 19-3250. 

10 

21005431 also used replaced by 26C77. 

42 

Original terminals 4 - 3 - 2 - 1 

11 

20005262 used in model RA-117A series and RA-147A - no replacement. 


new terminals 9 - 7 - 5 - 3 

12 

21006191, 21006641, 21006926, 2100571 IB, 21005711, 87000041, 

43 

Use original plug. 


87000031 all replaced by Y 6. 

44 

Retain 33 K resistor and .001 MFD capacitor in plate circuit. 

13 

18003212, 18003131 used in a few models replaced by 26S492. 

45 

Manufacture duplicated part number - for Video IF use 17-1001 - for 

14 

21005433/32 also used replaced by 26C77. 


Choke use 26C91. 

15 

18003331 used in model RA-I60 replaced by 265492. 

46 

Chroma Coils: 

16 

Parallel 6.3 volt windings and use high secondary tap. 


R105213 - 17-6018 

17 

18003511, 18003521 replaced by 26S462. 


R105214 - 17-6019 

19 

Add 100MMFD externally. 


R107290 - no replacement 

20 

Connect same as original except connect original *5 (yoke lead only) 


R105216- 17-6011 


to new *7. 

47 

The following traps are used in a few models - 21014952 replaced by 


Connect 120MMFD across terminals *3 & *5, connect terminals *3 & *4 


17-4538, 21014932 replaced by 17-4538, 21014942 replaced by 20-1044, 


of new WC 20 to Fly 16 terminals ^1 & ^3 and use *1 & *2 of WC 20 


21014954 replaced by 20-1044, 21016182 replaced by 20-1049. 


for AGC winding. 

48 

734184 used in Amplifier 120509B replaced by 24S16. 

21 

Change wiring to conform with original. 

49 

730102 used in chassis 120606A/6) 2A/614A/617A, 730088, 730089, 730090, 

22 

Use the two 6.3 volt high current in lieu of the 12.6 volt CT. 


730099 and 730107 - no replacement. 

23 

21006622 replaced by 19-3100 , 21006628 replaced by 19-3180, 

50 

734184 used in Amplifier chassis 120543B/563B/563B/590 replaced 


21006629 replaced by 19-3500. 


by 24542. 

24 

21010962 (4.5 MC Trap) replaced by 20-1004. 

51 

Connect original ^8 to new ^8 

25 

21012191 replaced by 19-1994, 21006280 replaced by 19-1002, 


•5 " " • 7 


21006550 replaced by 19-1005, 21006280 replaced by 19-1002. 


U ■ " *5 

26 

Connect same as original but 15 K resistor on terminal # 6 should be 


1 7 “ •' i*3 


removed from circuit. 


*1 ■ " *1 

27 

21006230 replaced by 19-3001,21006520 replaced by 19-1002, 21006280 

52 

Use original 68 MMFD capacitor and connect as in original circuit. 


replaced by 19-1002. 

53 

Chroma Coils : R112872, RU2869, R112873, RU2874, Rl 12877 - no replacement. 

738190, 738191 used in chassis I20677A/678B/679A/684A/689A - no replacement. 

28 

Original terminals 9-2 -1-7 -5 

54 


new terminals 3-2 & 10-4 - AGC - AGC 

55 

730113 replaced by 26R47. 

29 

89013571 used in a few models - no replacement. 



30 

May require use of original network. 



31 

20009015 used in 17 inch - no replacement. 



32 

Connect same as original except original to new ^3, and ^3tonew^1, 
original ^6 to ^ 1 of WC 20, original ^2 to ^2 of WC 20, connect ^3 and 




^4 of WC 20 across *3 and *1 of Fly 16. 




c 
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PARTS LIST 


USE THIS PAGE 

if PART NUMBER is available. 


EMERSON 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

180076 

26C43 

708180 

HS 8 

720057 


208027 

FC 1 

708181 

17-4522 32 

720067 

16-3487 

270081 

17-3495 

708209 

19-1003 

720073 

17-1003 

470421 


708210 

17-3496 

720075 

16-6758 

701515 

19-1001 

7082 1 1 

Y 18 24 

720076 

16-6770 

702104-1 

17-1063 

708212 

Y 18 24 

720078 


704020 

19-3001 

708213 

20-1049 

720079 


705002 

19-1003 

708214 

y l(j24,38 

720081 

17-3495 

705009 

19-1003 

708226 

WC 23 

720081-A 

17-3495 

705014 

19-6022 

708228 

WC 18 

720084 

16-6758 

705016 

19-1003 

708232 

Y61 49 

720085 

16-6770 

705020 

19-3001 

708241 

17-6013 

720088 


705021 

19-1005 

708243 

19-3500 

720089 

17-1064 

705023 

19-1001 

708247 

19-4950 

720089-1 


705024 

19-1004 

708248 

19-3036 

720091 

17-1005 

705025 

17-1007 

708249 

WC 23 

720092 

17-3495 

705031 

19-1000 

708251 


720093 

17-1004 

705120 

17-3400 2 

708255 

HS 5 

720096 

17-1063 

708002 

17-1013 

708256 


720097 

17-3400 

708003 

WC 14 

708258 


720098 

17-1064 

708004 

WC 14 

708262 


720103 

17-1026 

708008 

17-1013 2 

708264 


720105 

17-1006 

708014 

19-6022 

708265 

17-6013 

720106 


708017 

17-3496 

708267 

Y 61 49 

720109 

17-1003 

708018 

17-3496 

708269 

720125 

16-6770 

708019 

WC 15 

708270 

Y 10 24 ' 38 

720126 

16-3487 

708021 

WC 16 

708271 

19-1003 

720127 


708023 

FC 3 

708772/A 

19-3300 

720128 


708025 


708273 

19-4400 

720129 


708027 

FC 1 

708274 

19-3660 

720131 

17-1063 

708030 

Y 3 

708275 

HS 21 

720133 


708031 

17-3496 

708276 

20-1053 

720135 

17-3495 

70803 IB 

17-3496 

708279/A 

19-3500 

720139 


708032 

20-1004 

708280 


720141 

17-3495 

708032-1 

17-3495 

708288 

Y 49 

720142 

17-500l 34 

708033 


708291 


720146 

17-3495 

17-5001 34 

708034 


708312 

19-1005 

720147 

708036 

Y 3 

708313 

Y6i ■» 

720148 

17-4523 

708037 

WC 14 

708321 

Y 10 24 ' 38 

720149 

20-1049 

708039 

Fly 52“* 

708322 

Y 6! 

720151 

19-1020 

708041 

FC 1 

708330 

Y 62 

720154 

20-1049 

708043 

Y 13 

708332 

Y61 

720155 

17-5004. 

708045-1 


708334 

Y 53 24 

720156 

17-500l 34 

708046 


708336 

19-4950 

720157 

17-3495 

708047 


708342 

WC 14 

720166 

20-1049 

708048 


708344/48 

Y 62 

720175 

17-4523 

708051 

WC 11 

708346A 

19-3100 

720178 

17-3495 

708052 

WC 14 

708351 

19-4400 

720181 

17-4522 37 

708053 

WC 27 

708353 

Y 60 

720182 

17-3495 

708054 

WC 17 

708357 

19-3660 

720185 

17-3495 

708055 

WC 14 

708358 

19-3660 

Y 62 24 

720187 

16-6758 

708056 

WC 18 

708367 

720198 

17-4522« 7 

17-4522 J/ 

708058 

WC 22 

708370 

19-4201 

720199 

708062 

17-3494 

708371/A 


720201 

17-5004 

708063 

Y 13 2 ' 

708373 

Y 60 

720204 

17-4522 37 

708064 

708379/ A/B 

Y 53 49 

720213 

17-4522 37 

708066 

WC 22 

708381 

Y 60 

720215 


708068 

WC 22 

708392 

Y 53 

720216 

17-4523 

708071 

17-3496 

708393 


720218 


708073 

Y 13 

708394 

WC 18 

720219 


708082 

WC 11 

708399 


720221 


708082-1 

WC 11 

708401 

19-3180 

720222 


708090 

19-3075 

708402 

Y 6257 

720224 


708091 

19-1920 

708403 

Y 62 57 

720225 

17-4522 37 

708092 

19-1921 

708404 

720226 

708093 

19-3036 

708405 

19-3275 

720229 

19-6012 

708094 

19-3125 

708406 

19-3093 

720231 

17-4523 

708095 

19-3180 

708413 


720233 


708096 

19-3075 

708415 

Y 105 

720238 

17-4523., 

708097 

17-3400 

708416 

WC 18 

720241 

17-4522 37 

708099 

19-1923 

708434 


720243 


708100 

19-4251 

708444 


720244 


708108 

19-4060 

708448 

Y 107 

720246 

17-3495 

708109 

19-3250 

716117 

HS 3 23 

720247 

17-4523 

708111 

19-4840 

716037 

720251 


708112 

19-1921 

716052 

HS 7 

720252 


708114 

19-1923 

716052-A 

HS 7 

720253 


708115 

19-3660 

716073 

HS 7 

720259-2/-3 

16-6780 

708116 

19-5100 

716074 

HS 5 

720259-4 

16-6780 

708117 

Y 13 

716083 

HS 7 

720262 


708122 

Y 6 

716084 

HS 8 

720269 


708130 

Y 3 

716102 

HS 20 

720272 

17-4504 46 

708130-L 

Y 3 

716103 


720289 

708130-R 

Y 3 

716121/A 

HS 11 

720292 


708131 

Y 13 

716136A 

HS 11 

720294 

16-6780 

708135 

Y l3 ->. 

716148 


720295 

16-6780 

708137 

Y I0 24 

716149 


720297/A 

17-1072 

708141 

FC 1 

716177 

HS 7 

720298 


708143 


720013 

17-1043 

720299 


708146 


720017 

17-1012 

720304 


708147 


720024 

16-3487 

720305 


708150 

Y 13 

720025 

16-3487 

720306 


708151 

17-3496 

720026 

16-6770 

720315 


708156 

WC 22 

720027 

17-1011 

720316 


708158 

HS8,„ 

720031 

16-6758 

720317 


708162 

Y ,qM 

720032 

16-6758 

720318 

17-3418 

708163 

Y I0 24 

720033 

16-6758 

720319 


708164 

20-1004 

Y 10 24 

720042 

17-1006 

720336 

20-1054 

708165 

720043 

17-1006 

720337 


708174 

Y 16 24 

720044 

17-1005 

720341 


708175 

708176 

17-3496 

Y 18 24 

720056 


720364/A 









MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


720404 

730002 

730005 

730007 

730014 

730014-1 

730015/16 

730018 

730022 

730023 

730024 

730026 

730027 

730028 

730029 

730030 

73003! 

730032 

730037 

730039 

730041 

730043 

730044 

730046 

730051 

730052 

730054 

730056/63 

730058 

730060 

730061 

730062 

730064/65 

730069 

730074 

730078 

730079 

730085 

730094 

730111 

730112 

730113 

730114 

734004 

734018 

734023 

734028 

734044 

734051 

734052 

734058 

734058-1 

734063 

734064 

734074 

734082 

734084 

734088 

734099 

734103 

734104 

734107 

734114 

734122 

734123 

734126 

734130 

734134 

734139 

734144 

734146 

734161 

734162 

734163 

734168 

734172 

734176 

734178 

734181 

734188 

734195 

734202 

734205 

734212 

734213 

734215 

734216 

734221 

737002 

737003 

737011 

737012 

737015 

737016 

737017 

737018 

737019 

737023 

737027 

737028 

737031 


20-1054 

22R05 2 

26R00 2 ' 4 


24R94 ' 

26R21 

26R95 

26F65 

26R95 


26R95 

26R95 

26R88 

26R88 27 

26R88 47 

26R79 

26R88 27 

26R88 27 

26R79 

21F09 

26R88 2 , 27 

21F09 


26R47 5 * 
26R4751 

26R47 

26R47 

26R116 

26R47 

26R47 

26R116 

26R113 

26R116 

22S56 

26S49 

24S60 

24S50 

26S49 

24S50 

24S50 

24S50 

24S50A 2 

24S50A 

26S49- 

24550 

26548 
24S48 
24S51 2 
24S48 
24S53 
24S53 

26S58 

24551 
24S64 
24S48 40 
24S64 
24S53 
24S53 43 
24548 40 
24S532 
24S512 
24564 2 
24S48 
24S48 
24S48 
24S53, rt 
24S64 40 
26S58 2 
26553 

26549 
24S48. n 
24S64 40 

26S53 

22S86 2 

26C42 

20C49 2 

20C49 2 

20C64 

20C49 2 

26C44 

26C41 

26C93 

26C77 

26C77 

26C80 

26C78 

26C80 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


737033 

737036 

737037 

737038 

737039 

737040 

737043 

737044 

737047 

738000 

738003 

738004 

738005 

738008 

738009 

738010 

738010-1 

738011 

738012 

738013 

730814 

730815 

730816 

738017 

738018 

738019 

738020 

738022 

738023 

738024 

738025 

738026 

738026A 

738027 

738028 

738029 

738029-2 

738030 

738031 

738032 

738032-A 

738033 

738034 

738035 

738037 

738039 

738042 

738044 

738045 

738047 

738048 

738048A 

738050 

738052 

738053 

738054 

738059 

738060 

738065 

738066 

738067 

738068 

738069 

738070 

738071 

738073 

738075 

738076 

738078 

738079 

738080 

738081 

738082 

738083 

738084 

738085 

738086 

738087 

738090 

738091 

738094 

738095 

738096 

730897 

738098 

738099 

738100 

738102 

738103 

738105 

738106 

738107 

738108 

738109 

738110 

738111 

738119 

738120 

738121 

738122 

738123 


26C77 

26C77 

26C78 

26C77 

26C77 

26C77 

26C77 

26C77 

Fly 1 

WC 14 

24A88 

24A90 

24A89 

Fly 1 

24S86 

24586 

26S53 2 

Fly 1 

Fly 1 

Fly 4 

Fly 1 

24S86 

24S86 

HVO50 
24A89 
24A89 
24A89 
Fly 4 

26S51 2 
26S5l| 
26S51 2 
Fly 1 
26S52 

26552 
24A88 
24A89 

26553 
26553 
26S53 
Fly 46 
HS 3 
HS 8 
Fly 513 
24A89 
26S57 

Fly 2 
Fly 2 
Fly 2 
26S22 
26S57 
Fly 2 
26S22 
26S57 2 
Fly 8 
HS 8 
26S24 
Fly 13 
Note 25 
Fly 1323 
26S73 
HS 8 
Fly 13 
Fly 13 
26S24 

Fly 160 
26S51 
26S51 
Fly 13 
Fly 13 
Fly 160 
Fly 13 
Fly 13 

26A04 
Fly 89 
Fly 160 
Fly 160 
Fly 89 
26S51 
26551 
Fly 89 
Fly 89 
26S72 
Fly 141 
26S72 
Fly 142 
Fly 142 
26S72 
Fly 141 
26S72 
Fly 142 
Fly 143 
Fly 16^,43 
26572 
Fly 143 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


738124 
738126 
738127 
738128/29 
738133 
738134 
738137 
738138/A 
738139 
738140 
738142/145 
738147 
738149 
738150 
738151 
738152 
738153 
738154 
738155 
738156 
738158 
738159 
738160 
738161 
738162 
738163 
738169 
738170 
738171 
738177 
738179 
738180 
738182 
738189 
738190 
738191 
738192 
738193 
738195 
738196 
739000 
750033 
961944 
962159 
R77842 
R100037 
R100131 
R10l819 
R102134 
R102201 
R103137 
R105195 
R105196 
R105213 
R105214 
R105216 
R105294 
R105295 
R106383 
R107290 
R107575 
R107837 
R109221 
R109237 
R109171 
R109251 
R109252 
R109253 
R109254 
R109255 
R109261 
R109262 
R109263 
R109264 
R109286 
R109457 
R109826 
R109838 
R109840 
R109845 
R109850 
R112820 
R112821 
R112822 
R 112829 
R112845 
R112866 
R112869 
R112870 
R112871 
R112872 
R112873 
R112874 
R112875 
R112877 
R112879 
R113382 
R113383 
R113388 
R113390 
R113404 
R113547 


26S72 
26S85 
26S71 2 
Fly 143 

26S12 
26S85 
Fly 230^9 
26S72 2 
Fly 143 
Fly 228 
26S72 

26S72 

26585 
26S72 
Fly 229 
Fly 231 
26S72 
HS 8 
26S72 
Fly 230 
26585 
Fly 231 
Fly 22914 
Fly 232 
26S85 
26S72 


2657535 

26S72 

26S72 


26585 

26586 
Fly 1 

16- 6758 

15-108250 

19-4073 

26S48 

19-3125 

19-3036 

26C81 

19-3060 

19-3355 

26C8I 

WC 35 

17- 6018 
17-6019 
17-6011 


20-1050 


H5 8 
19-1008 


17-3418 

17-3419 


20-1052 

26586 

26R150 

V 107 
19-3060 
19-3093 
19-3060 

Y 107 
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EMERSON 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

C502C 

45 

545 

2 

711B/F 

19 

1010C/D/F 

22 

I086F 

25 

1180 

28 

C503C 

45 

571 

3 

712B/F 

19 

1010H 

23 

1087D/F 

23 

1181 

28 

C504A 

45 

571 

3 

714B/D 

18 

1011E/F/G 

22 

1088D 

23 

1182 

27 

C505A 

45 

585 

3 

715D 

18 

1011J 

23 

1088F 

25 

1183 

27 

C506A 

45 

600 

7 

716D/F 

19 

1012D 

22 

1089D/F 

23 

1184 

27 

C507A 

45 

606 

3 

717D/F 

19 

1012F 

25 

1090D 

23 

1185 

25 

C508 

46 

608/A 

5 

719D/F 

19 

1012H/J 

23 

I090F/H 

25 

1186 

28 

C-2000/1/2 

42 

609 

4 

720B/D/F 

19 

1013C 

22 

1091 D/F 

23 

1187 

28 

C-2001/1 A/2/2 A 

42 

611/12 

3 

72 ID 

19 

1014D 

22 

1092D 

23 

1188 

28 

C-2003/4/5 

49 

614/B/BC/C 

9 

722D 

19 

1014F 

25 

1092F 

25 

1189 

28 

D-2002/A 

42 

614D 

11 

722D 

19 

1014J 

23 

1093D/F 

23 

l190/92 

28 

D-2004/5 

49 

618 

3 

728 D 

19 

1015C 

22 

1094D 

24 

1194 

28 

E-2002/A 

42 

619 

3 

73 ID 

19 

1016D 

19 

1096 A 

26 

1196 

27 

H-1812 

46 

620 

3 

732B/D/G/H 

19 

1018C/D 

22 

1096D 

23 

1198 

27 

H -1821 

48 

621 

6 

733F 

19 

1018H 

23 

1097A 

26 

1199 

27 

H-1847/48/49 

52 

622 

6 

734B 

19 

1019F 

22 

1098D 

23 

1200/02/04 

27 

H-1847A/48A/49A 

52 

624 

3 

736B 

19 

1020C 

22 

1099D 

23 

1200/02/04 

29 

H-1857/58/59 

52 

626 

5 

740D 

19 

1020H 

23 

HOOD 

23 

1201/03/05 

29 

J-1812 

46 

627 

3 

741D 

19 

1021 E 

22 

1101 D 

23 

1206 

29 

J-1821 

48 

628 

6 

741F 

22 

1022C/D 

22 

1102 

27 

1207 

29 

J-1857/58/59 

52 

629 

8 

742B/E 

19 

1022G 

19 

1102D/F/H 

27 

1208 

29 

J-1862/63 

52 

629B 

13 

743A/B 

19 

1022H 

23 

1103 

27 

1209 

29 

R-1803 

42 

629C 

8 

748B/C 

21 

1023E 

22 

1104D 

24 

1210 

29 

R-1806 

42 

629C 

13 

750D/P 

19 

1024C 

22 

1104F/H/J 

27 

1211 

29 

R-1818 

42 

629D 

1 

75 ID 

19 

1025E 

22 

11041/N 

27 

1212 

32 

R-1819 

49 

630 

6 

752A/B/H 

19 

1026C 

22 

1105D 

27 

1213 

32 

R-1819C/D 

51 

631 

8 

753D/F 

19 

1026E 

25 

1106D/F 

24 

1214 

33 

T-1800A 

36 

631B/C 

6 

755A/B 

19 

1027E 

22 

1106H/J/1/N 

27 

1215 

33 

T-1800B 

49 

632 

8 

757D 

22 

1028C 

22 

iio6p/r/t/v 

27 

1216 

33 

T-1800C 

51 

633/B 

8 

757F/J 

19 

1028H 

23 

1107D/F 

27 

1217 

33 

T-1801/2/3/4 

42 

637 

9 

758F 

22 

1029E 

22 

1108D/F 

26 

1218 

33 

T-1805 

42 

637A 

11 

759C 

22 

1030D/32D 

22 

1I09D 

26 

1219 

33 

T-I805C 

51 

637B/BC 

9 

760D/F/H/J 

19 

1034D 

22 

1110D/F 

26 

1220 

28 

T-1806 

42 

637C 

9 

760M 

22 

1036D 

22 

n i id 

26 

1220 

28 

T-1806C 

51 

638 

3 

761C 

19 

1036F 

25 

1112D/F 

26 

1221 

28 

T-1807/8 

42 

639 

7 

762D/F 

19 

1036H 

23 

1113D 

26 

1221 

28 

T-1808C 

51 

644/B/BC/C 

9 

764F 

19 

1037D 

22 

1114D/F 

27 

1224 

33 

T-1809 

49 

647/B/BC/C 

9 

765D 

19 

1037H 

23 

1114H/J/L 

27 

1225 

33 

T-1810A/11A 

42 

648B 

9 

766D 

19 

1038F 

25 

1115D 

27 

1226 

33 

T-1814 

49 

648B 

15 

767A/B/C 

19 

1040D 

25 

1116D/F 

26 

1227 

33 

T-1815 

42 

649A 

4 

768A/C 

19 

1040F 

22 

1117D 

26 

1228 

32 

T—1816 

49 

650 

9 

769F 

19 

1040H 

23 

1118/D 

27 

1229 

32 

T-1817/A 

42 

650/B 

10 

770C 

19 

1041E 

22 

1119/D 

27 

1232 

30 

T-1817B 

49 

650 D/F 

12 

771A/B/C/D 

19 

1041F/H/J 

23 

1120D/F 

26 

1233 

30 

T-1820/A 

42 

65 IB 

13 

772A 

19 

1042D 

25 

1121D 

26 

1234 

27 

T-1820B 

49 

651C 

8 

773A 

19 

1042F 

22 

1122/D/F 

26 

1236 

27 

T-1822/23/23 

49 

651 C/D 

14 

774A 

19 

1042H 

23 

1123D 

26 

1237 

27 

T- 1822C/23C/24C 

51 

654/B 

10 

775A/B 

19 

1043F 

23 

1124/D/F 

26 

1238 

32 

T-1825 

49 

654D 

12 

776A 

19 

1044D 

23 

1125/D 

26 

1239 

32 

T-1825C 

51 

654F 

11 

777B 

21 

1044F/H 

25 

1126 D/F 

26 

1240 

30 

T-1826 

49 

655B/D 

12 

780A 

19 

1045D/F/H 

23 

I127D 

26 

1241 

30 

T-1826C 

51 

655F 

11 

781A/B/E 

22 

1046D 

23 

1128F/H 

27 

1244 

32 

T-1827C 

51 

658B/C/D 

14 

782D 

19 

1046F 

25 

1130D/F 

27 

1245 

32 

T-1828 

49 

660B 

12 

784A 

19 

1047D/F 

23 

1132F/H 

27 

1246 

32 

T-1828C 

51 

66 IB 

15 

784B/E/G/K/M 

22 

1048D 

23 

1I38D/F 

26 

1247 

32 

T-1829/30/31/32 

49 

662B/63B 

17 

785C/E 

19 

1048F 

25 

1139/D 

26 

1248 

33 

T-1832C 

51 

664B 

12 

785K 

22 

1049 D/F 

23 

1140D/F 

26 

1249 

33 

T—1833 

49 

665B 

11 

787A/B 

21 

1050D 

23 

1141D 

26 

1254 

34 

T-1833C 

51 

666 B 

16 

791D 

19 

105 ID 

23 

1142D/F/H 

27 

1254 

35 

T-1834 

49 

667B/668B 

15 

792D 

22 

1052D 

23 

1143/D 

27 

1255 

34 

T—1835 

49 

669B 

14 

793E 

22 

1054D 

23 

1144D 

26 

1255 

35 

T-1835C 

51 

669B 

18 

794A 

19 

1054F 

25 

1145D 

26 

1258 

34 

T-1836 

49 

673B 

12 

795C 

19 

1055D/F/H 

23 

1146/D 

27 

1259 

34 

T-1837C 

51 

674B 

15 

796C 

21 

1056D 

23 

1148/D/F/H 

27 

1264 

34 

T—1838 

51 

675B 

14 

797B/C 

21 

1057D 

23 

1149 

27 

1264 

35 

T—1839 

51 

676B/D 

14 

79 8B 

21 

1058D 

24 

1I49D 

27 

1265 

34 

T-1840/41 

50 

676 F 

18 

79 9£ 

19 

1060D/F 

24 

1150/D/F 

26 

1265 

35 

U-1800 

42 

677B/678B 

15 

790 

39 

1060H 

27 

1151/D 

26 

1266 

34 

U-1802/3/4 

42 

680B/D 

14 

971/A 

39 

1062D/F/H 

24 

1152/D/F 

26 

1266 

35 

U-1805 

42 

68 IB/D 

14 

973 

39 

1062J/L 

27 

1153/D 

26 

1267 

35 

U-1806 

42 

68 IF 

20 

1000C/D 

22 

1064D/F 

24 

1154D/F 

26 

1268 

34 

U-1807/8 

42 

683B 

17 

1000H 

23 

1066D 

23 

1155/D 

26 

1269 

34 

U-1808C 

51 

684B/85B 

15 

1001E/F/G 

22 

1066F 

25 

1156/D/F 

26 

1270 

30 

U-1809 

49 

686 B/D 

14 

1002C/D 

22 

1067D/F 

23 

1157/D 

26 

1271 

28 

U-1810A/11A 

42 

686 F 

20 

1002 F 

25 

1068D 

23 

1158 A/C 

26 

1272 

32 

U-1814/16 

49 

686 L 

18 

1002H 

23 

1068F 

25 

1160/D 

26 

1273 

32 

U-1820 

42 

687B/D 

14 

1003E/F/G 

22 

1069D 

23 

I161D 

26 

1274 

32 

U-1820B 

49 

687F 

20 

1004C/D 

22 

1070D 

23 

! 162/D/F 

26 

1275 

32 

U-1822/23/24 

49 

687L 

18 

1004F 

25 

1070F 

25 

1I63D 

26 

1276 

35 

U -1822C/23C/23C 

51 

688B/89B/90B 

14 

1004H 

23 

1071 D/F 

23 

1164/D 

26 

1277 

35 

U-1825 

49 

692B/93B/94B 

14 

1005E/F/G 

22 

1072D 

23 

1165/D 

26 

1280 

31 

U — 1827 

49 

696B 

14 

1006C/D 

22 

1072F 

25 

1166 

27 

1281 

31 

U-1827C 

51 

696F 

20 

1006F 

25 

1073D/F 

23 

1168 A 

27 

1282 

37 

U-1828 

49 

696 L 

18 

1006H 

23 

1074D 

23 

1170 

27 

1282X 

37 

U-1828C 

51 

697B 

14 

1007E/F/G 

22 

1074F/H 

25 

1172 

27 

1283/X 

37 

U-1829/30/32 

49 

698B 

17 

1007J 

23 

1074H 

23 

1174 

26 

1284/X 

37 

U-1834/36 

49 

699B/D 

18 

1008C/D 

22 

1075D/F/H/ 

23 

1175 

26 

1285 

37 

U-1838 

51 

700B/D/L 

18 

1008F 

25 

1084D 

23 

1176 

28 

1286 

37 

U-1840 

50 

70 IB/D 

18 

1008H 

23 

1084F 

25 

1177 

28 

1287 

37 

U-1850/51/52 

51 

70 IF 

20 

1009E/F/G 

22 

1085D/F/H 

23 

1178 

28 

1288 

35 

527 

1 

709 A 

20 

1009J 

23 

1086D 

23 

1179 

28 

1289 

35 
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MODEL INDEX 

(CONTINUED) 


EMERSON 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

1290 

35 

1439 

38 

1486 

39 

1531 

43 

1614 

42 

1677 

42 

1291 

35 

1440 

38 

1488 

39 

1532 

43 

1620 

39 

1678 

42 

1400 

31 

1441 

38 

1489 

39 

1533 

43 

1621 

39 

1680 

42 

1401 

31 

1442 

39 

1490 

39 

1534 

43 

1622 

42 

1681 

42 

1402 

39 

1443 

39 

1492 

39 

1534/A 

43 

1623 

42 

1684 

42 

1403 

39 

1444 

39 

1493 

39 

1534A 

44 

1624 

42 

1685 

42 

1404 

36 

1445 

39 

1494 

39 

1535/A 

43 

1626 

42 

2000 B/01B 

19 

1405 

36 

1446 

39 

1496 

39 

1535A 

44 

1628 

42 

20028 

19 

1406 

31 

1447 

39 

1497 

39 

1536 

43 

1629 

42 

2003B/04B 

19 

1407 

31 

1448 

39 

1498 

39 

1537 

43 

1630 

42 

2004D 

19 

1408 

31 

1449 

39 

1500 

35 

1538 

43 

1632 

42 

2005C 

22 

1409 

31 

1452 

39 

1500 

40 

1539 

43 

1633 

42 

2005E 

23 

1410 

31 

1453 

39 

1502 

35 

1540 

43 

1634 

42 

2006C 

22 

1411 

31 

1454 

39 

1502 

40 

1541 

43 

1636 

42 

2007C 

22 

1412 

31 

1455 

39 

1503 

35 

1542 

44 

1637 

42 

2007E 

25 

1413 

31 

1456 

39 

1503 

40 

1543 

44 

1638 

42 

2007G 

23 

1414 

38 

1457 

39 

1504 

40 

1544 

43 

1640 

42 

2008A/C 

27 

1415 

38 

1458 

39 

1505 

40 

1545 

43 

1641 

42 

2009A/10A 

26 

1416 

39 

1460A 

39 

1506 

40 

1546 

43 

1642 

42 

2014A 

26 

1417 

39 

1464 

39 

1508 

40 

1547 

43 

1644 

42 

2016A/C 

26 

1418 

31 

1465 

39 

1509 

40 

1548 

44 

1645 

42 

2018A 

26 

1418 

36 

1466 

39 

1510 

40 

1549 

44 

1646 

42 

2020 A 

27 

1419 

31 

1467 

39 

1511 

40 

1550 

44 

1648 

42 

2022A 

26 

1419 

36 

1468 

39 

1512 

40 

1551 

44 

1649 

42 

2024A 

26 

1420 

36 

1469 

39 

1513 

40 

1552 

43 

1650 

42 

2026A/28A/30A 

28 

1421 

36 

1470 

39 

1514 

40 

1553 

43 

1656 

42 

2032A 

28 

1422 

39 

1471 

39 

1515 

40 

1554 

47 

1657 

42 

2034S/38S 

31 

1423 

39 

1472 

39 

1518 

40 

1555 

47 

1658 

42 

2040S/42S 

31 

1424 

36 

1473 

39 

1519 

40 

1600 

42 

1660 

42 

2056 

31 

1425 

36 

1474 

39 

1520 

40 

1601 

42 

1661 

42 

2057 

31 

1426 

36 

1475 

39 

1522 

40 

1602 

42 

1662 

42 

2058 

31 

1428 

36 

1476 

39 

1523 

40 

1604 

42 

1668 

42 

2059 

31 

1432 

38 

1477 

39 

1524 

41 

1605 

42 

1669 

42 

2060 

31 

1433 

38 

1478 

39 

1525 

41 

1608 

42 

1670 

42 

2061 

31 

1434 

38 

1479 

39 

1526 

41 

1609 

42 

1672 

42 

2062 

31 

1435 

38 

1480 

39 

1527 

41 

1610 

42 

1673 

42 

2063 

31 

1436 

39 

1482 

39 

1528 

43 

1612 

42 

1674 

42 

2064 

34 

1437 

39 

1484 

39 

1529 

43 

1613 

42 

1676 

42 

2065 

34 

1438 

38 

1485 

39 

1530 

43 








CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

120019 

1 

120173D 

19 

120279B 

26 

120375S 

31 

120460B 

39 

120585 

42 

120025B 

3 

120174B 

19 

120282-P 

26 

120376U 

31 

120465H 

40 

120587A 

42 

120047 

2 

120179B 

21 

120284-P 

26 

120377-C 

36 

120469H 

40 

120588B 

42 

120066/B 

3 

120180D 

19 

120285-T 

26 

120380H 

37 

120470M 

40 

120589C 

42 

120084B 

4 

120182D 

22 

120286-P 

26 

120381M 

37 

120476B 

39 

120591A 

42 

120086/B 

3 

120184B 

19 

120287-T 

26 

120382H/HC 

35 

120477B 

39 

120592B 

42 

120087B/D 

3 

120185B 

19 

120288-N 

27 

120383M/MC 

35 

120488A 

39 

120593A 

42 

120088B 

3 

120190D/91D 

19 

120289-R 

27 

120384H 

34 

120489A 

39 

120594(Stereo) 

42 

120089B 

5 

120192B/D/F 

19 

120290-P 

26 

120386H/HC 

35 

120490H 

40 

120597 

42 

120090B/D 

3 

120193B/F 

19 

120292-V/P 

28 

120387M/MC 

35 

120491M 

40 

120608/616 

46 

120091B/D/QD 

3 

120194D 

19 

120293-T/X 

28 

120388H 

37 

120496A 

39 

120619A 

49 

I20092B/D 

3 

120195D 

22 

120296D 

45 

120389M 

37 

120497B 

39 

120620B 

49 

120094A 

4 

1201966 

22 

120297A 

45 

120390H/HC 

35 

120498A 

39 

120624A 

49 

120095B 

11 

120197B/D 

22 

120299-V 

28 

120391M/MC 

35 

120499B 

39 

120625C 

49 

120096B 

8 

120198D 

19 

120300-X 

28 

120395S 

31 

120502H 

40 

120626D 

49 

120098B/P 

6 

120203B/04B/05B 

21 

120302-V 

28 

120396U 

31 

120503M 

40 

120628C 

49 

120099B 

6 

120206D/08D 

22 

120303-V 

28 

120397B 

. 36 

120507A 

41 

120635 (Stereo) 

49 

120103B 

7 

120209D/F 

19 

120306-C/-E 

29 

120397B 

36 

120508B 

41 

120636 

49 

120104B/BJ 

5 

120210D 

19 

120306-CM/-EM 

29 

120400$ 

36 

120512M 

40 

120637(Stereo) 

49 

120107B 

3 

120211D/F 

22 

120307-R/-RM 

29 

120401U 

36 

120513H 

40 

120638 

49 

120109 

8 

120220-D 

24 

120319D 

45 

120403S 

36 

120514M 

40 

120639 (Stereo) 

49 

120109/B/C 

6 

120223-D 

25 

120320A 

45 

120404U 

36 

120515C 

43 

120640 

49 

120110B/BC/C/E 

9 

120225D/F 

25 

120322E/-V 

33 

120405H 

35 

120516D 

43 

120641 (Amp) 

49 

120113B/BC/C 

120114/B 

9 

8 

120233-D/F 

120234-D 

23 

23 

120323-T 

120325E/EM 

33 

28 

120406G 

120407S 

35 

38 

120517E 

120518F 

42 

42 

120642/43 

120650C 

48 

42 

120118B 

10 

120235-D 

23 

120326R/RM 

28 

120408U 

38 

120519C 

42 

120651D 

42 

120120/B 

13 

i 120236-D 

23 

120329-V 

33 

120410H 

35 

120520D 

42 

120656C 

42 

120123B 

12 

120237-D 

23 

120330-T 

33 

120411G 

35 

120525E 

42 

120658A 

49 

120124/B 

14 

120238-D/F/H 

23 

120331-H 

30 

120412H 

37 

120526C 

42 

120659B 

49 

120127B/28B 

17 

i 120239-D/F 

24 

120332-R 

30 

120413M 

37 

120530C 

42 

120662C 

49 

120129B/D 

14 

i 120241-D/F 

23 

120333-Z 

27 

120414H 

37 

120533B 

43 

120671A/B 

50 

120130B 

11 

120244-P 

27 

120341H 

34 

120417S 

38 

1205348 

43 

120673C 

50 

12013 IB 

11 

i 120245-D/H/N/Z 

27 

120342R 

34 

120418U 

38 

120535B(Amp„Ch.) 

43 

120674A 

51 

120132B 

11 

120247D 

23 

120343E 

31 

120419B 

38 

120536B(Amp.Ch.) 

43 

120675B/E 

51 

120133B 

12 

120249-D/F 

23 

120344G 

31 

120420S 

38 

120541C 

43 

120677C 

51 

I20134B/G/H 

15 

120251-D 

24 

120345E/V 

31 

120421U 

38 

120542D 

43 

120679A 

51 

120135B/G/H 

16 

120253(120220) 

24 

120346V 

31 j 

120422S 

38 

120549C 

42 

120680C 

51 

120138B 

11 

120254-D 

24 

120347-H 

34 

120423U 

38 

120550D 

42 

120681D/G 

51 

120140B/G 

14 

120255-D/F/H/P/V 

27 

120348R 

34 

120424N 

39 

120551C 

42 

120683C 

51 

120141B 

17 

120256-D/F/H/N/P 

27 ; 

12035 IE 

32 

120424W 

39 j 

120552E 

42 

120690C 

51 

120142B 

18 

120257-D/P 

26 

120352G 

32 

120425P 

39 : 

120553F 

42 

120691B 

51 

120143B/H 

20 

120258-D 

26 

120353E 

32 

120425Y 

39 ! 

120554E 

42 

120694C 

51 

120144B/G/H 

14 

120259-D/F/H/N/PA 27 

120354G 

32 

120428H/HC 

35 

120555E 

42 

120699 

52 

120148B 

18 

120263-D/P 

26 

120358H 

34 

120429G/GC 

35 

120556F 

42 

120702A/B 

50 

120152B/F 

19 : 

120265-D 

26 

120359R 

34 

120434N/W 

39 

120557E 

42 

120722 

52 

120I53B/D 

18 

120269-L/R 

27 

120360E 

32 

120435P/Y 

39 

120564C 

44 

120734A 

52 

120158B/60B 

18 

120272B 

27 

I20361G 

32 

120437HC 

37 

120565D 

44 

120735A 

52 

120162A 

20 

120273-F/P 

27 

120364B 

31 

120438MC 

37 

120566B 

42 

471194 

39 

120163D 

19 

120275—L 

27 

120367S 

31 

120445W 

39 

120572C 

47 

471235 

42 

120164B 

19 

120276-L/R 

27 

120368U 

31 

120446Y 

39 

120573D 

47 

471345 

42 

120166D/67D/68D 

19 

120277-D 

26 

120369-C 

36 

120451 H/HC 

40 

120574B (Stereo) 

47 

819175 

42 

120169B/D/F/H 

19 

120278-D 

26 

120370-G 

36 

120452M/MC 

40 

120575 

46 

963539 

49 

120I71B 

19 













Printed In USA 


FORM-5 


















EMERSON 



PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Power 


Filament 


730005 
26R00 2 . 4 


3 4 


708030/130 

Y-3 


Vertical 

Output 

738010 

24S86 

738010 

24S86 

Vert. Blocking 

Oscillator 

738030 

24A88 

738004 

24A88 

Width Coil 

708082 

WC-11 

708082 

WC-11 

Linearity 

NOT USED 

708003 

WC-14 



738014/24 
Fly-4 


708130/R 

Y-3 


738019 

HVO-50 



738032/A/33 

26S53 


738034 

Fly-46 

708130/R 

708036 

Y-3 


738004 

24A88 

NOT USED 

708082 

WC-11 

708082-1 

WC-11 

708003 

WC-14 

708037 

WC-14 

730018 

730022 


730018 

24R94 12 


NOT USED 708025/33 708033/34 708143 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF 




NOT USED 




720013 

17-1043 

708002 

17-1013 


720044 

17-1005 



720017 

17-1012 





7200311 0 
16-6758 

72003210 

16-6758 



NOT USED NOT USED 


708017/18 

17-3496 


720081 

17-3497 



720042 

17-1006 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


708095 

19-3180 


708095 

19-3180 


708017/18 

17-3496 


720081 

17-3495 


708108 

19-4060 


720091 

17-1005 


720089 

17-1064 



708108 

19-4060 


708091 

19-1920 


734052/44 734051 
24S50 26S49 


NOT USED I NOT USED 



720093 

17-1004 


708017/18 

17-3496 


720075/84 NOT USED 
16-6758 

720026/85 
16 -6770 


708090 

19-3075 


720089 

17-1064 


708032 

20-1004 


720075/84 

16-6758 

720026/85 

16-6770 


708108 
19-406 0 



708017/18 

17-3496 



708096 

19-3075 


708097 

19-1003 


708095 

19-3180 


720042 

17-1006 


708017/18 

17-3496 


NOT USED 708097 
17-3400 


NOT USED 720081 
17-3495 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


708097 

19-1003 


708095 

19-3180 


NOT USED NOT USED 


Filament 

Choice 


Service notes may be found at the end of the EMERSON section. 


Printed In USA 


FORM-5 











































































































EMERSON 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


708031/B 
17-3496 


708017/18 

708031 

17-3496 


708032 

20-1004 


708032 

20-1004 


708032 

20-1004 


708032 

20-1004 


NOT USED NOT USED NOT USED 


708017/18 

17-3496 


720151 

19-1020 


720155 

17-5004 

708018 

708151 

17-3496 

708032 

708164 

20-1004 

720154/49 

720166 

20-1049 


708093 708093 708093 

19-3036 19-3036 19-3036 


708032-1 

17-3495 


720125 

16-6770 


708095 

19-3180 


708114 

19-4400 


708032-1 

17-3495 


720092/81 

17-3495 


708093 708093 

19-3036 19-3036 


720081 720081 

17-3495 17-3495 


708097 

17-3400 


NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED 


708095 

19-3180 


708108 

19-4060 


708116 

19-5100 


Peaking 

708090 

19-3093 

708090 

19-3093 

708094 

19-3125 

Peaking 

NOT USED 

NOT USED 

708092 

19-1921 

RF Choke 

705016 

19-1003 

705016 

19-1003 

NOT USED 


Filament 

Choke 



19-1006 


NOT USED 


Service notes may be found at the end of the EMERSON section. 


Printed In USA 


FORM-5 
























































































































































EMERSON 


PART NAME 

EH 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

EU 


EH 

Flyback 

738018/87 

738079/94 

738095/84 

Fly-160 

738100/096 
Fly-89 

738091/099 
Fly-89 

738099/100 

Fly-89 

738106/7/11 
Fly-142 

738103/09 

Fly-141 

738119/122 
Fly-143 

738120 

Fly-16 2 ' 43 

738133 

Yoke 

708174 

Y-16 24 

708176/211/212 

Y-18 24 

708211 

Y-18 24 

708176/211/212 

Y-182 4 

708176/211/212 

Y-182* 

708232/69 

Y-6149 

708214/70 
Y-io24, 38 

708269 

Y-61 4 9,38 

708270 

708321 

Y-1024, 38 

708288 

Y-49 

Vertical 

Output 

738076 

26S24 

738080/81 

26S51 

738097 

26S51 

738080/81 

26S51 

738097/98 

26S51 

738108/10 

26S72 

738102/105 

26S72 

738121 

26S72 

738127 

26S71 2 

738134 

26S12 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


HI 

Width Cell 

708156 

708068 

WC-22 

708068 

WC-22 

708068 

WC-22 

708068 

WC-22 

708068 

WC-22 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 


730043 

26R8B 27 

730052 
26R88 2 * 27 

NOT USED 

730052 
26R88 2 * 27 

730058 

NOT USED 

730060/62 

730060/62 

26R4751 

730069 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

730051 

21F09 

NOT USED 

730054 

21F09 

730051 

21F09 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

734074 

26S49 

734088 

24S48 

734103/088 

24S4B 

734088 

24S48 

734099 

24S51 2 

734205 39 

24S48 

734107/104 

24S53 

734123 41 

24S51 

734122 

26S58 

734139 

24S53 

Choke 

737018 

26C93 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

737023 

26C77 

737019 

26C77 

737023 

26C77 

737019 

26C77 

737031 

26C80 

Horizontal 

Oscillator 

716073 

HS-7 

716083 

HS-7 

716083 

HS-7 

716083 

HS-7 

716083 

HS-7 

716083 

HS-7 

716083 

HS-7 

716102 

HS-20 

716102 

HS-20 

716083 

HS-7 

Horizontal 

Ringing Coil 

738065 30 

HS-8 

708180 

HS-8 

708180 

HS-8 

708180 

HS-8 

708180 

HS-8 

708180 

HS-8 

708180 

HS-8 

708275 

HS-21 

708275 

HS-21 

708180 

HS-8 

Antenna 

Input (Baiun) 











Video IF 

720147/56 

17-500) 34 

720156 

17-5001 34 

720201 

17-5004 

720201 

17-5004 

720156 

17-5001 34 

720201 

17-5004 

720215 

720201 

17-5004 

720244 

720215 

Video IF 

720148/75 

17-4523 

720148 

17-4523 

720175 

17-4523 

720198 

17-4522 

720148 

17-4523 

720175 

17 -4523 

720204 

17-4522 37 

720198 

17-4522 

720241 

17-4522 37 

720233 

Video IF 

NOT USED 

NOT USED 

720181 

17-4522 37 

720199 

17-4S22 37 

NOT USED 

708181 

17-4522 37 

720213 

17-4522 37 

720226 

17-4522 37 

720199 

17-4522 37 

720262 

17-4523 37 

Video IF 

NOT USED 

NOT USED 

720175 

17-4523 

720198 

17-4522 

NOT USED 

720175 

17-4523 

720216 

17-4523 

720198 

17-4522 

720247 

17-4523 

NOT USED 

Ratio Det. or 

Quadrature 

708018 

708151/175 

17-3496 

708175 

17-3496 

708210 

17-3496 

708210 

17-3496 

708175 

17-3496 

708210 

17-3496 

708210 

17-3496 

708276 

20-1053 

708276 

20-1053 

708210 

17-3496 

Trap 

708032/164 

20-1004 

708032 

20-1004 

708164 

20-1004 

708164 

20-1004 

708032 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

_ 

NOT USED 

Trap 

720149/54 

20-1049 

720149/54 

20-1049 

720154 

20-1049 

720149/54 

20-1049 

720149/54 

20-1049 

720154 

20-1049 

708213 

20-1049 

720154 

20-1049 

708213 

20-1049 

708291 

1st Sound IF 

720146/85 

17-3495 

720178 

17-3495 

720178 

17-3495 

720178 

17-3495 

720178 

17-3495 

720178 

17-3495 

See 720204 

720178 

17-3495 

See 720241 

See 720233 

2nd Sound IF 

720081/182 

17-3495 



NOT USED 

705120 

17-3400 2 





See 720262 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

| 

| 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 


720075 

16-6758 

AM IF and 

FM IF 


| 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 






Peaking 

708100 

19-3250 

708100 

19-3250 

708209 

19-1003 

705014 

19-6022 

708100 

19-3250 

708209 

19-1003 

708209 

19-1003 

708209 

19-1003 

708209 

19-1003 

708209 

19-1003 

Peaking 

708114 

19-4400 

708114 

19-4400 

708114 

19-4400 

708114 

19-4400 

708114 

19-4400 

708114 

19-4400 

708115 

19-3660 

705024 

19-1004 

705024 

19-1004 

708115 

19-3660 

Peaking 

708115 

19-3660 

708115 

19-3660 

708100 

19-3250 

708100 

19-3250 

708115 

19-3660 

705024 

19-1004 

708099 

19-1923 

708273 

708114 

19-4400 

708272 

19-3300 

708099 

19-1923 

Peaking 

705014 

19-6022 

NOT USED 

708115 

19-3660 

708115 

19-3660 

NOT USED 

708099 

19-1923 


708272 

19-3300 

708274 

19-3660 

708115 

19-3660 

RF Choke 


705021 

19-1005 

705021 

19-1005 

708209 

19-1003 

705021 

19-1005 

705023 

19-1001 

708209 

19-1003 

705023 42 

19-1001 

708209 31 

19-1003 

708209 31 

19-1003 

Filament 

Choke 

705020 

19-3001 

705020 

19-3001 

705023 

19-1001 

NOT USED 

705020 

19-3001 

705021 

19-1005 

NOT USED 

705025 

17-1007 

708271 

19-1003 

19-1005 


Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the EMERSON section 


FORM-5 





















































































































EMERSON 


PART NAME 


Flyback 


Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 


31 32 33 34 


738128/129 738142/145 738128/29 738138 

738140 

Fly 143 Flv 228 Fly 143 Fly 23049 


708269 708313 


Y 6149 y 61 



_ NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

Oscillator 

Width Coil NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Linearity 

Power 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 




730074 

NOT USED 

26R47 


720241 

17-452237 

720199 

17-452237 



NOT USED NOT USED 

730074 

NOT USED 

_ 26R47 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 
730078 


NOT USED 
73007953 
26R47 


NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

734146 

734146 

734134 

734130 

24S48 40 

24S4840 

24S64 

737019 

737023 

737019 

737023 

26C77 

26C77 

26C77 

716102 

716102 

716103 

HS 20 

HS 20 


708275 

708275 

NOT USED 

HS 21 

HS 21 


961944 

961944 


720244 

720289 

720269 



NOT USED I NOT USED 


734176/72 734178 

734168 

24S48 24S53 





17-4522 37 


720247 

720231 

17-4523 

17-4523 

708276 

708276 

20-1053 

20-1053 

708213 

718278 

20-1049 



NOT USED 


NOT USED NOT USED 


708276 



720299 

720336 

20-1054 

708213 

720317 

20-1049 



720315 

NOT USED 


720297 

720322 

17-1072 


720298 

720337 

720075 

720259-2 

16-6758 

16-6780 

720075 

720259-4 


16-6780 

708090 

708346 

19-3075 



708271 

708029 

19-1003 

19-1003 

705021 

705024 

19-1005 

19-1004 


NOT USED 


708276 

20-1053 


NOT USED 


NOT USED 
720305 



Service notes may be found at the end of the EMERSON section. 


Printed In USA 

































































































EMERSON 


PART NAME 


Flyback 

Yoke 

Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 

Filament 

Focus Coil 

Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


42 43 44 45 46 47 48 49 50 



738123 R109221 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


N OT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

730094 

26R47 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Fly 231 _ 

708379/A 

Y 5349 _ 

738171/182 

26S72 _ 

NOT USED NOT USED 





NOT USED 


R105196 


26R150 
NOT USED 


R112845 

NOT USED 

_ 26R15Q 

I NOT USED NOT USED 


737043 

737044 

737043 

26C77 

26C77 

26C77 

716121A 

HS 11 

716136A 

HS 11 

716121A 

HS 11 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




720316 

720316 

720316 



HS 11 _ 

NOT USED NOT USED 


720224/218 

R109252 

17-3418 

720225/219 

R109253 

17-3419 

720155 

17-5004 

R109254 

720272 

R105294 

17-3417 



Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


Filament 

Choke 


16-6780 

720259-4 


16-6780 

720259-4 


NOT USED 
708346A 


NOT USED 


708346A 


19-3660 
NOT USED 







Service notes may be found at the end of the EMERSON section. 


Printed In USA 


FORM-5 










































































































EMERSON 


PART NAME 


Flyback 


Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 


52 


Linearity 


Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 




720318 

Rl12879 

17-3418 


720318 

Rl12871 


Ratio Dot. or 
Quadrature 



Filament 

Choke 


SERVICE NOTES 


730002 used in radio chassis in model 527 replaced by 22R05 . 

Mounting difference. 

737002 used in radio chassis in model 527 replaced by 26C42. 

Parallel 6.3V windings and use 720VCT secondary top. 

738000, 738009 , 738015 used in same models replaced by Fly-1. 

738010/-1 used ir. same chassis replaced by 24586. 

734018 used in chassis 120066/B, 120086/87/B/D replaced by26S49. 

708008 used in models 585 replaced by 17—1013^ . 

720027 used in model 585 replaced by 17-1011. 

720024/25/26 ( FM - IP's ) replaced by 16-3487. 

738026/A/27 used in a few models replaced by 26S51^. 

Use hiah secondary tap and hiqh current 5V winding. 

Omit original resistor - capacitor combination network in primary. 

Original terminals 8-5-3-4«7 - 9-1 
mew terminals 8-7-4-5-3-6-1. 

738029 used in chassis 120095-B replaced by 26S52. 

734063 used in radio chassis replaced by 24S50A^. 

708095 replaced by 19-3180 , 708115 replaced by 19-3660, 708096 
replaced by 19-3075,708100 replaced by 19-4251, 708114 replaced 
by 19-1923. 

716052 replaced by HS-7 and 708037 replaced by HS-8 used in chassis 
120144-B/G/H. 

734064 used in radio chassis 120132-B replaced by 24S50A. 

720126 replaced by 16-3487,720067 replaced by 16-3487 - (FM - IF’s) 
708062 (FM - DISCRIMINATOR ) replaced by 17-3494. 

Change wiring to conform with original. 

737017 replaced by 26C41. 

Require terminal wiring changes. 

May require use of original network. 

738073/85/68/83/82 all replaced by Fly-13. 

708162/63/65 all replaced by Y-1024. 

Series 6.3 volt winding. 

734084 replaced by 26S48 used in chassis 120166D, 734082 replaced 
by 24S50 and 734063 replaced by 24S50A both used In radio chassis. 

716074 used in chassis 120166D/1698/D/F/174D replaced by HS-5. 

738071, 7(38158, 716084 alternate part numbers replaced by HS-8. 

705024 replaced by 19-1004. 

Set manufacture duplicated part number for width control use WC-14, 
when used in Horizontal Ringing Coil use HS-8, 

720157 used in chassis 120166—D replaced by 17-3495 but shunted 
with 19-4500. 

Use one winding only. 

Use 8:1 turns Ratio. 

737027 replaced by 26C80. 

Use 20-1004 for trap winding. 

Insulate width sleeve. 

734063 used in radio chassis replaced by 24S50A.. 

Use original channel frame. 

734114 and 734130 used in a few models - no replacement. 

708271 replaced by 19-1003 , 705021 replaced by 19-1005. 

Original terminals 8 - 7 - 6 - 1 Install new dampling network of 
new terminals 9 - 7 - 7 - 1 47MMFD(<t- 2KV in series with 
1000 ohm resistor across yoke 
*1&#2. 

Chroma Coils 708267, 720218 , 720222 , 708280, 708264 - replacement. 
708241 replaced by 17-6013, 720229 replaced by 17-6012, 708265 re¬ 
placed by 17-6013. 

Chroma Coils RI05213 replaced by 17-6018, R105214 replaced by 17-6019, 
R107837 no replacement, R107290 no replacement, R107575 no replacement,. 
R105216 replaced by 17-6011. 

Add external capacitor. '' 

716103 used in chassis 120412H/413M/414H/437HC/438MC - 
no replacement. 

734181, 734212 used in a few models replaced by 2456440. 

Connect as in original circuit. 

Coil only. 

Ignore 6.3V filament winding. 

737033 used in chassis 120405H/06G/1 OH/11G replaced by 26C77. 

730085 used in a few chassis - no replacement. 

708379/A/B , 708392 , 708393 used in a few 19 & 23" models replaced by 
Y 5349. 708371/A,708399 used in a few models - no replacement. 

734212 used in AM - FM AMP. Chassis 120566-B replaced by 24S6440. 
734213 used in Stereo-FM Chassis 120594/97 - no replacement. 

Chroma Coils R112872. R112874, R112869, R112873, Rl 12877 - 
no replacement. 

Connect original damping capacitor value across new yoke terminals 1 & 2. 
708413 used in 27" models - no replacement. 

730113 replaced by 26R113• 730112 used in AM/FM tuner chassis 120636 - 
no replacement. 

734216, 734213 used in chassis 120635/37/39 - no replacement. 
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FADA 


PARTS LIST 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

ma 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

37.89 

19-3001 

37.215 

WC-15 

37.248 

WC-23 

37,273 

Y-7 

42.13 

Fly-1 

42. 56 

26C44 

37. 94 

17-1012 

37.216 

FC-1 

37,249 

Y-6 

37, 275 

Y-7 

42. 14 

24S86 

42. 57 

24S51 

37.95 

17-1013 

37.219 

HS-3 

37.250 


37.276 

17-5001 

42.14-1 

24S86 

42.58 

26R35* 9 

37.96 

17-1001 

37, 226 

20-1004 

37.251 


37.277 

17-5002 

42.14-3 

24S86 

42. 59 


37. 97 

17-1002 

37.230 

17-3497 

37.252 

17-3495 

37.278 

17-5003 

42. 15 

24A88 

42.60 

26C44 

37. 98 

17-1006 

37.231 

WC-23 

37.253 

17-3497 

37.279 

17-5001 

42.15-1 

24A88 

42.61 

26R15 

37.99 

17-1002 

37.233 

HS-5 

37.254 

Y-6 

37.280 


42.15-3 

24A88 

42.62 

26S52 

37.100 

17-1003 

37.234 

19-3125 

37,255 

Fly-7A 

37.281 

Y-l 4 

42. 16 

24S52 

42.65 

26S54 

37.101 

Y-3 

37, 235 

19-3660 

37.255B 

Fly-7 A 

37. 285 

17-3495 17 

42.28 

26C44 

42.82 

26S54 

37. 102 

FC-1 

37.236 

19-4200 

37.256 

Y-6 

37.286 

Y-18* 4 

42.34 

24R 06 5 

42.85 

26S54 

37.104 

HS-1 

37,237 

19-4251 

37.258 

Fiy-7A 

37.288 

19-1005 

42.43 

Fly-4 

42. 90 

26R90 

37.105 

WC-14 

37.239 

Fly-147 

37.261 

Y-6 

37.289 

19-3125* 5 

42.44 

24S55 

42. 91 

26C43 

37.106 

WC-11 

37,242 

Y-6 

37.264 

Ply-12 5 - 9 

37.290 

19-3250 16 

42.45 

Fly-1 

42. 92 

Fly-27 12 

37.197 

19-1005 

37.243 


37.265 

Y-7 

37.299 

17-5003 

42.53 

24A87 

42. 93 

26S52 

37.212 

FC-3 

37.244 

WC-17 

37.268 

20-1006 

37.300 

19-1006 

42. 54 

26R92 

42.96 

Fly-75 5 

37.214 

WC-16 

37.247 

Fly-7A 

37.272 

Fly-12 5 - 9 

42. 12 

26R16 5 






MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

ESfl 

Bil 

MODEL 

mem 

■ImiM 

DL21T 

3 

PC21KD 

8 

SI 055 

2 

UDL2100T 


17C2 

H 


H 

DL21T8 

3 

R7C15 

4 

S1055X 

2 

UH17KD 


17C4 




DL400K/KLO 

8 

R7C25 

4 

S1060 

2 

UH17L1 


17KD 




DL400KD 

8 

R1025 

6 

SI 06 5 

2 

UH17L2/LO/EB 


17L1 




DL400T/TLO 

8 

R1050 

6 

S20C10 

2 

UH21KA 


17L2/EB/LO 

8 

24T10 

3 

DL400TB/TBLO 

8 

S4C20 

7 

S20T20 

2 

UH21K1, LO 


17T6 


77T32 

2 

G925 

1 

S4C40 

7 

TV30 

1 

UH21L1 


17T9 


173T 

3 

HD821T 

3 

S4T15 

7 

UDL400K/KLO 

8 

UH21L2/LO/EB 


20C22 


175C 

3 

H212C 

3 

S4T30 

7 

UDL400KD 

8 

UH21T 


20T12 


177CD 

3 

H218C 

3 

S6C55 

2 

UDL400T/TLO 

8 

V21T 


21C2 


215C 

3 

H274T 

3 

S6C70 

2 

UDL400TB/TBLO 8 

V21T6 


21KA 


721 

2 

H276T 

3 

S6T65 

2 

UPC17/LO/EB 

8 

V211CD 


21K1/LO 


775T 

2 

H321T 

3 

S7C20 

2 

UPC21/LO/EB 

8 

V213CD 


21 LI 


799 

1 

H421T 

3 

S7C30 

2 

UPC21K/LO 

8 

V219C 


21L2/EB/LO 


880 

1 

H442C 

3 

S7C70 

2 

UPC21KD/KLO 

8 

V221TBM 


21L3/BM 


899 

1 

H542C 

3 

S7T65 

2 

U1700CD 

3 

V271T 


21T 


925 

1 

H621T 

3 

S9C10 

2 

U1770CD 

3 

V273T 


21T3 


930 

1 

PC17/LO/EB 

8 

SI 015 

5 

U2100C 

3 

7C42 


21T4 

■ 

940 

1 

PC21/LO/EB 

8 

SI 020 

5 

U2100T 

3 

7C52 


21T10 


965 

1 

PC21K/LO 

8 

SI 030 

5 

U2150C 

3 

7T32 



■ 




Service notes may be found at the end of the FADA section. 
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FADA 



PART NAME 



Vertical 

Output 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


42.15/-1 
24A88 


37.214 4 

WC-16 


37.102 2 

37.216 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


37.100 
17-1003 


37,85 

17-1013 


180UH 

19-4180 


120UH 

19-4122 


37.255/B 
37.258/.247 
F1V-7A 


37. 101 

37.256/. 249 

V_*3 

37.261 

4. v» 

_L£^6_ 


42. 65/. 82 
26S54 


42.14-3 
24S86 


42.15-3 
24A88 


26R35 

NOT USED I NOT USED I NOT USED 




EE RINGING 37.219 


37 99 
17-1002 

37.276/79 

17-5001 

37.277 
17-5002 

37.278 
17-5003 


37.253 

37.230 

17-3497 


H 


NOT USED 


37. 99 
17-1002 

37.276/79 

17-5001 

37.277 
17-5002 

37.278 
17-5003 


37.253 
37.230 
17-3497 


NOT USED NOT USED 


23.5MC 
17-1001 


22.3MC 
17-1002 


I 25. 2MC 
17-1003 


23.4MC 

17-1004 


25.7MC 

17-1003 


23.4MC 

17-1004 


23.4MC 

17-1004 


21.25MC 

4. 5MC 

37.94 

17-1011 

17-3495 

17-1011 


37.94 

17-1012 


NOT USED NOT USED 21.25MC 
17-1012 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED I NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


37.243 
19-3125 


37.236 
19-4200 


37,234 
19-3125 


37.235 
19-3660 


37.236 

19-4200 


93UH 

37. 237 

37.237 

19-3093 

19-4251 

19-4251 


120UH 

19-3125 


250UH 

19-3250 


180UH 

19-4180 


93UH 

19-3093 


120UH 

19-3125 


250UH 

19-3250 


180UH 

19-4180 


NOT USED 37.197 
19-1005 


I 37.197 
! 19-1005 


25. 7MC 
17-1003 


23.4MC 

17-1004 


4. 5MC 
17-3497 


4, 5MC 
17-3495 


42.92 13 
Fly-27 12 


37.99 

17-1002 

37.276/.279 
17-5001 

37.277 

17-5002 


37.278/.299 
17-5003 


37.253 

17-3497 

37.268 

20-1006 

37.226 

20-1004 


SERVICE 

NOTES 


1 42. 13 & 42. 45 replaced 
by Fly-1. 

2 Used in models TV-30, 
799, 899, 930, 940 only 

3 37. 106 used in TV-30, 
799, 899, 940 re¬ 
placed by WC-11. 

4 37. 106 used in TV-30. 
799, 899, 930. 940 re¬ 
placed by WC-14. 

5 Mounting difference. 

6 42. 34 used in model 
880 replaced by 26R06 3 . 

7 42. 16 replaced by 
24S52. 

9 Terminal connections: 
Old 7-6-5-4-3-2-1 
New 9-B-7-5-4-3-1 
Use WC-20. 

10 37. 280 used in a few 
models-no replacement, 

11 37. 281 used in a few 
models replaced byY-14 

12 Terminal connections: J 
Old 8-7-6-1 

New 2-2-6-1 ! 

Remove 33K resistor 
from #7 & 8 of 
original transformer. 

13 42,96 used in some 
models replaced by 
Fly-75 5 . 

Terminal connections: 
Old 8-7-1-3-5 
New 4-4-3-1-2 
Connect 10K resistor 
(originally on #6) in 
series with 50 MMFD 
capacitor across yoke 
#3 and #7. 

14 Change terminal wiring 
to conform with 
original, 

15 Parallel with 10K 
resistor. 

16 Parallel with 18K 
resistor. 

17 Use one winding only, 

18 37.237 replaced by 
19-4251. 37. 300 re¬ 
placed by 19-1006, 

37. 234 replaced by 
19-3125. 37. 236 re¬ 
placed by 19-3180 13 . 

19 Parallel 5V. winding 
and parallel 6. 3V 
winding. 














































































































PARTS 


USE THIS PAGE 
il PART NUMBER is available. 


FIRESTONE 



MFR’S. 

PART 


MFR’S. 


REPLACEMENT 


A1201 

A1202 

A1406 

A3392 

A10104 

A10106 

A10108 

A10109 

A10115 

A10125 

A10134 

A10135 

A10136 

A10137 

A10152 

A10152-1 

A15832 

A28253 

A28255-1 

A28255-2 

A28255-4 

A28263 

A28276 

A28278-3 

A28279 

A28279-1 

A28280-19 

A28286 

A28292 

A28302-1 

A28302-1E 

A28314 

A28318-1 

A28322-1 

A28328 

A28330 

A5866 

A58124 

AT-52 

AT-67 

B10106 

FC-5 

FC-9 

L-103 

L-110A/B 

L-126 

L—128 

L-132A 

L-152 

L-154 

L—156 

L—158 

L—160 

L—162 

L-163 

L-167 

L-170 

L-171 

L-177 

L—179 

L-186 

PA28253 

PA28263 

PA28276 

PA28279 

PA28286 

PA28292 

PA28318 

PB1201 

PB1202 

PB1406 

PB1414 

PB3392 

PB1Q106-2 

PB10115-4 

PB10J25 

PB28278-3 

PB28320 


PB28327 

PC5866 

PC5866P 

PC10104 

PC 10108 

PC10109 

PC10115-6 

PC10147 

PC10148 

PCI 0151 

PC10154-1 

PC 10155 

PC28255-1 

PC28255-2 

PC28255-8 

PC28255-I1 

PC28278-3 

PC28302-1 

PC28317-1 

PC28326 

PC58124 

PD58121 

PP28292 

PR28263 

TLF114-D 

TLF115-D 

TLF137-D 

TLF140-D 

TLF142-D 

TLF147-D/48- 

TL F149- D/51- 

TLF505 

TLF506 

TLF517-D 

TLF521-D 

TR36A 

TR50B 

TR51A 

TR72 

TSP41- 

TSP46-B 

TTR105 

TTR106-D 

TTR152 

TTRI53 

TTR154 

TTR156 

TTR157 

TTR158 

TTR159-D 

TTR168-D 

TTR 178-ID 

TVL-177 

TVL-186 

162190 

505867 

505905 

505912 

506080 

507321 

507343 

507367 

507374 

507584 

507586 

507587 

507591 

507970 

507971 

508061 

508069 

508070 

508076 

508157 

508341 

508667 

508675 


26S53 
Fly 16 
19-3093 
19-3180 
19-3300 
19-3180 

Y 5 

Y 5 

Y 53 

Y 143 
24S48 
26S49 
WC 14 
HS 5 
17-1031 
17-1033 
HVO 50 
19-1001 
17-1033 


26S85 

26S08 

Fly 137 

Fly 14928 

24S50 

24S50 

26R17 

26C79 

24A88 

24S86 

Fly 1 

26S52 

H$ 2 


508679 

508702 

508883 

508956 

508967 

508971 

509056 

509061 

509341 

509342 

509361 

509375 

509376 

509378 

509380 

509384 

509385 

509603 

509679 

509704 

509706 

70883 

2E78 

2E79 

2E80 

9A1979 

9A2033 

9A2042 

9A2063 

9A2074 

9A2096 

9A2108 

9A2112 

9A2165 

9A2166 

9A2167 

9A2168 

9A2169 

9A2170 

9A2171 

9A2172 

9A2183 

9A2194 

9A2195 

9A2201 

9A2223 

9A2225 

9A2226 

9A2230 

9A2256/57 

9A2262 

9A2265 

9A2269 

9A2273 

9A2274 

9A2292 

9A2293 

9A2294 

9A2295 

9A2316 

9A2317 

9A2318 

9A2319 

9A2321 

9A2323 

9A2327-2 

9A2333 

9A2334-1 

9A2334-3 

9A2334-4 

9A2336 

9A2363 

9A2364 

9A2365 

9A2366 

9A2367 

9A2368 


Fly 5 
26S52 
HS 5 
Fly 5 
20-1006 
17-1003 
17-3250 
19-4500 
WC 23 
26S53 4 
24551 
17-1031 1 
26R91 
Fly 5 1 / 5 
Fly 15 
17-3401 


9A2369 

9A2370 

9A2371 

9A2372 

9A2373-1 

9A2375 

9A2380 

9A2381 

9A2382 

9A2383 

9A2385/-1 

9A2387 

9A2388 

12C23704 

12C23704-2 

12C24070 

12C24170 

12D23699 

12D23699-3 

12D25563 

12D25564 

12E19048-2 

12E23726 

12E23726-! 

12E23939 

12E24440 

12E25423 

12E25424 

12E26993 

12E27097 

I2E27149 

12E27156 

12E27189 

12E27949 

13A24203 

13A24224 

13A24937 

13A26994 

13A26995 

13A26998 

13B23887 

13M23755 

13M24085 

I3M24086 

13M24441 

13M24491 

I3M25686 

13M26979 

I3M26988 

13M26992 

13M27404 

I3M27405 

I6A18676 

16A19365 

16A20970 

I6A2139! 

I6A21701 

16A22427 

16A22923 

16A23889 

16A23889-1 

16A23890 

16A24019 

16A24020 

16A24090 

16A24505 

I6A24998 

I6A25441 

16A25688 

16A26520 

16A26985 

16A26986 

16A26987 

16A26991 

16A27202 

16A27204 

16A27466 


19-1002 

19-3500 

19-3250 

19-3300 

19-1005 

19-1004 

19-6022 

26C431 

26C431 

19-1005 

19-3500 

19-3180 

19- 1005 

20- 10041 

19- 3125 

20- 1004 
19-1001 
19-1004 
19-1001 


16A27467 

16B25146 

16B25146-3 

20E360 

20E361 

20E362 

20E363-2 

20E363-3 

20E363-4 

20E363-5 

20E409 

20E410 

20E415 

20E424 

22E27 

22E30 

22E31 

22E32 

22E33 

22E34 

22E35 

31A-078 

31A-095 

31TA-413 

36A1 

36A2 

36A4 

36A5 

36A7 

36A8 

36A9 

36A10 

36A11 

36A12 

36A16 

36A17 

36A19 

36A21 

36A22 

36A25 

36A28 

36A29 

36A30 

36A33 

36A34 

36A35 

36A36 

36A37 

50- 685 
51B1857 
51B1996 
51X134 
51X150 
51X150A 
51X150H 
51X151 
51X154 
51X156 
51X159 
51X165A 
51X166 
51X166B 
51X167 
51X168 
51X173 
51X174 
51X176 
51X180 
51X181 

51- 2101 
51-2102 
51-2166 
51-2167 
51-2168 
51-2169 
51-2184 
52X88 


19-3100 

19-3180 

19-42018 

19-3660 

19-31809 

19-4180 

19-31809 

19-4060 

19-3500 

19-4160 

19-307512 

19-316021 

19-3100 

19-412120 

19-3300 

19-310014 

19-31808 

19-3075 

19-32508 

19-4400 

19-30939 

19-3100 

19- 325020 
17-5004 

20- 1005 
20-1020 
26S49 
24S51 
24S51 
24S51 

26552 
24S51 
26S54 

26553 
26S49 
24S51 
24S51 
24S511 
24S511 
26S22 
24S48 
24S51 
24S61 
24S60 
19-44009 
19-3660 


52X88A 

52X90 

52X91 

52X94 

52X95/-3 

52X95-2 

52X95-4 

52X95-5 

53X291 

53X307 

53X318 

53X319 

53X320 

53X323 

53X324 

53X326 

53X330 

53X331 

53X333 

53X336 

53X337 

53X338 

53X339 

53X339A 

53X340 

53X340A 

53X342 

53X346 

53X347 

53X350 

53X351 

53X354 

53X355 

53X359/A 

53-398 

54X7 

54X8 

54X9 

54X10 

54X16 

55C306 

55-304 

55-309 

56A253 

201-20265 

201-23727 

201-23729 

201-23744 

201-23829 

201-23873 

201-23873-1 

201-24043 

201-24056 

201-24472 

201-24473-3 

201-24749 

201-25360/1 

201-25566 

201-27120 

1085-27617 

10000061 

10000071 

10000133 

12000082 

12000092 

12000201 

12000231 

14000021 

16000021 

16000191 

16000361 

16000381 

73000011 

73000071 

73000211 

73000221 


26R93 
Fly 37 
Fly 37 
26R07 
26R34 
26R58 
Fly 2418 
Fly 2418 
26R24 
26R24 
26R56 
26R56 
Fly 37 
Fly 37 
Fly 37 
Fly 20239 


Y 53 
HS 7 
HS 8 
20-1004 

Y 163,40 

Y 53 

Y 163^ 40 



Service notes may be found at the end of the FIRESTOHE section. 
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FIRESTONE 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

I3-G-3 

1 

13-G-109 

13 

13-G-127 

7 

13-G-153 

15 

13-G-174 

9 

13-G-204/05/06 

19 

13-G-4 

2 

13-G-109A 

13 

13-G-128/29 

7 

13-G-155 

15 

13-G-175 

9 

13-G-208 

25 

13-G-5 

3 

13—G—110 

6 

13-G-130 

7 

13-G-156 

17 

13-G-176 

8 

13-G-209 

25 

13-G-33 

1 

13-G-l 10A 

7 

13-G-131 

13 

13-G-157 

14 

13-G-l 77 

8 

13-G-210 

21 

13-G-44 

4 

13-G-l 14 

14 

13-G-132 

7 

13-G-159 

16 

13-G-178 

8 

13-G-211/12 

22 

13-G-45 

4 

13-G-114/A 

14 

13-G-133 

13 

13-G-161/62 

17 

13-G-179 

8 

13-G-213 

22 

13-G-46 

4 

13-G-115/16 

7 

13-G-134 

13 

13-G-163 

17 

13-G-180 

8 

13-G-214/15 

22 

13-G-47 

4 

13-G-l 17 

14 

13-G-134 

14 

13-G-164 

7 

13-G-181 

8 

13-G-216/17 

22 

13-G-48 

4 

13-G-l 18 

13 

13-G—134 

17 

13-G-165 

18 

13-G-183 

18 

13-G-220/221 

23 

13-G-49/50 

13 

13-G-119/20 

7 

13-G-135 

7 

13-G-166 

18 

13-G-186 

18 

13-G-222/223 

23 

13-G-51/52 

5 

13-G—121 

13 

13-G-136 

13 

13-G-167 

18 

13-G-187/88 

20 

13-G-224 

23 

13-G-53/54 

13 

13-G-122 

13 

13-G-145/46 

7 

13-G-168 

9 

13-G-189/90 

20 

13-G-225/226 

24 

13-G-55 

13 

13-G-124 

13 

13-G-147 

17 

13-G-169 

9 

13-G-191/92 

20 

13-G-230 

26 

13-G-56 

11 

13-G-125 

13 

13-G-148 

13 

13-G-170 

9 

13-G-193/94 

20 

13-G-231 

26 

13-G-57 

12 

13-G-125 

14 

13-G-148 

17 

13-G-171 

9 

13-G-195/96/97 

19 

13-G-240/241 

27 

13-G-58/59 

13 

13-G-125L 

14 

13-G-150 

10 

13-G-172 

9 

13-G-198/99/200 

19 

13-S-l 

26 

13-G-79 

13 

13-G-126 

14 

13-G-151 

16 

13-G-173 

9 

13-G-201/02/03 

19 

13-S-2 

26 

13-G-107/08 

13 

13-G-126 

7 

13-G-152/A 

16 








CHASSIS INDEX 


CHASSIS K 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

119 

105-0-700-90 

13 

105-3-82104/06 

13 

280-5-21T20/'26 

18 

334-1-9T25A 

11 

334-4-AM51A/54A 

8 

334-6-N62/A 

23 

105-1-700-90/93/96 

13 

105-3-82110/114 

13 

280-5-21T31/33. 35 

20 

334-2-MS29A 

6 

334-4-AM55A/56A 

9 

334-6-N63/A 

24 

105-2-700-100/-104/-120 

13 

105-4-75301 

17 

280-6-17T25 

21 

334-2-MS31C-A 

7 

334-4-AM57A/58A 

9 

334-6-N66/A 

23 

105-2-700-140/-144/-150 

13 

105-4-81786 

17 

280-6-21T49 58 59 

22 

334-2-MS31G-A 

7 

334-4-AS57A/58A/60A 9 

347-9-149-B 

1 

105-2-703 

13 

105-4-82203 

14 

291-9-651 

3 

334-3-GM44A/B 

10 

334-5-A59Q/A/CT 

19 

349-9-249-B 

2 

105-2-81700 

14 

105-4-82204/09/10 

17 

307-0-9120G H 

4 

334-3-MS31D 

7 

334-5-A59U/A/B 

19 

438-1-19P6140E 

26 

105-2-82000 

14 

199-6-A 2010 

25 

307-0-9123A/B 

4 

334-3-MS39A/B 

7 

334-5-A59UT/A 

19 

438-1-19P6140UE 

26 

105-2-82001 

14 

280-4-17T18 

18 

307-1-9202A, AA 

5 

334-3-MS39B. 5A6A 

7 

334-5-A61C/A/U 

19 

438-2-19P62-1 

26 

105-3-10210/40 

16 

280-4-21T19/AGH 

18 

307-1 -9202B, BA 

5 

334-4-AM49A 

9 

334-6-A62/A 

23 

438-2-19P62-1U 

26 

105-3-10272 

15 

280-5-17T23 

18 

334-1-1T28A 

12 

334-4-AM50A, B 

9 

334-6-A63/A 

24 

438-3-1872/U 

27 

105-3-81706 

14 
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FIRESTONE 


PART NAME 



Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 




Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


NOT USED NOT USED 


NOT USED TLF-521 -D 


TTR-156 

26S52 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


TTR-178-1DI TTR-108-D | 22E32 

26C95 



SEE RINGINGISEE RINGING I SEE RINGING ISEE RINGING iSEE RINGING 1 9A2294 
COIL 



TLF-147-D TLF-147-D 20E360 509061 

17-1004 17-1003 


TLF-148-D TLF-517-D NOT USED 507343 

17-1004 

TLF151-D TLF148-D NOT USED 507591 




NOT USED 9A2226 
17-1002 




Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


9A2226 

17-1002 

9A2318 

17-5001 

9A2318 17 

17-5001 

9A 2 318 
17-5001 

NOT USED 

9A2319 

17-5001 

9A2319 17 

17-5001 

, 9A2319 

1 17-5001 

9A2269/65 

17-1033 

9A229 5 
17-3497 

9A2295 

17-3497 

9A2295 

17-3497 

9A2074 

20-1004 

9A2074 

20-1004 

9A2336 

20-1004 

9A2074 

20-1004 

NOT USED 

9A2321 

20-1045 

9A2321 

20-1045 

9A2321 

20-1045 


9A2201 

17-1026 

9A2201 

17-1026 

NOT USED 

9A2323 

17-3495 

9A2112 

16-6758 

NOT USED 

; 


NOT USED 20-E363-3/5 


TLF140-D NOT USED 
19-1001 

NOT USED 2E78 

19-3001 


19-3093® 


NOT USED 36A9 

19-3180® 


NOT USED See note 7 


507367 507367 9A1979 9A1979 

19-1001 19-1001 19-3036 19-3036 

507584/617 507970/1 9A2033 9A2033 

19-3001 19-3001 19-1002 19-1002 


9A206 3 
16-6758 

9A2063 

16-6758 

9A2063 

16-6758 

NOT USED 

36A10 

36A10 

36A30 

36A21 

19-4060 

19-4060 

19-3075 

19-4121 20 

36A11 

36A22 

36A28 

36A22 

19-3500 

19-3300 

19-4400* ® 

19-3300 


36A1 

19-3100 


36A29 

19-3180® 


36A17 
19-3160 21 

See note 22 

NOT USED 


Service notes may be found at the end of the FIRESTONE section. 
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FIRESTONE 



Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coll 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


NOT USED 

9A2108 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2042 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

36A1 

19-3100 

36A1 

19-3100 

A28255-2 

19-3180 

A28255-2 

19-3180 

PC28255-2 

19-3180 


16000191 

20-1004 

201-23729 

20-1020 

9A2383 43 

17-1026 

201-23729 

20-1020 

NOT USED 

201-23873 

16-3445 

9A2368 

17-4595 

201-23873 
16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Peaking 

36A7 

19-3180® 

36A7 

19-3180® 

Peaking 

See note 7 

See note 7 

RF Choke 

9A1979 

19-3036 

9A1979 

19-3036 

Filament 

9A2033 

9A2033 

Choke 

19-1002 

19-1002 



16A24019 

19-3500 


16A21701 

19-1005 


201-20265 

19-3036 


Service notes may be found at the end of the FIRESTONE section. 
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FIRESTONE 


PART NAME 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


21 22 23 24 25 26 27 


201-25360/1 1201-27120 


Y 163.40 


12E-27189 

26S52 


NOT USED 


Y 163,40 


12E-27156 

26S14 


NOT USED 


53X359/A 
Fly 202 



26S08 


NOT USED 


Fly 14928 


L-186 
TVL-186 
Y 100 


TR 36A 


Power 


Filament 


Focus Coll 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 

Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


16A-27467 

16A-27204 

19-4400 


19-1005 


I6A-25688 







NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

53X354 

NOT USED 

NOT USED 


16B25146-3 
26C78 


201-24*473-3 13M26992 

HS 8 HS 8 


1085-27617 


17-450347 


13A-24224 

17-50011 


13A-24937 
17-50031 


NOT USED 


201-23727 

20-1005 


NOT USED 


I3M-26988 9A2367 


20-1005 


13M-26979 9A2366 


16A-27467 
16A-27204 
19-4400 


16A-27466 


NOT USED 


36A12 

19-4160 


36A28 

19-440016 


36A33 

19-32508 


19-3075 


16A-2652048 I 9A2375 


36A35 

19-30939 


36A34 

19-4400 


NOT USED NOT USED 


52X 95-2 

52X95-5 

26C79 

26C79 

9A2372 

9A2372 

HS 7 

HS 7 

9A2371 

9A2371 

HS 8 

HS 8 


50-688 

17-5004 


NOT USED 


51-2101 
19-44009 
51-2184 
19-4160 



NOT USED 

NOT USED 

55C306 

AT-52 

24S48 

24S53 

56A253 

FC-5 

26C77 

26C79 








28 


26 



Service notes may be found at the end of the FIRESTONE section. 
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FIRESTONE 


SERVICE NOTES 


1 

Mounting difference. 

27 

PB-10115-4 used in code 105-1-70090/93/96/140/100/120/144/150 

2 

508971, 708883 replaced by Fly 5 (use schematic *1 packaged with unit). 


replaced by 26S51 . 

3 

May require use of original network. 

28 

Use original mounting brackets: 

4 

Connect as autoformer. 


Original terminals 5 - 6 - 7 - 8 

5 

Use schematic *3 and 5A packaged with unit. 


new terminals 1 - 2 - 3 - 4 

6 

Change wiring to conform with original circuit. 

29 

PB1012S, A/B10106, A-10134 all replaced by 24A87. 

7 

36A4 replaced by 19—4201 36A8 replaced by 19-4180, 36A2 replaced 

30 

A-28318-1 replaced by WC 23. 


by 19-3180. 

31 

PC/A-58124 replaced by 24S48, PD-5812) replaced by 26S49. 

8 

Parallel with 2.2 K resistor. 

32 

16000381 (alternate) - replaced by Y 5. 

9 

Parallel with 3.3 K resistor. 

33 

A-28279-1 (alternate) replaced by WC 15. 

10 

Parallel 6,3V windings. 

34 

73000211/221 used in model 13-G-163 replaced by 24S60^. 

11 

36A16 replaced by 19-307512, 36A12 replaced by 19-4160, 36A2 replaced 

35 

201-24749 replaced by 20-1004. 


by 19-3)80, 36A25 replaced by 19-310014. 

36 

16A-21391 replaced by 19-3300, 

12 

Parallel with 1.5K resistor. 


16A-20970 replaced by 19-3250, 

13 

53X324 used in chassis 334-2-MS3/CA replaced by 26R93. 


16A-24090 replaced by 19-1005. 


53X331 replaced by 26R07. 

37 

I3M-23755, 201-24056, 13M-23755, 201-25566 replaced by Y 5^. 


53X351 - no replacement. 

38 

53X355 replaced by Fly 203. 


53X291 - 22R38. 

39 

Original terminals 4 - 3 - 2 - 1 

14 

Parallel with 470 ohm resistor. 


new terminals 4 - 7 - 6 - 5 

15 

Use one winding only. 

40 

Connect and mount same as original. 

16 

Parallel with 6.8 K resistor. 

41 

51X176 replaced by 24551. 

17 

Some models use the following IF's: 

42 

36A1 replaced by 19-3500, 


31A-078 replaced by 19-1021, 


36A12 replaced by 19-4160, 


9A2230 replaced by 17-1062, 


36A37 replaced by 19-325020, 


9A2333 - no replacement. 


36A28 replaced by 19-4400^, 

18 

Connect as original circuit, except connect original *7 to new terminal *5, 


36A33 replaced by 19-3250^. 


connect a 56MMFD capacitor from *5 to open end of 5.6 K resistor (original 

43 

9A2366 replaced by 20-1004. 


terminal *6) 

44 

I2C-24170 used In chassis 280-5-21T31/2IT33 replaced by 24S52. 

19 

Use terminals *3 and *4. 

45 

201-24043, 133-23887, 13A-24203 - no replacement. 

20 

Parallel with 8.2 K resistor. 

46 

16A-22923 replaced by 19-6022, 

21 

Parallel with 15K resistor. 


16A-19365 replaced by 19-4400. 

22 

36A10replaced by 19-4060, 36A19 replaced by 19-3100 (parallel with 220 

47 

Add 100MMFD coupling capacitor externally. 


ohm resistor). 

48 

I3M-27404/05, 16A-26987/86 - no replacement. 

23 

9A2225 (alternate) replaced by 17-1004. 

50 

36A36 replaced by 19-3100, 

24 

9A2226 (alternate) replaced by 17-1002. 


36A1 replaced by 19-3100, 

25 

A/PC-10108, PC-10104, A-10135 used in a few models all replaced 


36A12 replaced by 19-4160, 


by Fly 59. 


36A37 replaced by 19-325020. 

26 

PB-28278-3, A-28278-3, PC-28302-1, A-28330, A-28302-1E all replaced 

51 

Connect *1 to plate, *2 to B plus, *7 to yoke *6, *10 to yoke *4. 


by Y 5. 

52 

A-28328 used in CODE 105-3-81706 - no replacement. 



53 

To replace 53X342/346/347 with Fly 37 use the following connections: 




Original terminals 6-5 -4-3-1 -A-G 




new terminals 13 - 10 or 11 - 6- 5 or 4 - 1 or 2-9-8 
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K63J132-1 

K63J 134-1 

K63J135-1 

K65J 434-2 

K65J435 

K65J436 

K65J437 

K65J438 

K66J300 

K66J301 

K66J302 

K66J303 

K66J 304-1 

K66J382 

K66J429 

K66J691 

K66J733 

K67J23 

K67J460-1 

K67J461-1 

K67J533-1 

K68J13 

K68J283-1 

K68J294 

K68J295 

K68J297 

K68J41-1 

K68J420 

K68J420-2 

K68J436 

K68J489 

K68J489-1 

K68J490-1 

K68J640 

K68J842 

K69J305 

K69J 367-1 

K69J449 

K69J620 

K69J673 

K69J681 

K69J682 

K69J719 

K69J88 

K69J91-1 

K69J91-2 

K69J91-3 

K69J91-4 

K69J91-6 

K71J129 

K71J129-1 

K71J363 

K7IJ417 

K71J63-1 

K71J631-1 

K71J811-1 

K71J83-1 

K71J844-1 

K7IJ844-2 

K71J845-1 

K71J87-1 

K82J154-1 

K82J154-2 

K82J182-1 

K82J183-1 

K82J184-1 

K82J363 

K82J493 

K82J154-2 

K83J374-1 

K83J542-1 

K83J999-4 

K109J2-4 

K109J2-4-7 

K 109J2-4 

K109T2-6 

K115J217-1 

K115J630-11 

K115J857-2 

K1I7J416A 

K119J14 

KU9J15 

KI19J17 

K119J18-1 

K128J68-3 

K128J68-4 

K129J26 

K129J27 

K129J91 

K132J30-1 

K138J72-1 

K138J73-1 

K142J98 

K 144J 26 


26R88 41 

26C91 

26C44 

26C41 

26C41 

26R92 41 

26R72 3 ' 41 

26S54 

26A03 

26S73 3 

24S60 3 

26R40 

26R39 


K148J27-1-2 

K148J27-2 

K148J53-4 

K149J79-1 

K149J80-1 

K188J46-1 

M73J824-1 

M73J918-1 

M73J932 

M76J102 

M76J328-1 

M76J35-1 

M76J35-2 

M76J505 

M76J505-2 

M76J505-3 

M76J581-1 

M76J582-2 

M76J582-3 

M76J588-1 

M76J792-1 

M76J 809-1 

M77J-1 

M77J1 

M77J1-2 

M77J1-4 

M77J1-7 

M77J1-13 

M77J1-I6 

M77J2-1 

M77J2-3 

M77J3-1 

M77J3-2 

M77J3-3 

M77J3-5 

M77J3-6 

M77J3-8 

M77J3-9 

M77J3-11 

M77J4-1 

M77J4-2 

M77J4-3 

M77J4-4 

M77J4-5 

M77J4-6 

M77J4-12 

M77J4-13 

M77J4-15 

M77J5-1 

M77J7-1 

M77J11-1 

M77JI1-8 

M77J11-11 

M77J11-17 

M77J11-20 

M77J11-23 

M77J11-25 

M77J13-2 

M77J13-3 

M77J13-4 

M77J414-1 

M77J414-2 

M77J432-1 

M77J643-2 

MI23J423-1 

MI23J462-1 

Ml23J472-1 

M123J72-1-1 

M123J 720-2-1 

M123J722-1 

M123J828-1 

M123J846-1 

Ml 23J878-1 

P74J18-2 

P74J257-1 

P74J590-1 

P74J615 

P74J615-2 

P74J615-6 

P74J616-6 

P79J893-1 

P125J238-1 

P125J530-1 

RLA-031 

RLA-036 

R LA-037 

RLA-040 

R LA-041 

R LA-042 

RLA-043 

R LA-045 

R LA-046 

R LA-047 

RLA-050 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

RLF-047 

FC-3 

RLF-048 

26C44 

RLF-050 


RLF-051 

26C78 

RLF-056 

26C78 

RLF-061 

26C91 

RLF-062 

26C44 

RLF-068 

26C4I 

RLF-069 

26C93 

RLF-070 

26C78 

RLF-072 

26C77 

RLF-073 

26C41 

RLF-074 

26C77 

RLF-075 

26C41 

RLF-076 

26C77 

RLF-078 

26C41 

RLF-079 

26C79 

RLF-080 

26C79 

R LI-005 

19-1001 

R LI-038 

19-4160 

R LI-042 


R LI-043 


R LI-055 

HS-5 


Y-27 

WC-18 43 


R LI-059/60 
R LI-061 
R LI-063 
R LI-067 
RLI-068 
RLI-069 
R LI-085 
R LI-086 
R LI-089 


19- 312539 

20- 1045 

19- 3036 

20- 1004 

20-1049 

19-3180 

17-3401 

16- 3445 

19- 7068 

20- 1004 
20-1004 

19- 3160 31 

20- 1049 
HS-5 
19-7068 
19-3160 

17- 4522 

19- 3300 
17-3401 
17-4534 

20- 1049 
16-3445 
20-1004 
20-1045 
20-1044 
20-1044 
19-7068 
19-1005 
19-3180 31 
19-1001 
19-3180 49 


R LI-445 

R LI-456 

RLI-1043 

RLP-010 

RLP-011 

RLP-012 

RLP-013 

RLP-014 

RLP-016 

RLP-018 

RLP-019 

RLP-020 

RLP-021 

RLP-022 

RLT-001 

RLT-002 

RLT-003 

RLT-004 

RLT-005 

R LX-024 

RLX-029 

RLX-038 

RLX-042 

RTD-003 

RTD-005 

RTD-006 

RTD-008 

RTD-009 

RTD-011 

RTD-012 

RTD-013 

RTD-014 



RLD-037 

Y-28 

R LI-090 


RLI-311 

19-318021 

RTD-015 

17-1033' 


RLD-038 

Y-30 

RLI-093 

19-3160 

RLI-312 

20-1020 

RTD-018 

17-1033' 


RLD-039 

Y-29 

RLI-096 

17-4534 

RLI-315 

19-3300 

RTD-019 

17-3497 


RLD-040 

Y-30 

R LI-097 

16-3445 

RLI-317 

19-3100 

RTD-020 

17-3474 


RLD-041 

Y-30 

RL1-100 

17-4502 

RLI-319 

17-4502 

RTD-021 

17-3497, 


RLD-042 

Y-31 

RLI-104 

19-1920 

RLI-320 

20-1020 

RTD-023 

17-3497^ 


RLD-043 

WC-19 

RLI-108 

19-1920 

RLI-321 

H$"5 oo 

RTD-024 

17-3474 

WC-14 

RLD-044 

WC-19 

RLI-109 

19-1921 

RLI-322 

19-7068 39 

RTD-025 

17-3475 

WC-14 

RLD-045 

Y-30 

RLI-110 

17-4502 

RLI-323 

17-4534 

RTD-026 

17-3476 

WC-14 

RLD-046 

WC-19 

RLI-111 

20-1004 

R LI-324 

20-1004 3 

RTD-027 

17-3459 

WC-18 

RLD-047 

Y-31 

Rtl-122 

19-1002 

RLI-325 

20-1044 

RTD-030 

17-3458 

WC-22 

RLD-048 

WC-19 

RLI-123 

17-4500 

RLI-326 

17-4538 

RTD-032 

17-3476 


RLD-049 

WC-19 

RLI-131 

20-1049 

R LI-327 

19-3660 

RTF-002 

21F09 


RLD-050 


RLI-132 

17-4503 

R LI-328 

19-3300 21 

RTF-003 

26S63 30 

WC-18 41 

RLD-051 

Y-32 

RLI-133 

17-4504 

RLI-331 

19-3250 

RTF-004 

21F08 3 


RLD-052 

Y-32 

RLI-134 

19-3250 

RLI-332 

17-4538 

RTL-017 


HS-7 

RLD-053 

WC-21 

RLI-135 

17-4538 

RLI-336 


RTL-022 



RLD-054 

WC-18 43 

RLI-137 

19-3250 

R LI-337 


RTL-023 



RLD-056 

WC-14 3 

RLI-138 

19-1005 

RLI-338 


RTL-024 


Y-27 

RLD-057 

WC-18 3 

RLI-139 

17-3402 

RLI-339 

HS-12 

RTL-025 



RLD-058 

WC-21 

R LI-140 

17-3401 

RLI-340 

19-1004 

RTL-027 


Y-29 

RLD-059 

Y-34 

RLI-141 

19-5100 

RLI-342 

19-3660 

RTL-034 


Y-30 

RLD-060 

WC-18 

RLI-142 

19-1001 

R LI-343 

20-1020 

RTL-037 


Y-30 

RLD-065 

WC-21 

RLI-143 

19-4201 

RL1-344 

HS-8 

RTL-038 


Y-30 

RLD-066 

WC-22 43 

RLI-144 

17-4523 

RLI-345 

19-4400 

RTL-043 

16-6767 

Fly-49 

RLD-067 

Y-32 

RL1-148 

19-3180 

R LI-350 

19-1001 

RTL-046 


Fly-49 

RLD-068 

Y-33 

RLI-149 

19-3250 

RLI-352 

19-3500 

RTL-047 


Fly-49 

RLD-069 

Y-21 

Rll-150 


R LI-353 

19-1001 

RTL-049 


FC-3 

RLD-071 

Y-1455 

RLI-151 

20-1004 

RLI-354 

17-4534 

RTL-054 

16-6758 

FC-3 

RLD-072 

Y-21 

RLI-153 

19-1005 

RLI-356 

19-1001 

RTL-055 


HS-2 

RLD-073 

Y-33 

RLI-154 

19-4500 

RLI-357 

HS-8 

RTL-056 


Y-28 

RLD-074 

Y-1455 

Rll-155 

19-5100 

R LI-360 

19-1001 

RTL-066 

26C79 

26S49 

RLD-075 

Y-33 

RLI-156 

19-3250 

RLI-361 


RTL-078 

16-6758 

24S49 

RLD-076 

Y-1455 

RLI-161 

I9-3160 26 

RLI-362 


RTL-080 

16-3487 

26S52 3 

RLD-080 

Y-51 

RLI-162 

19-3160 

RLI-363 


RTL-081 


26S7529»58 

RLD-091 

HS-7 

RU-173 

17-4534 

R LI-364 

20-1049 

RTL-082 


24S48 

RLD-150 


RLI-175 

19-4121 

R LI-365 

HS—11 

RTL-083 


26C44 

RLF-005 

20C65 3 

RLI-176 

19-3180 31 

R LI-367 

19-4400 

RTL-084 


26S76 59 

RLF-006 

20C64 3 

RLI-177 

19-3036 

RLI-368 

19-4950 

RTL-085 

17-1012 

26S06 

RLF-008 


RLI-179 

17-4538 

RLI-380 

HS-12 

RTL-089 


26S7659 

RLF-010 

20C54 2 

RLI-180 

16-3445 

RLI-382 

19-3100 

RTL-090 

17-1011 

26C41 

RLF-OU 

26C45 2 

RL1-181 

20-1004 

RLI-383 

19-4201 

RTL-096 

26C79 


RLF-013 


RLI-162 

20-1004 

RLI-384 

19-1001 

RTL-101 


Fly-3 

RLF-017 


RLI-183 

19-3180 

RU-385 


RTL-102 


Fly-3 

RLF-018 

20C64 

RLI-1B4 

19-3250 

R LI -386 


RTL-104 


Fly-3 

RLF—019 

20C64 

RLI-192 

20-1049 

RLI-391 


RTL-118 

17-4535 

Fly-5 

RLF-021 


RLI-193 

19-3160 

RLI-393 


RTL-119 

17-4500 

Fly-3 

RLF-023 


RLI-194 

19-3300 

RL1-394 


RTL-120 

16-3445 

Y-34 

RLF-024 

19-3036 

RLI-195 

19-3036 

RLI-413 


RTL-122 



RLF-025 


RL1-196 

19-3125 s9 

RLI-422 


RTL-I25 

17-5003 


RLF-026 


RLI-197 

19-3250 

R LI-424 

HS-U 

RTL-126 



RLF-028 


R LI-200 

20-1045 

RLI-425 


RTL-127 

17-4536 

15-1083 

RLF-031 

26C43 3 

RLI-201 

20-1049 

RLI-426 


RTL-137 


15-1083 

RLF-032 

26C44 3 

R LI-202 

17-3401 

RLI-428 

19-1005 

RTL-138 

17-4536 

15-1083 

RLF-038 


RLI-203 

20-1004 

RLI-429 

19-1005 

RTL-144 

17-4522 

15-1083 

RLF-039 


RLI-204 

19-3125 

RLI-430 

19-3500 

RTL-145 

17-4523 

15-1084 

RLF-040 

20C53 

RLI-205 

19-3125 

RLI-431 

HS-13 

RTL-I47 

17-4502 

15-1089 

RLF-041 


RL1-206 

20-1049 

RLI-434 


RTL-153 

17-4522 

15-1089 

RLF-042 

FC-3 

RL1-207 

19-3100 

R LI-435 


RTL-154 

17-4524 

15-1091 

RLF-043 


RLI-208 

19-3300 21 

RLI-439 

HS—15 

RTL-155 

17-4522 

15-1090 

RLF-045 

26C91 

RLI-209 

19-3250 

RLI-440 


RTL-165 

26A03 

15-1092 

RLF-046 


RLI-210 

HS-5 

R LI-441 


RTL-175 

17-4522 


Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section. 
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GENERAL ELECTRIC 


PARTS LIST 

t CONTINUED ) 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

RTL-176 

17-4524 

RTO-139 

24S51 

WT35X34 

HS 5 

WT36X149 

19-312539 

WT36X336 


ET36X636 

19-3036 

RTL-178 

17-4522 

RTO-140 

24S51 

WT35X35 


WT36X150 

20-1045 

WT36X339 

19-3250 

ET36X637 


RTL-179 

17-4524 

RTO-141 

Fly 88 

WT35X36 


WT36X151 

19-3036 

WT3 6X344 

19-1009 

ET36X640 


RTL-180 

16-3445 

RTO-142 

26S29 

WT35X37 

HS 5 

WT36X152 

20-1004 

ET36X345 

19-4500 

ET36X644 


RTL-185 


RTO-146 

Fly 19 

WT36X1 


WT36X153 


WT36X345 


ET36X645 

19-4201 

RTL-186 

17-4523 

RTO-146-3 

Fly 19 

WT36X2 

WC 22 

WT36X154 

20-1049 

ET36X349 

HS 13 

ET36X646 


RTL-187 

17-4524 

RTO-148 

Fly 19 

WT36X3 

WC 14 

ET36X157 

19-3180 

WT36X349 

HS 13 

ET36X647 


RTL-191 

17-4524 

RTO-149 

Fly 90 

WT36X4 

WC 18 

WT36X157 

19-3180 

WT36X352 

17-1003 

ET36X648 


RTL-192 

17-4536 

RTO-149-1 

Fly 90 

WT36X5 

WC 20 

WT36X163 

17-3401 

WT36X354 

17-4536 

ET36X649 

20-1051 

RTL-194 

17-5014 

RTO-150 

Fly 90 

WT36X6 

WC 14 

WT36X176 

20-1004 

WT36X355 


ET36X650 

HS 13 

RTL-195 

17-5014 

RTO-151-3 

Fly 102 

WT36X7 

WC 14 

WT36X177 

20-1004 

WT36X356 

17-4500 

ET36X651 


RTL-198 


RTO-153 

24S603 

WT36X8 

WC 22 

WT36X178 

19-3160 3 ' 

WT36X357 

17-4502 

ET36X662 

HS 16 

RTL-199 


RTO-154 

26S54 

WT36X10 

WC 18 4 ' 

WT36X179 

20-1049 

WT36X358 

17-4500 

ET36X663 


RTL-200 


RTO-155 

26S24 

WT36X11 


WT36X180 

HS 5 

WT36X359 

17-4500 

ET36X664 


RTL-208 

17-5014 

RTO-156 

26S49 

WT36X12 


WT36X19I 

19-7068 

WT36X366 


ET36X665 


RTL-209 

17-5014 

RTO-159 

26S29 

WT36X14 


WT36XI94 

19-3160 

WT36X369 


ET36X667 


RTL-214 

17-5014 

RTO-161 

Fly 112 

WT36X15 

WC 19 

WT36X200 

17-4522 

WT36X373 


ET36X683 


RTL-215 


RTO-162 

26S733 

WT36X16 

WC 19 

WT36X206 

17-3401 

WT36X374 

19-3300 

ET36X686 


RTL-216 


RTO-163 

245603 

WT36X17 

WC 21 

WT36X207 

17-4534 

ET36X375 

19-3300 

ET36X687 

19-3375 

RTL-217 


RTO-165-1 

Fly 105 

WT36X18 

WC 18 

WT36X208 

20-1049 

WT36X376 

19-3660 

ET36X692 

HS 13 

RTL-218 


RTC-166 

Fly 104 

WT36X19 

WC 143 

WT36X215 

20-1004 

WT36X377 


ET36X694 

19-3600 

RTL-219 


RTO-166-5 

Fly 104 

WT36X20 

WC 183 

WT36X216 

20-1045 

ET36X378 


ET36X695 


RTL-220 


RTO-167 

26S52 

WT36X21 

WC 21 

WT36X217 

20-1044 

WT36X378 


ET36X710 


RTM-OOl 


RTO-168 

24S48 

ET36X22 

WC 18 

WT36X218 

20-1044 

ET36X379 


ET36X717 

19-3375 

RTM-003 

HS 2 3 

RTO-169 

24S61 

WT36X22 

WC 18 

WT36X219 

19-7068 

WT36X379 


WT36X875 

19-3300 

RTM-007 

24A88 3 

RTO-170 

24S61 

WT36X25 

WC 21 

WT36X220 

19-1005 

WT36X381 

19-1000 

WT37X1 


RTM-008 

16-3445 

RTO-173 

Fly 105 

WT36X26 

WC 22 43 

WT36X224 

19-3180 3 ' 

WT36X382 


WT37X4 

15-1083 

RTO-016 

24S86 3 

RTO-174 

Fly 104 

WT36X27 


WT36X225 


WT36X383 


WT37X5 

15-1083 

RTO-017 

26S49 

RTO-175/-33 

Fly 94 

WT36X30 

19-3036 

WT36X233 

19-3180*9 

WT36X386 

19-2003 

WT37X6 

15-1083 

RTO-020 

Fly 3 

RTO-178 

22S98 

WT36X47 

19-4160 

WT36X234 

19-3180 2 ' 

WT36X387 

19-1015 

WT37X7 

15-1083 

RTO-026 

22S93 

RTO-179/-4 

Fly 107 

WT36X57 


WT36X235 

20-1020 

WT36X388 


WT37X8 

15-1084 

RTO-027 

26S49 

RTO-180 

26S52 

WT36X59 

19-3250 

WT36X237 

19-3300 

ET36X393 


WT37X9 


RTO-029 

Fly 3 

RTO-181 

24S51 

WT36X66 

19-1002 

WT36X239 

19-3100 

WT36X400 


WT37X11 


RTO-032 


RTO-183 

Fly 108 

WT36X69 

19-3160 

WT36X240 

17-4502 

WT36X401 

19-1005 

WT37X12 


RTO-035 

26S49 

RTO-184 

26S25 

WT36X70 

17-4534 

WT36X241 

20-1020 

WT36X4Q2 

HS 16 

WT37X13 


RTO-041 


RTO-187 

Fly 94 

V/T36X72 

17-4502 

WT36X242 

HS 5 

ET36X405 


WT37X17 


RTO-051 

24S51 

RTO-188 


V7T36X76 

19-1920 

WT36X243 

19-706839 

WT36X405 


WT37X23 

15-1093 

RTO-052 

26S48 

RTO-189 

26S06 

WT36X77 

19-1921 

WT36X244 

17-4534 

ET36X409 


WT37X25 

15-1091 

RTO-053 

24S86 3 

RTO-190 

Fly 108 44 

WT36X78 

17-4502 

WT36X245 

20-10043 

WT36X409 


WT37X28 

15-1093 

RTO-054 

Fly 3 

RTO -192 

26A02 3 

WT36X79 

20-1004 

WT36X246 

20-1044 

ET36X410 

19-3125 

WT37X31 


RTO-058 

Fly 3 

RTO-193 

26S06 

WT36X87 

17-4500 

WT36X24? 

20-1049 

WT36X410 

19-3125 

WT51X3 


RTO-059 

Fly 3 

RTO-194 

26S49 

WT36X83 

20-1049 

WT36X248 

19-33002' 

WT35X411 

19-4201 

WT51X5 

HS 2 3 

RTO-060 

Fly 3 

RTO-196 

Fly 144 

WT36X89 

17-4503 

WT36X251 

19-3250 

WT36X413 

19-2001 

WT51X7 

24A88 3 

RTO-061 

26S53 

RTO-197 

26S49 

WT36X90 

17-4504 

WT36X252 

17-4538 

WT36X4I4 


WT51X8 

16-3445 

RTO-062 

24S503 

RTO-198 

26552*3 

V/T36X9I 

19-3250 

WT36X256 


WT36X4I5 


WT56X1 


RTO-064 

26S53 

RTO-207 

Fly 166 

WT36X92 

17-4538 

V/T36X257 


ET36X420 

19-1005 

WT56X3 


RTO-066 

26S50 

RTO-208 

Fly 145 

WT36X94 

17-3402 

WT36X253 


ET36X424 

19-3250 

WT56X5 


RTO-067 

Fly 3 

RTO-209 

26S30 

WT36X95 

17-3401 

WT36X259 

HS 10 

ET36X425 

19-3250 

WT56X6 


RTO-068 

Fly 3 

RTO-210 

24S48 

WT36X96 

19-4201 

WT36X260 

19-1008 

WT36X425 

19-3250 

WT56X10 


RTO-071 

Fly 3 

RTO-212 

26S06 

WT36X97 

19-4201 

ET36X261 

19-3660 

WT36X427 

19-3004 

WT56X12 


RTO-072 

24S50 

RTO-213 

24S53 

WT36X98 

17-4523 

WT36X261 

19-3660 

ET36X 433 

19-3100 

WT56X14 

17-4532 

RTO-073 

26S49 

RTO-214 

Fly 167 

WT36XI01 

19-3180 

WT36X262 

20-1020 

WT36X435 


WT56X19 


R TO-074 

24S86 3 

RTO-215 

26A02 6 ' 

WT36X102 


WT36X263 

HS 8 

ET36X436 


WT56X20 


RTO-076 

Fly 3 2 

RTO-216 

26S06 

WT36X103 

20-1004 

ET36X264 

19-3375 

WT36X436 


WT56X22 

17-3493 

R TO-077 

24S50 3 

RTO-217 

26S49 

WT36X105 

19-1005 

WT36X264 

19-4400 

ET36X440 


WT56X23 


RTO-080 

Fly 3 2 

RTO-308 


WT36X106 

19-4500 

WT36X269 

19-1001 

WT36X444 


WT56X24 

17-1033 

RTO-081 

24S53 

RTO-2141 -11 

Fly 167 

WT36X107 

19-5100 

ET36X271 

19-3500 

WT36X445 


WT56X25 

17-1033 34 

RTO-082 

26S50 

RTP-014 

17-103334 

WT36X103 

19-3250 

WT36X271 

19-3500 

WT36X446 


WT56X26 

17-103334 

RTO-034 

26S49 

RT P-030 


ET36X109 


WT36X272 

19-1001 

ET36X447 


WT56X27 

17-103334 

RTO-085 

Fly 32 

RTP-035 

26R92 

WT36X110 

I9-3I60 3 * 

WT36X273 

17-4534 

WT36X447 


WT56X28 

17-103334 

RTO-086 

26S50 

RTP-040 


WT36X111 

19-3160 

WT36X274 

20-1049 

ET36X448 

20-1051 

WT56X30 

17-103334 

RTO-088 

Fly 32 

RTP-062,-066 

26R18 

WT36X113 


ET36X275 

19-3300 

WT36X448 


WT56X31 

17-3497 

RTO-089 

24S51 

RTP-300 

26R18 

ET36X116 


WT36X275 

19-1001 

ET36X537 

WC 35 

WT56X32 

17-3474 

RTO-090 

Fly 3? 

RTP-301 

26R18 

WT36X116 

17-4534 

WT36X276 

HS 8 

ET36X538 

HS 843 

WT56X33 

17-3497 

RTO-092 

Fly 3 

RTP-302 


ET36X117 


WT36X279 

19-1001 

ET36X539 

19-3060 

WT56X35 

17-349734 

RTO-096 

26C41 

RTP-303 


WT36X118 

19-4121 

WT36X280 


ET36X540 


WT56X36 

17-3474 

RTO-097 

26S53 3 

RTP-308 


WT36X119 . 

19-318031 

WT36X281 

20-1049 

ET36X543 


WT56X37 

17-3475 

RTO-101 

Fly 49 

RTP-309 


WT36X120 

19-3036 

WT36X282 

HS 11 

ET36X544 

19-3060 

WT56X38 

17-3476 

RTO-102 


RTP-310 


WT36X12I 

17-4538 

WT36X283 

19-4400 

ET36X547 

19-3060 

WT56X39 

17-3459 

RTO-103 

26A04 

RT P-313 


WT36X122 

20-1004 

ET36X283 

19-4400 

ET36X548 

19-3125 

WT56X41 

17-3458 

RTO-104 

Fly 49 

RTP-314 


WT36X123 

20-1004 

WT36X284 

19-4950 

ET36X549 


WT56X42 

17-3476 

RTO-105 

26S50 

RTP-315 

26R88‘*l 

WT36X124 

19-3180 

WT36X292 

HS 12 

ET36X550 

17-6011 

WT56X43 

17-4524 

RTO-109 

Fly 49 

RTP-318 

26R71 

WT36X125 

19-3250 

WT36X294 

19-3100 

ET36X558 


WT56X44 

17-4524 

RTO-114 

Fly 49 

RTP-321 

26R92 4 ' 

WT36X132 

20-1049 

WT36X295 

19-4201 

ET36X582 


WT56X45 


RTO-I16 

Fly 5 

RTP-322 

26R723.41 

WT36X133 

19-3160 

WT36X296 

19-1001 

ET36X583 

19-3036 

WT56X46 


RTO-117 

26S52 3 

RTP-325 

26R71 

ET36X134 

19-3300 

WT36X297 


ET36X584 


WT56X47 

17-3476 

RTO-120 

24S5I 

RTP-326 

26R39 

WT36X134 

19-3300 

WT36X300 


ET36X585 


WT56X48 


RTO-12? 

26S29 

RTP-327 

26R40 

WT36X135 

19-3036 

WT36X301 


ET36X586 


WT56X49 


RTO-123 

24S51 

RTP-329 


WT36X136 

19-312539 

WT36X302 


ET36X587 


WT56X50 


RTO-124 

24S51 

RTP-331 

26R41 

WT36X137 

19-3250 

WT36X315 


ET36X589 

20-1051 

ET56X57 

20-1050 

RTO-125 

Fly 86 

RTP-335 


WT36X139 

20-1045 

WT36X324 

HS 14 

ET36X599 


WT61X1 

17-1034 

RTO-126 

Fly 86 

RTP-399 


WT36X140 

20-1049 

WT36X325 


ET36X600 


WT61X2 

16-3445 

RTO-127 

Fly 86 

T75J159-1 


WT36X141 

17-3401 

WT36X326 


ET36X602 


WT61X3 

16-3445 

RTO-129 

Fly 87 

T75J480 


WT3 6X142 

20-1004 

WT36X327 

19-1005 

ET36X603 


WT61X4 

16-3445 

RTO-130 

Fly 87 

T75J499-1 


WT36X143 

19-3125 

WT36X328 

19-1005 

ET36X604 

20-1051 

WT61X5 

16-3445 

RTO-131 

Fly 88 

T75J499-3 


WT36X144 

19-3125 

WT36X329 

19-3500 

ET36X609 


WT61X6 


RTO-132 

Fly 88 

WT35X18 

HS 7 

WT36X145 

20-1049 

WT36X330 

HS 13 

ET36X613 


WT61X7 


RTO-134 

24S51 

WT35X24 

HS 2 

WT36X146 

19-3100 

WT36X331 


ET36X628 


WT61X8 


RTO-135 

26S49 

WT35X25 

26A04 

WT36X147 

19-3300 3 ' 

WT36X334 

HS 15 

ET36X634 


WT6IX10 


RTO-136 

26S29 

WT35X29 

26A02-W 

WT3 6X148 

19-3250 

WT36X335 


ET36X 635 

19-4073 

EA61X1I 

16-6780 
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PARTS LIST 
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if PART NUMBER is available. 


GENERAL ELECTRIC 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

WT61X11 

16-6780 

ET61X126 


ET63X63 

26C79 

WT64X75 

26S49 

WT77X10 

Fly 49 

WT88X34 


WT61X12 


ET61X127 


ET63X64 

26C80 

WT64X76 

22S88 

WT77X11 

Fly 49 

WT88X36 

26R47 

WT61X14 


ET61X128 

17-3417 

ET63X65 

26C78 

WT 64X77 

26S03 

WT77X12 

Fly 49 

WT88X39 


WT61X15 


ET61X129 

17-6018 

WT64X1 

21F083 

WT64X79 


WT77X13 

Fly 5 

WT88X40 


WT61X17 

26C79 

ET61X130 

17-6019 

WT64X2 

26S6330 

ET64X80 

26S50 

WT77X15 

Fly 86 

WT88X41 


WT61X22 


ET61X131 

17-6012 

WT64X3 

21F083 

WT64X81 

26S48 

WT77X16 

Fly 86 

WT88X42 


WT6IX23 


ET61X132 

26S48 

WT64X5 

26A03 

WT64X82 


WT77X17 

Fly 87 

ET88X46 

26R122 

WT61X24 


ET61X133 


WT64X7 

24S863 

ET64X83 


WT77X18 

Fly 87 

WT88X46 

26R122 

WT61X25 

17-1012 

ET61X134 


WT64X8 

26S49 

ET64X84 

26S06 

WT77X19 

Fly 88 

WT88X47 


WT61X26 


ET61X136 


WT64X9 

26S09 

WT64X84 

26S06 

WT77X20 

Fly 88 

WT88X48 


WT61X27 


ET61X137 


WT64X10 


ET64X85 

26S53 

WT 77X21 

Fly 19 

WT88X49 


WT61X28 


ET61X139 


WT64X12 

26S48 

WT 64X85 

26S53 

WT77X22 

Fly 90 

WT88X51 


WT61X29 


ET61X140 


WT64X13 

24S863 

WT64X86 


WT77X23 

Fly 90 

ET88X53 


WT6IX30 


ET61X141 


WT64X14 

26S53 

WT 64X87 

26S86 

WT77X24 

Fly 102 

WT88X53 


WT61X31 

17-4501 

ET61X142 


WT64X15 

245503 

WT64X88 


WT77X26 

Fly 112 

WT88X54 


WT61X32 

17-4500 

ET61X143 


WT64X16 

26S53 

WT64X89 


WT77X27 

Fly 105 

WT88X54 


WT61X33 

16-3445 

ET61X144 


WT64X17 

26S49 

WT64X90 

22S25 

WT77X28 

Fly 104 

ET88X56 


WT61X34 


ET61X146 


WT64X18 

2458*3 

WT64X91 


WT77X29 

Fly 105 

WT88X57 


WT61X35 

17-5003 

ET61X147 


WT64X19 

24S503 

WT 64X92 

24S53 

WT77X30 

Fly 94 

ET88X58 


WT61X36 


ET61X148 


WT64X20 

24S53 

WT 64X93 

26S5586 

WT77X31 

Fly 107 

ET88X59 

26R51 

WT61X37 

17-4536 

ET61X149 


WT64X21 

26S50 

WT64X94 

24S115 

WT77X32 

Fly 108 

ET88X61 

26R150 

WT61X33 


ET61X150 


WT64X22 

26S49 

WT 64X95 

22S21 

WT77X33 

Fly 94 

ET88X62 


WT61X39 

17-4536 

ET61X151 


WT 64X23 

26S50 

WT64X96 


WT77X34 


ET88X63 


WT61X43 

17-4522 

ET6IX639 


WT64X24 

26C41 

WT64X97 

26S48 

WT77X35 

Fly 107 

ET88X64 


WT6IX44 

17-4523 

WT63X1 

20C653 

WT64X25 

26S533 

WT64X98 

26S073 

WT77X37 

Fly 144 

ET88X65 


WT61X46 

17-4502 

WT63X2 

20C643 

WT 64X26 


WT64X99 


WT77X38 

Fly 166 

ET88X66 


WT61X47 

17-4522 

WT63X3 


WT64X27 

26A04 

WT64X100 


WT77X39 

Fly 145 

ET88X67 

26R5I 

WT61X48 

17-4522 

WT63X4 


WT64X28 

26S50 

WT64X101 


WT77X40 

Fly 167 

ET88X69 


WT61X62 

17-4522 

WT63X5 


WT64X30 

26S523 

WT64X102 

26S86 

WT77X41 

Fly 223 

ET88X70 


WT61X63 

17-4524 

WT36X6 

20C64 

WT64X31 

26S29 

WT64X138 


WT77X42 

Fly 177 

ET88X71 


WT61X65 

17-4522 

WT63X7 

20C64 

WT64X32 

24S51 

WT64X147 


WT77X43 

Fly 178 

ET88X72 


WT61X66 

16-3445 

WT63X9 


WT64X33 

24S51 

WT76X1 


WT77X44 

Fly 178 

ET88X74 


WT61X67 


WT63X10 


WT64X34 

24S51 

WT76X3 


WT77X45 

Fly 234 

ET88X75 


WT61X68 

17-4523 

WT63X11 


WT64X35 

26S49 

WT76X4 


WT77X46 

Fly 235 

ET88X76 

26R150 

WT61X69 

17-4524 

WT63X13 

26C433 

WT64X36 

26S29 

WT76X5 


WT77X47 

Fly 17880 

ET88X77 

26R150 

WT61X70 

17-4524 

WT63X14 

26C443 

WT64X37 

24S51 

WT76X6 

Y 27 

ET77X48 

Fly 178 

ET88X78 


WT61X71 

17-4536 

WT63X16 


WT64X38 

24S51 

WT76X7 


ET77X49 


ET88X79 

26R1063 

WT61X72 

17-5014 

WT63X17 

20C53 

WT64X39 

26S29 

WT76X8 


ET77X64 

Fly 178 

ET88X85 

26R150 

WT61X73 

17-5014 

WT63X18 


WT64X40 

26S54 

WT76X9 


ET77X66 


WT 105X24 

19-1001 

WT61X74 


WT63X19 

FC 3 

WT64X41 

26S24 

WT76X10 

Y 28 

ET77X67 


WT 105X41 

17-3494 

WT61X75 


WT63X20 


WT64X42 

26S49 

WT76X11 

Y 29 

ET77X68 

Fly 178 

WT 105X42 


WT61X80 

17-5014 

WT63X22 


WT64X43 

26S29 

WT76X12 

Y 30 

ET77X69 


WT 105X43 


WT61X81 

17-5014 

WT63X23 

FC 3 

WT64X45 

265733 

WT76X13 

Y 30 

ET77X71 

Fly 178 

WT 105X44 

16-6758 

WT61X82 

17-5014 

WT63X25 


WT64X46 

245603 

WT76X14 

Y 31 

ET77X72 


WT 105X45 

15-3487 

WT61X83 


WT63X26 

26C78 

WT64X47 

245513 

WT76X15 


ET77X73 

Fly 273 

WT 105X46 


WT61X84 


WT63X30 

26C78 

WT64X48 

24S61 

WT76X16 

Y 32 

ET77X74 


WT 105X47 


WT61X85 


WT63X34 

26C9I 

WT64X49 

24S61 

WT76X17 

Y 34 

ET77X76 


WT 105X48 


WT61X86 


WT63X35 

26C44 

WT64X50 

22S48 

WT76X19 

Y 32 

ET 77X77 


WT 105X49 


WT61X87 


WT63X40 

26C41 

WT64X51 

26S52 

WT 76X20 

Y 33 

ET77X78 


WT 105X57 


WT61X91 

24S48 

WT63X41 

26C93 

WT64X52 

24S51 

WT76X21 

Y 21 

WT88X5 

26R18 

83J270 

26S6330 

WT61X92 

24S48 

WT63X42 

26C44 

WT64X53 

26S19 

WT76X22 

Y 33 

WT88X6 

26R18 

83J284 

265703,29 

WT61X93 


WT63X44 

26C77 

WT64X54 

26A0269 

WT64X23 

Y 33 

WT88X7 

26R18 

83J284-2 

265703,29 

WT61X94 


WT63X45 

26C41 

WT64X55 

26S19 

WT76X24 

Y 1455 

WT88X8 

26R18 

83J284-4 

26S703 

WT61X95 


WT63X47 

26C41 

WT64X56 

26S49 

WT76X26 

Y 51 

WT88X9 

26R18 

83 J374-2 

26S7129 

WT61X99 


WT63X48 

26C77 

WT64X57 

24S49 

WT76X27 

Y 80 

WT88X10 


83J750 

24S51 

WT6IX100 


WT63X50 

26C44 

WT64X58 

26S523 

WT76X28 

Y 80 

WT88X11 


109J2-3 

24S51 

WT61X101 


WT63X51 

26C79 

WT 64X61 

26S30 

WT76X31 

Y 80 

WT88X12 


115J217-2 

26S19 

WT61X102 


WT63X52 

26C79 

WT64X62 

24S48 

ET76X32 

Y 107 

WT88X14 


115J857-1 

26A023 

WT61X106 


WT63X53 

20C64 

WT64X63 

26S06 

ET76X33 

Y 80 

WT88X15 


123J827-1 

26C443 

WT61X107 


WT63X54 

20C64 

WT64X64 

24S53 

ET76X36 

Y 81 

WT88X16 

26R8841 

123J829-1 

24S53 

WT61X108 


WT63X55 

26C79 

WT64X65 

26A023 

ET76X37 

Y 81 

WT88X17 

26R71 

128J68-1 

26C41 

WT61X1I0 

16-6758 

WT63X56 

26C79 

WT64X66 

26S06 

ET76X38 

Y 81 

WT88X20 

26R92 41 

128J68-1-2-3 

26C41 

WT61X11I 

16-6758 

WT63X57 

26C79 

WT64X67 

26S49 

WT77X2 

Fly 3 

WT88X21 


128J68-2 

26C41 

WT61X115 


ET63X58 

26C77 

WT64X69 

26S06 

WT77X3 

Fly 3 

WT88X23 

26R9144 

132J21-1 

26S49 

ET61X118 


WT63X58 

26C77 

WT64X70 

22S87 

WT77X4 

Fly 32 

WT88X24 

26R39 

134J74-1 

26S73 

ET61X120 


ET63X59 

26C81 

WT64X71 


WT77X5 

Fly 32 

WT88X25 

26R40 

134J74-2 

26S73 

ET61X121 


ET63X60 

26C76 

WT64X72 

26S46 

WT77X6 

Fly 32 

WT88X26 


143J53-1 

26S52 

ET61XI24 


ET63X61 

26C79 

WT 64X73 

26F68 

WT77X7 

Fly 3 

WT88X27 

26R41 

144J45-1 

24S61 

ET61X125 


ET63X62 

26C81 

WT64X74 


WT77X9 

Fly 49 

WT88X29 
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GENERAL ELECTRIC 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MOnFI COLUMN 

MUDtL NUMBER 

IM.I.UUm 

ES39HKI 

EEUBili 


HI 

AM684XCL/XVY 

44 

M209YBNAGN 

43 

M721YEB 

50 

M763XWD 

44 

R608XGL/XVY 

44 

SAM739VMD 

36 

AM684XWD 

44 

M209YVY 

43 

M722YMDAOA/YWD 

50 

M763YMDAMPAWD 

50 

R610WY 

36 

SAM740VMD 

36 

AM685XCL/XVY 

44 

M210YBGABL 

43 

M723YMDAOAAWD 

50 

M766XMD/XMP 

44 

R610WVY 

40 

SAM741VMD 

36 

AM685XWD 

44 

M210YEB 

43 

M730VMDAWD 

36 

M766XWD 

44 

R732WMD/WWD 

40 

SAM742WMD/WMP 

40 

CAM602VVY 

36 

M2I1YBGABL 

43 

M730WMD/WWD 

40 

M766YMDAM P/YWD 

50 

R734XMD/XMP 

44 

SAM742WOA 

40 

CAM602WVY 

40 

M211YEB 

43 

M730XMD/XWD 

44 

M767XMD/XMP 

44 

R734XWD 

44 

SAM743WMD/WMP 

40 

CAM602XVY 

44 

M300TGR 

34 

M730YMD/YWD 

50 

M767XWD 

44 

R734YMD/YWD 

50 

SAM743WOA 

40 

CAM604VBG 

36 

M301TGR 

34 

M731VMD/VWD 

36 

M767YMDAMP/YWD 

50 

R738VMDAMP/VWD 

36 

SAM774WMD/WWD 

40 

CAM604WTS 

40 

M302TBN 

34 

M731WMD/WWD 

40 

M770WMD/WMP 

40 

R738WMD/WWD 

40 

SAM776WMD 

44 

CAM605WTS 

40 

M303TBN 

34 

M731XMD/XWD 

44 

M770WWD 

40 

R740VCD/VMD/VWD 

36 

SAM788XCL/XMD 

45 

CAM606XVY 

44 

M304VGR 

36 

M731YMD/YWD 

50 

M770XMD/XMP 

44 

R741VMD 

36 

SAM788XWD 

44 

CAM620VVY 

36 

M305VGR 

36 

M732VMD/VOA 

36 

M770XWD 

44 

R750VCDAMD/VWD 

36 

SAM789XCL/XMD 

44 

CAM620WVY 

40 

M306VWD 

36 

M732WMD/WMP 

40 

M77IWMD/WMP 

45 

R762XMD/XMP 

44 

SAM789XWD 

44 

CAM621WVY 

40 

M307VWD 

36 

M732WOA/WWD 

40 

M771WWD 

40 

R762XWD 

44 

SAR306VWA 

36 

CAM720VBZ 

36 

M308VBG 

36 

M732XMD/XOA 

44 

M77IXMD/XMP 

44 

R762YMD/YWD 

50 

SAR604VVY 

36 

CAM720VVY 

36 

M3I0VEB/VVY 

36 

M732XWD 

44 

M771XWD 

44 

R770WMP/WWD 

40 

SAR732VMD/VWD 

36 

CAM720VWD 

36 

M311VVY 

36 

M732YMDAMP/ 


M771XWD 

45 

R870VWDAML 

37 

SAR740VMP 

36 

CAM720WB£/WVY 

40 

M420VB2/VEB 

36 

YOAAWD 

50 

M780WCI/WMD 

40 

SAM200XBN 

41 

SAR750VMP 

36 

CAM724WEB 

40 

M420VMD/VOA 

36 

M733VMDAOA 

36 

M780WWD 

40 

SAM202XVY 

41 

SBM204XBG 

41 

CAM726WEB 

40 

M421VEB/VMD 

36 

M733WMD/WMP 

40 

M781WCI/WMD 

40 

SAM203XVY 

41 

SBM205XBG 

43 

CAR620XVY 

45 

M424VMD 

36 

M733WOA/WWD 

40 

M781WWD 

40 

SAM204XVY 

41 

SBM304VVY 

36 

CBM304VEB 

36 

M426VGL/VMD/VWD 

36 

M733XMD/XOA 

44 

M782VMD/VW D 

36 

SAM205XVY 

41 

SBM602VVY 

36 

CBM602VBG 

36 

M426WGL/WWD 

36 

M733XWD 

44 

M782YMDAMPAWD 

50 

SAM206W 

38 

SBM604YBGAGN 

48 

CBM602WVY 

40 

M427VWD 

36 

M733YMDAMP/ 


M783VWD 

36 

SAM206XGL 

41 

SBM605YBGAGN 

48 

CBM602XVY 

44 

M427WGL/WWD 

40 

YOAAWD 

50 

M763YMDAMPAMD 

50 

SAM207W 

38 

SBM608WBG/WGR 

40 

CBM603WY 

36 

M430VBN 

36 

M734VMD/VWD 

36 

M784YMDAMPAWD 

50 

SAM208YBNAGN 

43 

SBM720WGN 

40 

CBM620WY 

36 

M431VBN 

36 

M734WMD/WOA 

40 

M785YMDAMP/YWD 

50 

SAM208YVY 

43 

S8M734WMD/WWD 

40 

CBM620WVY 

40 

M432VMDAOA 

36 

M734WWD 

40 

M786XMP/XWD 

44 

SAM20SYBNAGN 

43 

SBM735WMD/WWD 

40 

CBM720WBZ 

40 

M433VMD/VOA 

36 

M734XMD/XMP 

44 

M786YMP/YWD 

50 

SAM209YVY 

43 

SBR306VWD 

36 

CBR620XVY 

45 

M500XBG/XRD 

42 

M734XWD 

44 

M787XMP/XWD 

44 

SAM210YBGABL 

43 

SCM302TBN 

36 

CCM602WVY 

40 

M500XTS 

42 

M734YMDAMP 

50 

M787YMP/VWD 

50 

SAM210YEB 

43 

SCM304VGR 

36 

CCM618XVY 

45 

M50IXBG/XRD 

42 

M735WMD/WOA 

40 

M788XCL/XMD 

44 

SAM211YBGABL 

43 

SDM304WY 

36 

CCM620VVY 

36 

M501XTS 

42 

M735WWD 

40 

M788XWD 

44 

SAM211YEB 

43 

SEM304WY 

36 

CCM620WVY 

40 

M502XBN/XEB 

42 

M735XMD/XMP 

44 

M788YCDAMD/YWD 

50 

SAM212YVY 

43 

SFM304WY 

36 

CCM720WBZ 

40 

M502XVY 

42 

M735XWD 

44 

M789XCL/XMD 

44 

SAM213YVY 

43 

SGM304WY 

36 

CCR618XVY 

45 

M503XBN/XEB 

42 

M735YMDAMP/YWD 

50 

M789XWD 

44 

SAM214YGL 

43 

UHF-103 

14 

CDM304VWD 

36 

M503XVY 

42 

M736VMDAOA/VWD 

36 

M789YCDAMD/YWD 

50 

SAM215YGL 

43 

9T00I/UHF 

28 

CDM306VVY 

36 

M504YBG 

49 

M736WMD/WWD 

40 

M870VWD 

37 

SAM216YGL 

43 

9T002/UHF 

28 

CDM602WVY 

40 

M505YBG 

49 

M736YVY/YWL 

50 

M871VWD 

37 

SAM217YGL 

43 

I0CI0I/02 

4 

CDM618XVY 

45 

M602VGR 

36 

M737VMDAWD 

36 

M920YEB 

51 

SAM300TGR 

34 

10T1/4/5/6 

4 

CDM620WY 

36 

M603VGR 

36 

M737WMD/WWD 

40 

M921YEB 

51 

SAM302TBN/TEB 

34 

12CI01/02/05 

4 

CDM620WVY 

40 

M604VBGABN 

36 

M737YVYAWL 

50 

M930XEB 

46 

SAM302TGL 

34 

12C107/B 

6 

CDR620XVY 

45 

M604WBG/WGL 

40 

M738VMDAOAAWD 

36 

M931XEB 

46 

SAM303TGL 

34 

12C108/B 

6 

CEM304VWD 

36 

M605VBG 

36 

M738WMD/WMP 

40 

M934XMD/XWD 

46 

SAM304VEB 

36 

12CI09/B 

6 

CEM602WVY 

40 

M605WBG/WGL 

40 

M738WOA/WWD 

40 

M934YMD/YWD 

51 

SAM304VGR 

36 

12KI 

5 

CFM602WVY 

40 

M606VVY/VEBATS 

36 

M738XCL/XMD 

44 

M935XMD/XWD 

46 

SAM306WY 

36 

12T1 

4 

CFM602XVY 

45 

M606WEB/WGN 

40 

M738XWD 

44 

M935YMD/YWD 

51 

SAM306VWA 

36 

12T3/B 

6 

CFM606XVY 

45 

M607WY/VTS 

36 

M739VOA/VWD 

36 

M940WMD/WMP/WWD 

39 

SAM306VWD 

36 

12T4/B 

6 

CFM618XVY 

45 

M607WEB/WGN 

40 

M739WMD/WMP 

40 

M940XMD/XWD 

46 

SAM308VWA 

36 

12T7 

7 

CHM618XVY 

45 

M608WBN/WVY 

40 

M739WOA/WWD 

40 

M940XMP 

46 

SAM310VEB 

36 

14C102/03 

7 

M110YBG/YS8 

47 

M608XGL/XGN 

44 

M739XCL/XMD 

44 

M940YMDAMP/YWD 

51 

SAM310VVY 

36 

14P1208/UHF 

29 

MIllTBGASB 

47 

M608XVY 

44 

M739XWD 

44 

M941WMD/WMP/WWD 

39 

SAM418VWD 

36 

14P1209/UHF 

29 

M112YBNARDAVY 

47 

M608YBGAVY 

48 

M740VMD/VM P/VO A 

36 

M94I XMD/XWD 

46 

SAM420VVY 

36 

14PI210/IJHF 

29 

Ml 13YBNARDAVY 

47 

M605WBN/WVY 

40 

M740WMD/WMP 

40 

M941XMP 

46 

SAM426VGL 

36 

14P1211/12/UHF 

29 

Mi 14YEB 

47 

M609XGL/XGN 

44 

M740WWD 

40 

M941YMDAMP/YWD 

51 

SAM426VWD 

36 

14P1215/16/UHF 

29 

M115YEB 

47 

M609XVY 

44 

M74IVMDAMPAOA 

36 

M950WMD/WWD 

39 

SAM602WY 

36 

14T007/008/009/UHF 23 

MI16YVY/YWD 

47 

M609YBGAVY 

48 

M741WMD/WMP 

40 

M950XMD/XWD 

46 

SAM604VBG 

36 

14T010/011/UHF 

23 

MI17YVYAWD 

47 

M610VGR 

36 

M741WWD 

40 

M950YMDAMP/YWD 

51 

SAM604VVY 

36 

14T012/0I4/UHF 

23 

MI80YVYAWD 

47 

M610WVY 

40 

M742XMD/XMP 

44 

M95IWMD/WWD 

39 

SAM604WTS/WVY 

40 

14T016/017/018/UHF 

23 

M18IYGL/YWD/YVY 47 

M611VGR 

36 

M742XWD 

44 

M95) XMD/XWD 

46 

SAM604YBNAGL 

48 

14T020 

23 

M200XGN 

41 

M611WVY 

40 

M742YBHAMDAMP/ 


M951YMDAMP/YWD 

51 

SAM605YBNAGL 

48 

14T2/3 

7 

M200YBN 

43 

M614VCL/VOA/VWD 

36 

YWD/YWL 

50 

M960WMD/WMP/WWD 

39 

SAM606VBG 

36 

16C103/04 

7 

M201XGN 

41 

M614WWD 

40 

M743XMD/XMP 

44 

M960XMD/XWD 

46 

SAM606WVY 

40 

16C110/111/113 

7 

M201YBN 

43 

M6I4XCL/XWD 

44 

M743XWD 

44 

M960XMP 

46 

SAM608WBG 

40 

16C115/16/17 

7 

M202WGN 

38 

M614XCL/XWD 

44 

M743YBHAMDAMP/ 


M960YMDAMP/YWL 

51 

SAM608WGR 

40 

16K1/2 

7 

M202XBN/XGN 

41 

M615VWD 

36 

YWD/YWL 

50 

M961WMD/WMP/WWD 

39 

SAM608WGR/WWD 

40 

16T1/2/3 

7 

M202XGR 

41 

M615WWD 

40 

M750VMD/VMP/VWD 

36 

M96I XMD/XWD 

46 

SAM610VVY 

36 

16T4/5/6 

7 

M203WGN 

38 

M6I5XCL/XWD 

44 

M751VMD/VWDAMP 

36 

M961XMP 

46 

SAM720VBZ 

36 

17C101/02 

7 

M203XBN/XGN 

41 

M616XCL/XVY 

44 

M752VCD/VWD 

36 

M961YMD/YMP/YWD/YWL 51 

SAM720VEB 

36 

17C103/04/05 

8 

M203XGR 

41 

M616XWD 

44 

M753VCD/VWD 

36 



SAM720VMD 

36 

I7C107/08/09 

8 

M204WBN/WEB 

38 

M616YCLAWDAVY 

48 

M758XMD/XMP 

44 



SAM720VWD 

36 

17C1I0/111 

9 

M204WVY 

38 

M617XCL/XVY 

44 

M758XWD 

44 



S AM720W EB/WMD 

40 

17C112 

8 

M204XBN/XGR 

41 

M617XWD 

44 

M758YMD/YMP/YWD 

50 



SAM720WWD 

40 

17C113 

12 

M204XVY 

41 

M6I7YCLAWDAVY 

48 

M759XMD/XMP 

44 



SAM721VWD 

36 

170 14 

8 

M204YGNATS 

43 

M684XCL/XVY 

44 

M759XWD 

44 



SAM721WEB/WWD 

40 

17C115/17/20 

12 

M204YVY 

43 

M684XWD 

44 

M759YMDAMP/VWD 

50 



SAM724VMP 

36 

17C125/UHF 

14 

M205WBN/WEB 

38 

M685XCI/XVY 

44 

M760WCD/WMD 

40 



SAM724VWD 

36 

17C127/UHF 

16 

M205WVY 

33 

M685XWD 

44 

M760WWD 

40 



SAM725VMP 

36 

17PI325/UHF 

30 

M205XBN/XGR 

41 

M720VBZ/VMD 

36 

M760XMD/XOA 

44 


50 

SAM725VWD 

36 

17PI326/27/UHF 

30 

M205XVY 

41 

M720VOA/VWD 

36 

M760XWD 

44 



5AM732VMD 

36 

17P1328/UHF 

30 

M205YGNATS 

43 

M720WBZ/WMD 

40 

M760YMDAOA/YWD 

50 



SAM732VOA 

36 

17P1329/UHF 

30 

M205YVY 

43 

M720WOA/WMD 

40 

M761WCD/WMD 

40 



SAM732VWD 

36 

17P1330/UHF 

30 

M206XBN/XEB 

41 

M720XEB/XMD 

44 

M761WWD 

40 



SAM732WMD/WWD 

40 

17P1331/UHF 

30 

M206XVY 

41 

M720XOA/XWD 

44 

M761XMD/XOA 

44 



SAM733WMD/WWD 

40 

17P1332/UHF 

30 

M206YBNATS 

43 

M720YEB 

50 

M761XWD 

44 


ot> 

SAM734WMP/WWD 

40 

17P1333/34/35/UHF 

30 

M207XBN/XEB 

41 

M721VB£/VMD 

36 

M761YMDAOA/VWD 

50 



SAM735WMP/WWD 

40 

17T025/26/27 

26 

M207XVY 

41 

M721WBZ/WMD 

40 

M762XMD/XMP 

44 



SAM738VMD 

36 

17T1/2/3/4/5/6 

8 

M207YBNATS 

43 

M721WOA/WWD 

40 

M762XWD 

44 


36 

SAM738VOA 

36 

17T7 

12 

M208YBNACN 

43 

M721XEB/XMD 

44 

M762YMDAMP/YWD 

50 



SAM738VWD 

36 

I7T10/11/12/UHF 

13 

M208YVY 

43 

M721XOA/XWD 

44 

M763XMD/XMP 

44 

R608YBGAVY 

48 

SAM738WMP/WWD 

40 

17T34 

20 
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1 MODEL INDEX 

HI (CONTINUED J 




1 

(ibNbKAL 

bLbUKK. 

MODEL 

COLUMN 

Mnnci COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODE! 

COLUMN 



NUMBER 



NUMBER 


NUMBER 

Bill I'l 

I7T15/UHF 

16 

20CI50/51 

11 

210536/37 

31 

21C3457/UHF 

34 

21T17/18 

20 21T3425/UHF 

34 

17T16 

20 

20T2 

13 

21C1548/49/50/UHF 

31 

21C3458/59/UHF 

34 

21T19/UHF 

16 21T3427/28/UHF 

34 

17T17/UHF 

16 

21C40 

22 

21C1551/52/53/U H F 

31 

21C3460/A/UHF 

34 

21T20/2I/UHF 

15 21T3429/30/UH F 

34 

17T20 

17 

21C102 

20 

21 0 554/55/56/U H F 

31 

21C3461/A/UHF 

34 

21T22/23/24/25 

17 21T3431/32/UHF 

34 

17T21/22 

21 

21003/04/05 

17 

21C1557/58/UHF 

31 

21C3477/UHF 

34 

21T26/27/UHF 

18 21T3434/UHF 

34 

17T2405/06/UHF 

32 

21C106/07/08/09 

21 

21C1559/60/UHF 

31 

21C3478/79/UHF 

34 

21T28 

20 2IT3435/36/UHF 

34 

17T2407/08/UHF 

32 

21010/11/12/13 

24 

21C1562/63/UHF 

31 

21C3480/81/UHF 

34 

2IT30/31 

19 2IT3437/UHF 

34 

17T2410/11/12/UHF 

32 

21C114 

16 

210 564/A/U FI F 

31 

21C3482/83/UHF 

34 

21T32/33 

21 21T3559/UHF 

34 

17T2414/15/UHF 

32 

21C115/16/17/UHF 

16 

21C1566/67/U H F 

31 

21C3488/89/UHF 

34 

21T34 

17 23C3484/A/UHF 

34 

17T2430/31/UHF 

32 

21019/20/21/UHF 

16 

21C1570/UHF 

31 

21C3490/91/UHF 

34 

21T35/6/7 

21 23C3485/86/UHF 

34 

I7T2432/33/UHF 

32 

21 0 23/24/25/26/27 

24 

21C1572/73/U H F 

31 

21C3492/UHF 

34 

21T1438/UHF 

30 23C3493/94/UH F 

34 

17T3304/05/06/UH F 

34 

21 0 28/29/30/31 

22 

21C1574/UHF 

31 

21C3567/UHF 

35 

21T1439/UHF 

30 23C3495/97/UHF 

34 

17T3306A/B/C/U H F 

34 

21C133/34/35/36/UH F 

25 

2IC1585/86/UHF 

31 

21C3568/69/UHS 

35 

21T1536/37/UHF 

31 23C3493/99/UHF 

34 

17T3307/08/UHF 

34 

21C137/I38/UHF 

27 

21C1587/88/UH F 

31 

21C3570/71/UHF 

35 

21T1538/UHF 

31 240 01 

10 

17T33I0/11/UHF 

34 

21 Cl 40 

25 

21C2437/38/39/UHF 

32 

21C3573/UHF 

35 

21T1540/41/4?/UHF 

31 24 0 80/81 

24 

17T33I2/13/UHF 

34 

21C141/42/UHF 

25 

21C2440/41/UHF 

32 

2IC3575/76/UHF 

35 

21T1543/44/UHF 

31 24C182/83/UHF 

27 

17T33I4/UHF 

34 

21043/44 

27 

21C2442/43/UHF 

32 

21C3580/81/UHF 

35 

21T1580/81/UHF 

31 240 660/A/U HF 

31 

17T3315/UHF 

34 

21 051/52/56/57 

22 

21C2444/45/46/UHF 

32 

21C3585/86/U H F 

35 

21T3582/83/UHF 

31 24C1661/UHF 

31 

17T33I5G/UHF 

34 

21058/59 

27 

21C2447/48/49/U H F 

32 

21L2555/UHF 

33 

21T2417/18/UHF 

32 24C1670/71/UHF 

31 

17T3316/UHF 

34 

21060/161/162/U FI F 

27 

21C2460/6I/UHF 

32 

21L2556/UHF 

33 

21T2419/2Q/UHF 

32 24T070/071 

24 

17T33I5/16/UHF 

34 

2IC172/UHF 

27 

2IC2465/UHF 

32 

21L2557/UHF 

33 

21T2421/22/UHF 

32 800A/B/C/D 

4 

17T3317/18/UHF 

34 

21C200 

13 

21C2470/7I/UHF 

32 

21L3455/56/U H F 

34 

21T2424/25/UHF 

32 801 

3 

I7T3319/UHF 

34 

21C201/02/UHF 

14 

2IC2478/79/UHF 

32 

21T029/030 

22 

21T2426/27/UHF 

32 802 

3 

17T3320/UHF 

34 

21C204 

14 

21C2535/36/UHF 

33 

21T038/39/41/42 

24 

21T2429/UHF 

32 803 

3 

17T3320A/M/UHF 

34 

21C206/UHF 

14 

2IC2550/51/UHF 

33 

2IT043/45/48 

24 

21T2580/81/UHF 

33 805/06/07/09 

4 

17T3320R/S/UHF 

34 

21C208/U/UHF 

14 

21C2558/59/U H F 

33 

21T050/054/055/UHF 27 

21T3414/15/UHF 

34 810 

1 

17T3321/UHF 

34 

21C2I0/I4/UHF 

14 

2IC2560/61/UHF 

33 

21 T056/'057 

27 

21T3416/UHF 

34 811 

1 

17T3321R/22/UHF 

34 

21C225/26/27/28/U H F 

15 

21C2574/75/UHF 

33 

21T060/061/UHF 

27 

21T3417/A/UHF 

34 814 

1 

17T3324/UHF 

34 

21C299/30/31/32/3 3/U H F 

15 

21C2576/77/78/UH F 

33 

21T1/U/UHF 

14 

21T3418/A/UHF 

34 815 

2 

17T3331U/UHF 

34 

21C238 

20 

21C3438/UHF 

34 

21T2 

13 

21T34I9/UHF 

34 817 

4 

17T3332/33/UHF 

34 

21C240/41/42/UHF 

18 

21C343 9/40/ U H F 

34 

21T3/UHF 

14 

21T34I9A/M/UHF 

34 818 

5 

17T3334/UHF 

34 

21C243/44/45/ U H F 

18 

21C3441 42,'43/UHF 

34 

21T 4/5 

13 

21T3420/UHF 

34 820 

1 

19C101 

2 

21C347/48/49/50/51 

19 

21C3444/45/'46/UHF 

34 

21T6/UHF 

14 

21T3420S/WA/UHF 

34 821 

4 

19C105/06 

11 

21C1449/UH F 

30 

2IC3448 UHF 

34 

21T7/8 

15 

21T3421/UHF 

34 821B 

4 

20C105/06 

13 

21C1450/UHF 

30 

21C3450/ 51/UHF 

34 

21T10/11/12/14/15/UHF 16 

21T3422/UHF 

34 830/35/40 

1 

20C107/UHF 

14 

. 
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GENERAL ELECTRIC 


PART NAME 


10 



RTO-O 68 /OB 8 RTO-071 11 
Fly-3 2 Fly-3 2 


Vertical 

Output 

Vert. Blacking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


Focus Coil 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 




RLD-001 RLD-013/10/15 I RLD-013/015 


OT USED NOT USED NOT USED 


RLD-020 

WC-22 



OT USED NOT USED NOT USED NOT USED 




LF-02 5/017 


RTO-073/84 IRTO-017/27/35 PT0062/077 14 


RLF-018/0195 RLF-005 10 lRTL-096/066 lRTL-096 


RLC-091 RTM-001 


NOT USED IRLC-OOl* 


NOT USED NOT USED NOT USED 


RLF-038/39 RLF-043/050 


Video IF 

Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 

2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 
Peaking 
Peaking 
RF Choke 


Filament 

Choke 


RLA-031 
15-0083 1 


RTL-081 

RTL-101 

RTL-082 

RTL-102 

RTL-083 

RTL-104 

RTL-084/089 

NOT USED 

RLD-007 

RTD-009 



RTD-008 

17-3493 


RLI-123 

17-4500 


RLI-110 

17-4502 


RTD-008 

17-3493 


RTL-090 

17-1011 


RTL-085 

17-1012 


RTL-017/02 2 


NOT USED 

NOT USED 

RLI-089 



NOT USED RTL-034/37 NOT USED RTL-054 

16-6758 

RTL-027/38 NOT USED RTL-0781 5 

16-6758 


RLI-038 

19-4160 


RLI-038 

19-4160 


NOT USED 



RLI-108 

19-1920 


RLI-085/63 

19-1002 


RLI-122 

19-1002 


RLI-122 

19-1002 


RTD-008 

17-3493 



NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


RLF-024 

19-3036 


RLF-024 

19-3036 


RLI-038 

19-4160 


RLI-108 

19-1920 


RLD-031 

RLD-033 

RLD-027 

WC-1843 

RLD-027 

WC-1843 

RTP-309 

RTP-310 

NOT USED 

NOT USED 

RLF-046 

RLF-047 

FC-3 

RTO-105 

26S50 

RTO-096 

22S58 


RLF-045 

RLF-040 22 

20C49 

20C53 


RLA-037 

15-1083 


RTD-011 

17-1033 


RTM-008 

16-3445 


RTD-008 

17-3493 


RLI-135Z5 

17-4538 


RTL-120 

16-3445 


RLI-148 

19-318021 


RLI-134 

19-3250 


RLI-108 

19-1920 


RLI-042 

RLI-122 

19-1002 

19-1002 


Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section. 
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GENERAL ELECTRIC 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Flyback 

RTO-109 

Fly-49 

RTO-114 

Fly-49 

RTO-116 

Fly-5 

R TO-12 5/6/7 3 5 

Fly-86 

RTO-131 36 
Fly-8 8 

RTO-141 

Fly-88 

RTO-149/-1 

Fly-90 

RTO-150 

Fly-90 

RTO-151-3 

Fly-102 

RTO-161 

Fly-112 

Yoke 

RLD-039 

Y-29 

RLiD-040 

Y-30 

RLD-041/045 
Y-30 

RLD-042/4728 

Y-31 

RLD-052 

Y-32 

RLD-052 

Y-32 

RLD-052 

Y-32 

RLD-052 

Y-32 

RLD-059 

Y-34 

RLD-067/052 

Y-32 

Vertical 

Output 

RTO-097 

26S53 3 

RTO-064 

26S53 

RTO-117 

26S52 3 

RTO-121 

26S29 

RTO-136 

26S29 

RTO-142 

26S29 

RTO-154 

26S54 

RTO-159 

26S29 

RTO-155 

26S24 

3TO-162 

26S73 3 

Vert. Blacking 

Oscillator 

RLC-108 

26A04 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

RTL-165 

26A03 

RTL-165 

26A03 

RTL-165 

26A03 

NOT USED 

Width Cell 

RLD-028 

RLD-014 

WC-14 

RLD-014 

WC-14 

RLD-046/49 

WC-19 

RLD-053/58 

WC-21 

RLD-058 

WC-21 

RLD-058 

WC-21 

RLD-058 

WC-21 

RLD-065 

WC-21 

RLD-066 

WC-2243 

Linearity 

RLD-027 

WC-1843 

RLD-016 

WC -18 

RLD-016 

WC-18 

RLD-044/48 

WC-19 

RLD-054 37 

WC-1843 

RLD-057 

WC-18 3 

RLD-060 
WC-18 

RLD-06 0 
WC-18 

RLD-060 

WC-18 

RLD-060 

WC-18 

Power 

RTP-308 

NOT USED 

NOT USED 

RTP-313 

RTP-314 

RTP-315 

26R88 4 ! 

RTP-318 

26R71 

RTP-321 

26R92 41 

RTP-322 

26R72 3 . 4 ! 

RTP-325 

26R71 

Filament 

NOT USED 

RTF-002 

21F09 

RTF-002 

21S09 

RTF-003 

26F63 30 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

RLF-042 

FC-3 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

RTO-096 

22S58 

RTO-082 

26S50 

RTO-082 16 

26S50 

RTO-124/123 

24S51 

RTO-134 60 

24S51 

RTO-139/40 

24S51 

RTO-156 

26S49 

RTO-140/39 

24S51 

RTO-140 

24S51 

RTO-153/63 

24S60 3 

Choke 

RLF-040 22 

20C53 

RTL-096 

26C79 

RLF-051 

26C78 

RLF-056 

26C78 

RLF-061 

26C91 

RLF-062 

26C44 

RLF-068 

26C41 

RLF-062 

26C44 

RLF-069 

26C93 

RLF-068 

26C41 

Horizontal 

Oscillator 

RLC-102 

HS-2 23 

RLC-091 

HS-7 

RLC-091 

HS-7 

RLC-091 

HS-7 

RLC-125 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

RLD-091 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coil 

NOT USED 

RLC-091 

HS-7 

RLC-091 

HS-7 

RLC-091 

HS-7 

RLC-125 

HS-7 

RLI-210 

HS-5 

RLI-247 

HS-5 

RLI-247 

HS-5 

RLD-091 

HS-7 

RLI-247 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

RLA-037 

15-1083 

RLA-037 

15-1083 

RLA-037 

15-1083 

RLA-040 

15-1083 

RLA-037 

15-1083 

RLA-041 

15-1083 

RLA-042 

15-1084 

RLA-042 

15-1084 

RLA-042 

15-1084 

RLA-042 

15-1084 

Video IF 

RTL-118 

17-4535 

RTL-126 

RTL-137 

RTL-138 

17-4536 

RLI-192 

20-1049 

RLI-192 

20-1049 

RLI-192 

20-1049 

RLI-192 

20-1049 

RLI-192 

20-1049 

RLI-192 

20-1049 

Video IF 

RLI-133 

17-4504 

RTL-127 

17-4536 

RLI-096 

17-4500 

RLP-020 

17-4502 

RTL-144 

17-4522 

RTL-144 

17-4522 

RTL-153 

17-4522 

RTL-144 

17-4522 

RTL-144 

17-4522 

RTL-155 

17-4522 

Video IF 

RLI-131 

20-1049 

R LI-096 
17-4500 

RLI-173 

17-4534 

RLP-021 122 
17-4500 

RTL-145 

17-4523 

RTL-144 

17-4522 

RTL-155 

17-4522 

RTL-144 

17-4522 

RTL-144 

17-4522 

RTL-154 

17-4524 

Video IF 

See note 24 

RLI-110 

17-4502 

See note 27 

RTL-147 

17-4502 

RLX-038 

RLX-042 

17-4523 

RLI-269 

17-4522 

RTL-154 

17-4524 

RTL-154 

17-4524 

NOT USED 

Ratio Det. or 

Quadrature 

RTD-008 

17-3493 

RTD-008 

17-3493 

RTD-008 

17-3493 

RTD-012 

17-1033 34 

RTD-013/14 

17-1033 34 

RTD-014 

17-1033 34 

RTD-015 

17-1033 34 

RTD-015 

17-1033 34 

RTD-015 

17-1033 34 

RTD-018 

17-1033 34 

Trap 

RLI-140 

17-3401 

RLI-100 

20-1004 

RLI-100 

20-1004 

RLI-181 / 2 02 
20-1004 

RLI-203 

20-1004 

RLI-215 

20-1004 

RLI-244 

20-1004 

RLI-277 

17-3401 

RLI-291 

20-1004 

RLI-312 

20-1020 

Trap 

RL1-135 25 

17-4538 

NOT USED 

NOT USED 

RLI-179 

17-4538 

See note 38 

RLI-204/206 

20-1049 

RLI-246 

20-1049 

RLI-279/78 

20-1044 

— 

RL1-292/94 42 

20-1044 

RLI-246 

20-1049 

1st Sound IF 

RLI-139 

17-3402 

RLI-097 

16-3445 

RLI-097 

16-3445 

RLI-182 

20-1004 

RLI-182 

20-1004 

RTL-180 

16-3445 

RLI-243 

20-1004 

R LI-2 80 
16-3445 

RLI-243 

20-1004 

RLI-312 

20-1020 

2nd Sound IF 

RTL-120 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

RLI-180 

16-3445 

RLI-180 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

RLI-280 

16-3445 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

RL1-134 

19-3250 

RLI-162 

19-3160 

RLI-162 

19-3160 

RLI-184 

19-3250 

RLI-209 

19-3250 

RLI-209 

19-3250 

RLI-194 

RLI-270 

19-3300 

RLI-260 

19-7068 

RLI-260/295 

19-7068 

RLI-194 

19-3300 

Peaking 

RLI-108 

19-1920 

RLI-108 

19-1920 

RLI-108 

19-1920 

RLI-176 

19-3180 31 

RLI-195 

19-3036 

RLI-208 

19-3300 21 

RLI-241 

19-7068 

RLI-197 

19-3250 

RLI-197 

19-3250 

RLI-311 

19-3180 21 

Peaking 

RLI-155 

19-5100 

RLI-161 

19-3160 26 

RH-161 

19-3160 26 

RLI-175 

19-4121 

RLI-196 

19-3125 39 

RLI-216 

RLI-245 

19-3160 31 

RLI-300 

19-3180 31 

RLI-310 

19-3180 21 

RLI-138 

19-1005 

Peaking 

RLI-143 

19-4201 

RLI-109 

19-1921 

RLI-109 

19-1921 

See note 32 

See note 40 

See note 33 

RLI-220 33 

19-3180 

See note 33 

See note 33 

RLF-024 

19-3036 

RF Choke 

RLI-138 

19-1005 

RLI-154 

19-1003 

RLI-154 

19-1003 

RLI-14233 

19-1001 

RLI-14233 

19-1001 

RLI-138 

19-1005 

RLI-138 

19-1005 

RLI-138 

19-1005 

RLI-138 

19-1005 

RLI-138 

19-1005 

Filament 

Choke 

RLI-122 

19-1002 

RLI-122 

19-1002 

RLI-122 

19-1002 

RLI-122 

19-1002 

RLI-142 

19-1001 

RLI-214 

19-3036 

RLI-214 

19-3036 

RLI-122 

19-1002 

RLI-142 

19-1001 

NOT USED 


Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section 


FORM-7 


GENERAL ELECTRIC 



PART NAME 



23 24 25 26 


Vertical 

Output 


RLD-068 

Y-33 

RLD-069 

Y-21 

RTO-187 

26S52 

RTO-155 

26S24 


RTO-175 50 
Fly-9 4 


RLD-073 

Y-33 


RTO-167/160 

26S52 



RTO-190 RTO-196 

Fly-10844 Fly-144 


29 30 


RTO-207/-9 RTO-208 

Fly-188 Fly-14 5 


RLD-071/076 RLD-071 

Y 1455 Y-14 & 5 


RTO-193 

26S06 


RLD-075 

Y-33 

RTO-198 

26S52 3 


RTO-209 

26S30 


RTO-212 

26S06 



RLC-137 

26A0246 


NOT USED RLD-058 
WC-21 


RLC-137 RLC-137 

26A0246 26A02 46 


RLC-137 

26A0246 


NOT USED RTO-192 
26A02 3 


Linoarity 


Power 


Filament 


RTO-192 NOT USED NOT USED 
26A02 3 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 



RTP-326 RTP-327 RTP-331 RTP-331 RTP-331 NOT USED 

26R39 26R40 26R41 26R41 26R41 


NOT USED K149J80-1 NOT USED 
26R41 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED RTF-004 NOT USED NOT USED 

21F08 3 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


RTO-168 

245^8 


RLF-070 

26C78 



RLF-068 

26C41 


RTO-140 

24S51 


RLF-068 

26C41 



RTO-194 

26S49 


RLF-075 

26C41 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


SEE RINGING 
COIL 


nngiiiin 


SEE RINGING 
COIL 




RLI-321 

HS-5 


RLI-247 

HS-5 


RLI-339/380 RL1-344 52 

HS-12 HS-8 


R LA-043 
15-1091 


R LA-045 
15-1089 


RTO-197 RTO-210 RTO-213 

24S49 24S48 24S53 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


RLI-380 RLI-424 RLI-431 

HS-12 HS-I4 HS-13 


RLA-046 

15-109176 



2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 




Filament 

Choke 


NOT USED RLI-153 
19-1005 


RLI-138 

19-1005 


RLI-350 

19-1001 


RLI-367 

19-4400 

RLI-209 

19-3250 

RLI-194 

19-3300 

See note 56 

See note 57 

NOT USED 

RLI-360 

19-1001 

RL1-384 

19-1001 

RLI-393 


RLI-148 

19-3180 


RLI-430 

19-3500 



Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section. 
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GENERAL ELECTRIC 


PART NAME 





ET36X547 

19-3060 

ET36X261 

19-3660 

ET36X548 

19-3125 

ET36X425 

19-3250 






Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section. 
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GENERAL ELECTRIC 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Width Coil 


Linoarity 


Power 

Filament 

Focus Coil 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

ET88X66 

NOT USED 

NOT USED NOT USED 


NOT USED 


ET64X85 ET64X92 

24S53 24S53 


ET63X60 ET63X6I 

26C76 26C79 


ET63X447 


ET36X447 ET63X349 

_HS 13 


ET36X586 

ET36X587 


20-1051 


ET36X584 


20 -' 


ET36X584 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 



19-3250 


ET36X420 


ET36X261 

19-3500 


ET36X420 

19-1005 


43 44 45 46 47 I 48 49 50 





NOT USED 
ET36X651 

NOT USED 
ET88X75/78 


NOT USED 


ET36X600 


ET64X93 
12655586 


NOT USED 


ET36X628 



ET36X587 

ET36X586 


ET36X649 

20-1051 


ET36X420 

19-1005 


ET88X69/70/71 ET88X74 
ET88X72/58 


NOT USED NOT USED 


ET64X 90/9184 ET64X90/9184 

ET64X83/96 ET64X83/96 

22S25 22S25 


26S86 


NOT USED 


NOT USED 


ET36X640 

ET88X77/76 
26R150 
NOT USED 


NOT USED NOT USED 



ET36X599 

ET61X139 

ET61X139 

ET36X609 

ET36X609 

ET36X609 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

ET36X503 

ET36X503 

"ET36X503 

19-3036 

19-3036 

19-3036 


ET36X604 

20-1051 


ET36X634 


ET61X118 


20-1051 


ET36X379 



20-1050 


ET36X540 



ET77X76 IET77X74 


NOT USED 


ET36X600 


NOT USED 
ET88X74 


NOT USED NOT USED 


ET36X651 ET36X582 

NOT USED NOT USED 

~~ ~~ ET88X79 

NOT USED 

_ 26R1063 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


ET36X585 

ET36X686 

ET61X151 

ET61X149 

ET36X587 

ET61X150 

NOT USED 

ET36X586 

ET36X587 

ET36X665 

ET36X649 


20-1051 


NOT USED NOT USED 


ET36X586/87 ET36X586/87 


ET61X147 ET61X147 


ET36X685 

ET36X685 

ET36X647 

ET36X647 


ET36X663 ET36X683 


ET36X695 


ET36X684 ET36X684 


ET36X271 

ET36X433 

19-3500 

19-3100 



ET36X424 

19-3250 


19-3060 


ET36X548 


ET36X375 

19-3300 


Service notes may be found at the end of the GENERAL ELECTRIC section. 
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GENERAL ELECTRIC 


PART NAME 

KdJ 

Fly back 

ET77X78 

Yak* 

ET76X32 

Y 107 


ET64X102 

26S86 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT U 

NOT USED 

Width Coil 

NOT USED 

Linearity 

ET36X640 

Power 

ET88X85 

26R150 


NOT USED 

Focus Coil 

ET36X710 

Audio 

Output 

ET64X97 

26S48 

Choke 

ET63X62 

26C81 

Horizontal 

Oscillator 

ET36X637 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 



ET61X125 


ET61X126 

i 

ET61X146 

Video IF 

ET61X142 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

ET56X57 

20-1050 

Trap 

ET36X540 

Trap 


1st Sound IF 

gH?Hg '. 

2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF 


AM IF and 

FM IF 


Peaking 


Peaking 

ET36X636 

19-3036 

Paaking 

ET36X687 

19-3375 

Paaking 

ET3 6X694 

19-3600 

RF Choke 


Filament 

Choke 





SERVICE NOTES 


1 RLT-003/4, RTO-067/54/58 replaced by Fly 3. 

2 Omit resistor - capacitor combination in primary. 

3 Mounting difference. 

4 RTO-061 used in model 835 replaced by 26S53. 

5 RLD-004 used in models not using RLD-071 flyback - 
no replacement. 

6 RLD-014 used with RLD-071 flyback replaced by WC 14. 

7 RTP-035 used in audio amp. replaced by 26R92. 

8 RTO-026 used in audio amp. 840 replaced by 22S93^, 
RTO-051 used in radio of chassis 820 replaced by 24S51. 

9 RLF-031 replaced by 26C43^, RLF-032 replaced by 26C44^, 

10 RLF-006 replaced by 20C64 3 . 

11 RTO-032/059 used in a few models replaced by Fly 3. 

12 RLI-067/086 used in a few models - no replacement, 

13 RLD-012/014 used in models 800 series replaced by WC ■ 4, 

14 RTO-072/066 replaced by 24S50. 

15 RTL-080 (FM-IF) replaced by 16-3487. 

16 RTO-081 used in a few models replaced by 24S53. 

17 RLD-024/013 used in a few models - no replacement. 

18 RLD-020 used in a few models replaced by WC 22. 

19 RTO-089 used in radio chassis replaced by 24S51 . 

20 RLD-030 used in a few chassis - replaced by Y 28. 

21 Parallel with 18 K resistor. 

22 RLD-041 used in high B + circuit — no replacement. 

23 Reverse coil in can. 

24 RLI-132 replaced by 17-4503, RTL-119 replaced by 17-4500. 

25 RTL-122 (Cathode trap) - no replacement. 

26 Parallel with 6.8 K resistor. 

27 RTL-127 replaced by 17-4536/ RLI-110 replaced by 17-4502 

28 RID-150/050 used in a few models (17C125, 20C107, 

21C208U) - no replacement. 

29 Connect as autoformer. 

30 Parallel 6.3V. windings. 

31 Parallel with 15 K resistor. 

32 RLI-154 replaced by 19-4500, RLI-183 replaced by 19-3180 
(Parallel with 8.2 K resistor). 

33 RLI-177 replaced by 19-3036, RLI-138 replaced by 19-1005, 
RIF-024 replaced by 19-3036. 

34 Add resistance externally. 

35 RTO-129/-130 used in a few models replaced by Fly 87. 

36 RTO-146/-3 used in some models replaced by Fly 19. 

37 RLD-056 used in some models replaced by WC 14^, 

38 RLI-213/200 replaced by 20-1045, RLI-201/217 replaced 
by 20-1049. Rll-226 replaced by 17-3401, RLI-228 

rep I a ced by 16-3445. 

39 Parallel with 4.3 K resistor. 

40 RLI-197 reploced by 19-3250, RLI-204 replaced by 19-3125, 
RLI-193 replaced by 19-3160 (parallel with 33 K resistor), 
RLl-212 replaced by 19-3125®. 

41 Series 6.3 volt windings in lieu of the 12.6 CT winding. 

42 RLI-293 replaced by 20-1049. 

43 Requires use of original slug or remount thru chassis. 

44 If excessive drive lines are encountered add approximately 
100 MMFD at 4 KV across terminals 3 and 5 of Damper Tube. 

45 RTO-173 used in model 17T21/22 replaced by Fly 105. 

46 Connect red and yellow lead to cathode; blue lead to ground, 
green lead to grid capacitor. 

47 RLI-332 replaced by 17-4538 (use trap winding only); 

RLI-325 replaced by 20-1044. 

48 RU-332 replaced by 19-7068®, RLI-310 replaced by 
19-318049, RLI-263 replaced by 19-3160. 

49 Parallel with 22 K resistor. 

50 RTO-187 used in 14T016/017/018 replaced by Fly 94. 

51 RTO-183 used in late production of "S" line replaced 
by Fly 108. 

52 RLi-357 used in late production of "S" line replaced by HS 8. 

53 RLI —207 replaced by 19-3100, RLI-353 replaced by 19-1001, 
RLI-345/52 replaced by 19-4400, RLI —328 replaced 

by 19-330021, 


54 RTD-023 replaced by 17-3497^, RTD-024 replaced 
by 17-3474. 

55 Requires new clamping device, connect yoke ^3 to flyback ^2, 
yoke ^1 to flyback ^1. 

56 RLI-207 replaced by 19-3100, RLI-368 replaced by 19-4950, 
RLI —315 replaced by 19-3300. 

57 RLI —382 replaced by 19-3100, RLI—345 replaced by 19-4400, 

RLI —386 - no replacement, RLI—383 replaced by 19-4201. 

58 Use 6:1 turns ratio. 

59 Tape blanking winding. 

60 RTO-135 used in 21T8, 21C225 thru 233, 21T20, 21T21 
replaced by 26S49. 

61 Connect yellow lead to junction of .015 MFD and 33 K 
resistor, connect blue lead to pin ^6 of 6BL7. Connect red 
and green lead to ground. 

62 RLI —456 (WT36X349) used in late production of U2 series - 
replaced by HS 13. 

63 Reverse original connections to yoke lugs ^3 and ^4 - 
WT76X28 used in some models replaced by Y 51^. 

64 WT64X71 used in 17" models - no replacement. 

65 Use original mounting frame and connect the green lead to the 
junction of .015 MFD capacitor and 33 K resistor, red lead 

to pin 6 of 6DN7, yellow and blue lead. 

66 WT64X74 used in a few models - no replacement. 

67 Note: In some models of the "S" line GE changed the flyback, 
yoke and vertical output to the following numbers, RTO-183 
replaced by Fly 108, RTO-184 replaced by 26525, RLD-071 
replaced by Y 14^5. 

68 Use original mounting brackets. 

69 Duplicate original mounting, connect yellow lead to Grid, 
blue and green leads to Cathode, red lead to Ground. 

70 WT64X79 and WT64X82 used in a few models - 
no replacement. 

71 WT88X51, WT88X53, WT88X54, WT88X47 used in some 
models - no replacement, WT88X46 replaced by 26R122. 

72 In sets using WT86X82 tuner replaced Baiun coil with 15-1083. 

73 Connect same as original. 

74 WT36X386 replaced by 19-2003 
WT36X427 replaced by 19-1004 
WT36X401 replaced by 19-1005 
WT36X344 replaced by 19-1009 
WT36X105 re p la ced by 19-1005 

75 Models using RJX-097 or RJX-098 tuners replaced Baiun coil 
withl5-1091. 

76 Models using RJX-107 or RJX-108 tuners replace Baiun coil 
with 15-1090. 

77 RLA-053 used in late productions replaced by 15-1093. 

78 Models using tuner WT86X68 or WT86X68 or WT86X67 replace 
Baiun coil with 15-1091 - Models using tuners 
WT86X69/70/71 - no replacement available for Baiun coil. 

79 ET77X49 used in chassis code 137 MW to 208 MW - 
no replacement. 

80 Connect original terminals 5-4-6-2-3 - 1 - 8- 7 

new terminals 3-2-1 - 5- 4- 6- 8- 7 

81 Chroma Coils: ET61X129 replaced by 17-6018 

ET61X130 replaced by 17-6019 
ET61X131 replaced by 17-6012 
ET61X120 - no replacement 
ET36X550 replaced by 17-6011 

82 ET88X65, ET88X56, ET88X53, ET88X63, ET88X62, ET88X58, 
ET88X70, ET88X64 used in some models - no replacement. 

83 ET64X80 replaced by 26S50 ET64X83/86/89/88 - 

no replacement. 

84 ET64X94 replaced by 24S115 
ET64X95 replaced by 22S21. 

85 Chroma Coils: ET61X140/143/144/639 - no replacement. 

86 Drill new mounting hole - Cut & Tape Black lead. 


Printed In USA 
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PARTS LIST 


USE I HIS PAGE 

il PARE NUMBER is available. 


HALLICRAFTERS 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MPR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

50-472 

16-6758 

51-2100 

19-3180 

51A2040 

19-3250 

51C 1128 


55-117 

Fly-1 

55C185 

26R21 

50-688 

17-5004 

51-2101 

19-4400 48 

51A2041 

19-3180 20 

51C 1470 

WC-22 14 

55-151 

26S54 

55C189 

26S54 

50A2721-1 

17-1063 

51-2102 

19-3660 

5 IB 1037 

17-3401 

51C1643 

20-1049 

55-191 

24S53 

55C190 

26A05 

50A372-1 

17-1004 

51-2103 

20-1020 

5 IB 1038 

H VO-50 

51C 1875 

19-4950 

55-237 

Y_ 7 2 

55C191 

24S50 

50A431 

17-1063 

51-2105 

17-4524 

5 IB 1039 


51C 1876 

19-3500 

55-274 

Fly-25 44 

55C192 

26S17 

5QA432 


51-2166 


51B1065 

FC-1 

51C2031 

19-3300 

55-281 

Fly-25 44 

55C218 

26S52 5 

50A450 

17-3401 

51-2167 

17-4534 

51B1071 

WC-14 

52-380-B 

26F64 47 

55-282 

245525 

55C222 

26S49 

50A458 

17-1062 

51-2168 

17-4522 

51B1072/-1 

WC-11 

52B009 


55-301 

Fly-146 

55C249 

26S75 25 

50A472 

16-6758 

51-2169 

HS-5 

51B1132 

17-3401 

52B222 

26S49 

55-303 

26S71 

55C254 


50A474/G 

17-3401 

51-2184 

19-3160 44 

51B1151 


52C223 

26R22 

55-304 

Fly-146 

55C260 

26S76 

50A475 

17-1062 

51-2185 

19-3160 4 * 

51B1153 

HS-3 8 

52C258 


55-307 

Fly-146 

55C284 

26S77 

50 A 476 


51A1037 

17-3401 

51B1154 


52C287 

26R92 

55-308 

2657550 

55C292 

24S53 

50A476/-E 


51A1079 


51B1155 


52C290 


55-309 

26S7550 

55C301 

Fly-146 

50A477 

17-1063 

51A1080 


51B1157 


52C291 

26R92 

55A128IB 

26S52 

55C302 

24S48 

50A623 


51A1082 


51B1158 


52C322 

26F64 

55A157 

26S50 

55C306 

24S48 

50A654 

17-5004 

51A1130 


51B1159 


52C341 

26F64 

55 A\ 66 

26S52 

55C308 

24S48 

50B406 

17-3493 

51A1135 


51B1205 

WC-14 

52D90 


55A217 

26S14 

55D180 

Fly-24 

50B411 

HS-5 8 

51AU53 

HS-3 8 

51B1230 

WC-11 

53-343 

19-1006 

55A274 

Fly-25 44 

55D193 

Fly-57 

50B43I 

17-1063 

51A1154 


5 IB 1232 

WC-14 

53-363 

Y-16 12 / 45 

55A303 

26S71 

55D197 

Fly-57,„ 

5 OB 444 


51A1155 


51B1242 

HS-3 

53-364 

Y-16] 2 ' 45 

55B080-3 

22S45 

55D2I6 

Fly-16 26 

50B445 

17-1020 

51A1189 


5IB1243/C 

WC-17 

53-377 

Y-10 2 

55B115/A/C 

24A87 

55D219 

Fly-38 2 ? 

50B446 

17-1011 

51A1190 


51B1246 


53-396 

Y-16'2 

55B126 

24S86 

55D223 

Fly-57 37 

506447 

17-1012 

51A1243/C 

WC-17 

5IB1277/-B 

WC-17 

53-398 

Y-50 

55B128/B 

26S52 

55D235 

Fly-57 32 

50B451 

17-1062 

51A1256 


5 IB 1301 

17-1003 

53A-133 

19-3001 

55B140 

Y-3 

55D251 

Fly-25 

50B458 


51A1556 

19-3093 18 

51B1301 

19-1020 

53A180 

Y-3 

55B142 

24S61 

55D270 

Fly-25 . . 

50B471 

17-1062 

51A1257 

19-3250 20 

51B1330 

WC-14 14 

53A190 

Y-5 

55B150 

24S51 

55D273 

Fly-25 44 

50B471-C 

17-1064 

51A1259 

19-3500 19 

51B1331 

WC-17 14 

53A191 


55B151 

26S54 

55 D 274 

Fly-25 44 

50B472 

16-6758 

51A1260 

19-3250 19 

51B1332 


53A200 

19-3001 

55B190 

26A05 

55D284 

26S77 

50B473/D 

17-1033 

51A1261/C 

WC-14 14 

5 IB 1333 

20-1004 

53A212 

Y-l 2 

55B191/A 

24S50 

55 D 285 

Fly-109 

50B474/G 

20-1004 

51A1284 


5 IB 1334 

17-1064 

53A219 

19-1001 

55B218 

26S52 5 

55D287 

26R92 

50B561 

17-50035/3 

51A1285 


5 IB 1335 

WC-18 

53A266 

19-3001 

55B221 

24A87 

55 D 289 


50B562 

17-50035/® 

51A1286 


51B1337 


53A268 

Y- 11 24 

55 B 248 

24S53 

56A164 

26C44 

50B568 

17-500353 

51A1287 


51B1340 

WC-17 14 

53A271 

Y-l 1 

55B250 

26A05 

56 A 250 

26C44 5 

50B573 

17-5003 5 -® 

51A1288/B 

17-1063 

51B1341 

WC-14 14 

53A282 

19-3001 

55B253 

Fly-25 39 

56A251 

26C92 5 

50B574 

17-5002 38 

51A1289/B 

17-1063 

51B1438 

WC-17 

53A304 

19-1003 

55B260 

26S76 , 

56A253 

26C92 5 

50B575 

17-5001 

51A1470 

WC-22 

5 IB 1536 

HS-5 

53A307 

19-1006 

55B266 

Fly-25 40 

56B116 

26C41 5 

50B622 

HS-9 8 

51A1578 


51B1541 

20-1004 

53A342 

19-1006 

5581642 

HS-5 

56B117 

26C41 5 

508648 

HS-9 8 

51A1581 

19-4060 

51B1542 

20-1004 

53B008 

19-1006 

55C113 

Fly-1 

56B164 

26C44 

50B1536 

HS-5 

51A1582 

19-4950 

51B1637 

wc-20 14 

53B009 


55C114 

24S86 

56B187 

26C41 

50B1038 

Fly-1 2 

51A1684 


51B1642 

HS-5 

53B140 

Y-3 

55C115 

24A87 

56B219 

26C43 

50C406 

17-4503 

51A1854 

17-1062 

5 IB 1643 

17-5001 5 -® 

53B190 

Y-5 

55C121-1 

Fly-1 

56B224 

26C41 

50C473/-D 

17-1033 

51A1855 

19-3660 

51B1673 

WC-18 

53C186 

Y-6 

55C125 


56B474 

20-1004 

50C506 

17-5003 

51A1856 

19-4250 

51B1708 

19-3100 

53097/13 

Y-7 12 

55C133 

Fly-5 7 

56C093 

20C49 5 

50C604 

17-5003 

51A1857 

20-1005 

51B1710 

19-3500 

53C201 

Y-7 


(WC-20) 

56C116 

26C41 3 

50C605 


51A1858 

20-1020 

51B1711 

19-3300 

53C203C 

Y-12 

55C134 

24S52 

85C079/-1 

24S52 

50C606 

17-450431 

51A1859 

20-1020 

51B1712 

19-1923 

53C218 

Y-l 2 

55C142 

24S61 

85C082/-1 

24S52 

50C607 

17-4504 31 

51A1861 

17-1003 

51B1713 

19-4840 

53C237 

Y -7 12 

55C143 

Fiy- 5 7 

050-200688 

17-5004 

50C610 

17-4504 31 

51A1862 


51B1715 

17-1031 

53C263 

Y-11 24 


(WC-20) 

051-201857 

20-1005 

50C648 

HS-9 8 

51A1875 

19-4050 20 

51B1716 

HS-6 

53C303 

Y-11 13 

55C144 

Fly-5 7 

051-201996 

20-1020 

51-1372 


51A1925 

17-4501 31 

51B1739 

19-3125 

53C305 

V-9 12 


(WC-20) 

051-202166 


51-1489 

WC-18 14 

51A1926 

17-4504 31 

5 IB 1740 

19-3300 20 

53C311 

Y-14 2 

55C149 

Fly-12 10 

051-202167 

17-4534 

51-1947 

19-35002® 

51A1927 

17-4500 

51B1741 

19-309327 

53C320 


55C152/B 


051-202168 

17-4522 

51-1952 

19-4160 

51A1946 

19-4950 

5 IB 1788 

WC-18 

53C324 

Y -n?l 

55C154 

Fly-5 7 

051-202169 

HS-5 

51-2029 

19-3180 46 

51A1947 

I9-3500 20 

51B1821 

19-3500 

53D324 

Y -ll 24 


(WC-20) 

053-300396 

Y-16 

51-2030 

19-4400 

51A1952 

19-4160 

51B1835 


53D325 

y -,6 1 241 

55C156/E 

Fly-8 

055-100303 

26S71 

51-2031 

19-4400 

51A1996 

20-1020 

51B1948 

17-4501 

53D354 

Y -16 45 

55C171 

Fly-8 

055-300301 

Fly-146 

51-2065C 

17-1021 

51A1997 

19-4950 

51B1996 

20-1020 

55-115 

24A87 

55080 

Fly-24 

055-300303 

26S71 






> 
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Service notes may be found at the end of the HALLICRAFTERS section 













HALLICRAFTERS 


MODEL INDEX 


MODEL 

h 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

m 

MODEL mm 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 


2 

21K200B 

14 

21TT750M 

25 

600/01/02/03/04 

3 

1026P 

12 

1089/A 

12 

T-54(Late) 

2 

21K201B 

14 

21TT751M 

25 

605/06 

4 

1027C 

12 

1092 

12 

T-60 

2 

21K210M 

14 

24K240B/M 

13 

680/81/90 

3 

1050/A 

12 

1095D 

12 

T-61/-64/-67 

1 

21K211B/M 

14 

24K241B/M 

13 

715/A 

3 

1051P/52P 

12 

hup 

12 

T-68 

2 

21K220B 

14 

24K380B/M 

20 

716/17 

3 

1053P/54P 

12 

1113P 

12 

T-69 

1 

21K221B 

14 

24K381B/M 

20 

730/31 

3 

1055C/56C 

12 

1790P/V 

28 

10TS900B/M/t 

26 

21K230M 

14 

24K480B/M 

20 

732/33 

9 

1058U 

12 

14808 

7 

10TS901B/M/T 

26 

21K231M 

14 

24K481B/M 

20 

740/41 

3 

1059 

12 

17804C 

6 

14TS780B/M/T 

26 

21K330B/M 

17 

24KT5506/M 

23 

745 

5 

1060C/61C 

12 

17810M 

10 

17KH0B/M 

15 

21K330BA/MA 

19 

24KT551B/M 

23 

750/51 

5 

1062C/63C 

12 

17811H 

6 

17K111B/M 

15 

21K33IB/M 

18 

24T430B/M 

19 

760/61 

5 

1072 

12 

17812/13 

6 

17PT 

28 

21K340B/M 

17 

24T431B/M 

19 

805/08/10 

10 

1072A 

12 

17814 

6 

17T100B/M 

15 

21K340BA/MA 

19 

24T450B/M 

21 

810A 

6 

1073A 

12 

17B15-H 

6 

17T101B/M 

15 

21K341B/M 

18 

24T451B/M 

21 

810C 

10 

1074 

12 

17816/17 

6 

17T170B/M 

15 

21K370B/M 

20 

24TS610B/M 

22 

811 

6 

1074A 

12 

17819/24 

6 

17T171B/M 

15 

21K371B/M 

20 

24TS6116/M 

22 

815 

6 

1074AT 

12 

17824-A 

7 

17T310B/M/W 

16 

21KF520B/M 

23 

24TT510B/M 

23 

818 

6 

1075 

12 

17825 

6 

17TS700NV'MA 

24 

21KF521B/M 

23 

24TT511B/M 

23 

820/21 

6 

1075A 

12 

17829 

8 

17TS710T 

24 

21KT540B/M 

23 

27K250B/M 

13 

822 

6 

1075AT 

12 

17838/48/49/50 

6 

17TS710TA 

24 

21KT541B/M 

23 

27K251B/M 

13 

832/33 

9 

1076A 

12 

17860-H/61-H 

6 

17TS720T 

24 

21KT850B/M 

25 

505 (Early) 

2 

860/61 

6 

1077 

12 

17905 

10 

17TS270TA 

24 

21KT851B/M 

25 

505 (Late) 

2 

870 

6 

1078 

12 

17906 

7 

17TS730TA 

24 

21KT854B/M 

25 

506(Early) 

2 

871/80 

6 

1078A 

12 

17930/31/32 

7 

17TS748/M 

27 

21KT855B/M 

25 

506(Late) 

2 

1000 

8 

1078AT 

12 

17933/34 

7 

I7TS760B/BJX/M 

27 

21T120B/M 

15 

509/10 

1 

1001/02 

8 

1079A 

12 

20823 

7 

17TS780B/M 


21T121B/M 

15 

511 

1 

1003/04 

8 

1081/A 

12 

20823-B 

8 

17TT700E/M 

25 

21T160B/M 

15 

512 

1 

1005/06 

8 

1081B/D 

12 

20823-C 

7 

1711701 E/M 

25 

21T1618/M 

15 

512C 

1 

1007 

8 

1081C/8 

12 

20872 

10 

I7TT710 

25 

21T320B/M/W 

17 

513 

1 

1008 

8 

1082 

12 

20882 

6 

17TT711 

25 

21T321B/M/>V 

18 

514 

2 

1010P/12P 

12 

1085/A 

12 

20990/S 

6 

I7TT760T 

25 

2IT360B/M 

20 

515 

1 

1013C 

12 

1085B/D 

12 

21923 

7 

17TT76IT 

25 

21T3618/M 

20 

518/19/20 

3 

1015/16/17/18/19 

8 

1085C/8 

12 

21928 

7 

21K140B/M 

15 

21T420B/M 

19 

520E 

1 

1019 

8 

1086 

12 

21940 

7 

21K141B/M 

15 

21T421B/M 

19 

521 

3 

1021P 

12 

1088/A 

12 

21980 

7 

21K150M 

15 

21T440B/M 

21 

521E 

1 

1022C 

12 

1088B/D 

12 

20994 

7 

21K151M 

15 

21T441B/M 

21 

524 

1 

1025 

11 

1088C 

12 




CHASSIS INDEX 




Printed tn USA 


FORM - 3 


















HALLICRAFTERS 


PART NAME 


Flyback 


Yeka 



Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


1 


51B1153 

HS-3 9 


51B1242 

HS-3 


51B1153 

HS-3 8 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 



51B1132 

17-3401 


51A1037 

17-3401 


51B1132 

17-3401 


Filament 

Choke 


51A1037 

17-3401 

NOT USED 

NOT USED 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

51B1132 

17-3401 

50A432 

50B446 

17-1011 

50A432 

51B1333 

50B474/-G 

20-1004 

51B1333 

50B474/-G 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

50B472 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

50A472 

16-6758 

NOT USED 

51A1082 

51B1154 

51A1190 

51B1154 

51A1256 

19-3093 18 

51A1256 

19-3093 18 

51A1079 

51A1155 

51A1189 

51B1155 

51A1260 

19-3250 19 

51A1260 

19-3250 19 

51A1080 

51A1156 

51A1154 

NOT USED 

51A1257 
19-3250 20 

51A1257 

19-3250 20 

51A1130 

NOT USED 

51A1155 

NOT USED 

51A1259 

19-3500 19 

51A1259 

19-350019 

53B008 

19-1006 

52B009 

NOT USED 

53B009 


53B008 

19-1006 

51A133 

19-3001 

NOT USED 

NOT USED 

53A191 

53A200 

19-3001 

53A200 

19-3001 


51B1333 

50B474 

20-1004 


51A1256 

19-3093 18 

51A1260 

19-325019 

51A1257 

19-3250 20 

51A1259 

19-3500 19 

53B008 

19-1006 


51B1242 

HS-3 



50B474/-G 

20-1004 



Printed In USA 
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HALUCRAFTERS 


PART NAME 


Flyback 


Yoka 

Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 

Filament 
Focus Colt 



51-1489 NOT USED 51B1637 

WC-1814 WC-20 14 

51A1470 NOT USED 51A1470 

WC-22 14 . 23 WC-22 14 

52C204/C NOT USED 52C287 

26R24 26R92 


51A1470 

WC-22 14 


16 

17 

18 

19 

20 

55D251 

Fly-25 

55B253 411 

Fly-2539 

55B253 40 . 43 
Fly-2539 

55D274 43 

Fly-25 44 

55D273 

Fly-25 44 

53D324 

Y-ll 24 

53D325 
Y-16 12 ' 41 

53D325 

Y-1612.41 

53D325 

Y-1612.41 

53D354 

Y-16 45 

55C249 

26S17 

55B260 42 

26S76 

55C260 

26S76 

55C260 

26S76 

55C260 

26S76 

55B250 

26A05 

55B250 

26A05 

55B250 

26A05 

55B250 

26A05 

55B250 

26A05 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


51B1788 36 

WC-18 


NOT USED See Filament See Filament See Filament See Filament See Filament 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 



51B187 

26C41 

51B187 

26C41 




Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

trap 

Trap 


1 st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


51B1334 

17-1064 


51B1332 

50A476 


55B1642 

50B1536 

HS-5 


51B1301 

17-1003 

50B561/62 
50B568/73 
17-5003^ 38 


50B575 

17-5001 

50B574 

17-500238 


50C604 

17-4503 31 

50C610 

17-4504 31 


50C609 

17-4504 31 


50C606/7 

17-4504 3 ! 


50C604 

17-4503 31 

50C610 

17-4504 31 


50C6 09 
17-4504 31 


50C606/7 

17-4504 31 


51B1642 

HS-5 


51B1643 
17-5001 38 

50B573 
17-5003 5 ' 38 




51A1857 

20-1005 


51A1857 

20-1005 


51A1927 
17-4500 


50A654 

17-5004 


51A1857 

20-1005 


51B1948 

17-4501 


50A654 

17-5004 


51A1857 

20-1005 


51B1948 

17-4501 


50A654 

17-5004 


51A1857 

20-1005 


51B1541 NOT USED NOT USED 

20-1004 

NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


51B1542 

20-1004 


51A1858 

20-1020 


NOT USED NOT USED 51A1859 
20-1020 


51A1858 

20-1020 


51A1859 

20-1020 


51A1858 

20-1020 


51A1859 

20-1020 


51A1858 

20-1020 


51A1859 

20-1020 


51A1996 

51A1858 

20-1020 

51A1859 

20-1020 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED I NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


51A1256 

19-3093 18 

51A1578 

51A1260 

19-3250 19 

51A1579/80 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


53A307 

19-1006 


51B1740 51B1708 

19-3300 20 19-3100 


51A1257 

19-3250 20 


51A1259 

19-350019 


51B1741 

19-3093 27 


51B1710 

19-3500 


51A1855 

19-3660 


51A1856 
19-4250 


51A1875 

19-4950 20 

51C1876 

19-3500 


510876 

19-3500 


51A1582 

19-4950 


53B008 

19-1006 

53B008 

19-1006 

53A307 

19-1006 


53A200 

19-3001 

53A266 

19-3001 

53A282 

19-3001 



See note 28 See note 37 NOT USED NOT USED 


53A307 53A307 53A307 

19-1006 19-1006 19-1006 



51A1952 
19-4160 

51A1947 

19-3500 20 

51A1946 
19-4950 

53A307 

19-1006 


51A1952 

19-4160 


51A1947 

19-3500 20 



NOT USED 

NOT USED 

i. 




51A1926 

17-4504 31 

51A1926 

17-4504 31 


51A1925 

17-4501 31 

51A1925 

17-4501 31 

’■ 


Service notes may be found at the end of the HALUCRAFTERS section. 
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FORM-3 














































































































HALLICRAFTERS 


PART NAME 



23 

24 

25 

26 

27 

28 



Flyback 

55D274 

55A274 

Fly-25 44 

55-274 

Fly-25 44 

55-281 

Fly-25 44 

55D285 

Fly-109 

55D285 49 

Fly-109 

55-304 

55-307 

Fly-146 

55-301 

55C301 

Fly-146 

055-300301 

Fly-146 



Yoke 


53-364 

Y-16'2,45 

53-363 

Y-16'2,45 





053-300396 

Y-16 



Vertical 

Output 

55C260 

26S74 

55C260 

26S76 

55C260 

26S76 

55C284 

55D284 

26S77 

55C284 

26S77 

55-309/-308 

26S75 50 

55A303 

55-303 

26S71 




Vert. Blocking 

Oscillator 

55B250 

26A05 

558250 

26A05 

55B250 

26A05 


NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Linearity 



NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



Filament 




NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Audio 

Output 

55-191 

558248 

24S53 

55B248 

24S53 

55-282 

24S52 5 

55B248 

24S53 

55C292 

24S53 

55C306 

24S48 

55C302 

24S48 

255-100012 

24S48 



Choke 

56B187 

26C41 

56B187 

26C41 

56B219 

26C43 

56B224 

26C41 

56B224 

26C41 

56 A 253 

26C92 5 

56A250 

26C44 5 

256-200002 

26C92 



Horizontal 

Oscillator 

50B648 

HS-9 8 

50B648 

HS-9 8 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 



Horizontal 
Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

51B1536 

HS-5 

51B1536 

HS-5 

51B1536 

HS-5 

51-2169 

HS-5 

21-2169 

HS-5 

051-202169 

HS-5 



Antenna 

Input (Baiun) 

15-1083 










Video IF 

51A1926 

17-4504 3 

5IA1926 

17-450431 

51A1926 

17-450431 

51-2104 

20-1049 

51-2104 

20-1049 

51-2167 

17-4534 

51-2167 

17-4534 

051-202167 

17-4534 



Video IF 

51A1925 

17-4501 3 

51A1925 
17-4501 3 

51A1925 
17-4501 3 

51-2105 

17-4524 

51-2105 

17-4524 

51-2168 

17-4522 

51-2168 

17-4522 

051-202168 

17-4522 



Video IF 

51B1948 

17-4501 

51B1948 
17-4501 

51B1948 
17-4501 

50-688 

17-5004 

50-688 

17-5004 

50-688 

17-5004 

50-688 

17-5004 

050-200688 

17-5004 




50A654 

17-5004 

50A654 

17-5004 

50A654 

17-5004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



pjjli 

51A1857 

20-1005 

51A1857 

20-1005 

51A1857 
20-1005 

51A1857 

20-1005 

51A1857 

20-1005 

51B1857 

20-1005 

51A1857 

20-1005 

051-201857 

20-1005 



Trap 

51A1858 

20-1020 

51A1858 

20-1020 

51A1858 

20-1020 

51B1996 

20-1020 

51B1996 
20-1020 

51B1996 
20-1020 

51B1996 

20-1020 

051-202166 

20-1020 



Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



1st Sound IF 

51A1996 

51A1858 

20-1020 

51A1996 

51A1858 

20-1020 

51A1996 

51A1858 

20-1020 

51B1996 

20-1020 

5IB 1996 
20-1020 

51B1996 

20-1020 _ 


051-201996 

20-1020 



2nd Sound IF 

51A1859 

20-1020 

51A1859 

20-1020 

51-2065-C 
17-1021 

51-2103 

20-1020 

51-2103 
20-1020 _ 

51-2166 

51-2166 

051-201996 

70-1090 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Peaking 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 

51-2102 

19-3660 

51-2102 

19-3660 

51-2102 

19-3660 



Peaking 

51-1952 

19-4160 

51-2031 

19-4400 

51C2031 

19-3300 

51-2102 

19-3660 

51-2102 

59-3660 

51-2101 

19-4400 48 

51-2101 

19-4400 48 

51-2101 

19-4400 48 



Peaking 

51-1947 

19-3500 20 

51-2030 

19-4400 

51A2040 

19-3250 

51-2101 

19-4400 48 

51-2101 

19-4400 48 

51-2184 

19-3160 46 

51A2184 

19-3160 46 

51A2184 

19-3160^ 




51A1997 

19-4950 

51-2029 

19-3 m 46 

51A2041 

19-3180 20 

51-2100 

19-3180 

51-2100 

19-3180 

NOT USED 






53-342 

19-1006 

53-342 

19-1006 

53-342 

19-1006 

53A342 

19-1006 

NOT USED 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 

53A307 

19-1006 



Filament 

Choke 

53A282 

19-3001 

53A282 

19-3001 

53A282 

19-3001 

53A282 

19-3001 

NOT USED 

NOT USED 

53-342 

53-342 




Service notes may be found at the end of the HALLICRAFTERS section. 
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HALLICRAFTERS 


SERVICE NOTES 


1 55C121/-1 replaced by Fly-1, 55C125 used in a few models-no replacement. 29 

2 55-117 used with 50B1038 replaced by Fly-1 (Do not use HV winding), 

3 Use high secondary tap and high current 6. 3 volt winding. 30 

4 51C1128, 51B1151 used in a few models - no replacement. 31 

5 Mounting difference. 32 

6 Mount in original can. 

7 Use schematic #1 packaged with unit. 33 

8 Reverse coil in can. 34 

9 55C152/-B used in a few models - no replacement. 

10 Connect as original (terminal #1 and T not used). 35 

11 55D180, 55C180 used in a few models replaced by Fly-24. 36 

12 May require use of original network. 

13 53C237/201/197-B, 55-237 all replaced by Y-712, 37 

14 Requires use of original slug or remount thru chassis. 

15 52C223 used in a few models replaced by 26R22. 38 

16 50B471-C, 51B1334 replaced by 17-1064, 50B471 replaced by 17-1062. 39 

17 15-1082 used in alternate tuner (check general catalog for discription). 

18 Parallel with 6.8K resistor. 40 

19 Parallel with 2. 2K resistor. 

20 Parallel with 15K resistor. 

21 53A212, 53C218 replaced by Y-12. 41 

22 55A128/-B replaced by 26S52. 42 

23 Connect to red and blue terminals. 43 

24 Change wiring to conform with original circuit. 

25 Connect as autoformer with 44:1 turns ratio. 

26 Original terminals 9-8-5-7-4-T 44 

New terminals 9-7-7-3-3-1 

Connect WC-20 terminals 3 & 4 to Fly-16 terminals 1 & 3 and connect 3 & 4 45 

of WC-20 to original #1 & #3. Remove 120UUFD connected to original 46 

terminal #8, and remove 39 ohm and , 47UFD parallel combination on 47 

original terminals #5 & #8. 48 

27 Parallel with 10K resistor. 49 

28 51B1821 replaced by 19-3500 (parallel with IK resistor), 51B1739 replaced 50 

by 19-3125 (parallel with 12K resistor), 53A307 replaced by 19-1006. 


Original terminals 9-7 -5 -4-T- 3 -1 

New terminals 3-2 & 10-2 & 10-6-4-AGC-AGC. 

Connect as autoformer and connect with 12:1 turns ratio. 

Detune trap winding. 

Original terminals 5-3 - 2 - 1 Alter width control shaft to fit original 

New terminals 6-3&4-2-1 extension. 

55D197 replaced by Fly-57 used in chassis C/D 1300D. 

53A271 replaced by Y-ll (change wiring to conform with original circuit), 
53C320 used in chassis H1300D &. J1300D - no replacement. 

Connect as autoformer. 

Used in chassis C/D 1300D only - 51B1835 used in remaining chassis of 
this column-no replacement. 

53A304 replaced by 19-1003, 51B1711 replaced by 19-3300 (parallel with 
22K resistor), 51B1712 replaced by 19-1923, 51B1713 replaced by 19-4840, 
Use one winding only. 

Original terminals 4 -3 -1-5-2 

New terminals HV. -6 - 3 - 5 - 2 

55B266 alternate part also replaced by Fly-25, Connect as follows: 

Original terminals 4 - 7 - 2 - 6 
New terminals 6 - 3 - 5 - 2 
Jumper lugs 3 & 5. 

55C254 used in a few models - no replacement. 

55D270 replaced by Fly-25 - Connect as follows: 

Original terminals 4-5-6 
New terminals 6-3-2 
Original terminals 4 - 5 - 2 - 6 
New terminals 6 - 3 - 5 - 2 
Jumper terminals 1 & 5. 

Parallel with 22K resistor. 

Tape 24V tap. 

Parallel with 3,9K resistor. 

55D289 used in some models - no replacement. 

Connect #1 of 26S75 to plate of output tube, #2 of 26S75 to B/, #7 of 26S75 
to #6 of yoke, #10 of 26S75 to #4 of yoke. 









HOFFMAN 


PARTS LIST 


USE THIS PAGE 

if PART NUMBER is available. 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMEf 

5134 

Fly-1 

5235A 

17-1033 

5370A 

17-3495 

H54546 

20-1004 

762020 

17-4534 

5134A/-I 

Fly-76 4 ' 

5236A-1 

HS-5 

5376 

20-1004 

716001 

26R62 

762021 

20-1004 

5135 

Fly-4 

5240A 

20-1045 

5376A 

20-1004 

716003 


762022 

17-4536 

5135 A 

26C93 

5241A 

20-1049 

5386 


716004 

26R92 59 

762023 

17-4535 

5136/-A 


5241A-6/5 

20-1045 

5387 


716005 

26R92 

762024 

17-3495 

5139 

Fly-24W 

5242/A 

17-5004 

5388 


716020/-1/-2 


762025 

17-4536 

5140 

26S52 

5242A-3 

17-5004 

5389 

Y-18 

716021/-3 


762027 

20-1020 

5140A 

26S72 

5242A6 

17-5004 

5391 

17-1006 

716026 


762028 

20-1049 

5142 

26S49 

5243A 


5395 

20-1021 

716029 


762029 


5143A 


5248A 

19-310037 

5396 

20-1006 

716030 


762030 


5144 

Fly-24W 

5250A 

19-3300 

5402 

20-1004 

716033 


762031 

17-4502 

5145 

Fly-24W 

5251A 

19-440029 

5403 

16-3487 

716038 


762032 

17-4536 

5146 

Fly-24W 

525 2A 

17-3497 

5404 

16-3487 

724001 

24S83 

766001 


5147 

26S48 

5252A-1 

17-3497 

5405 

16-6758 

724003 

24S82 

768001 

HS-7 

5148 

Fly-24W 

5254-A 

17-5004 

5406 

16-6758 

724004 

26S48 

768004 

HS-5 

5149 

Fly-24W 

5255-A 

20-1004 

5413 

17-3484 

724005 

24S56 

768006 

HS-7 

5152 

22S56 

5256A 

20-1004 

5417 

19-4250 

724006 

22S58 

768007 

HS-10 

5152A 


5262 


5418 

19-3250 

724016/-1 

24S49 

768012 

HS-5 

5154 


5263A 

19-3100 

5420 

17-1063 

724017 


768014 

HS-7 

5I54A-3 

Fly-205 

5264A 

19-3036 

5422 

WC-17 

724019 

24S49 

768015 

HS-8 

5155 

Fly-24W 

5265A 

19-3500 

5423 

WC-22 

724021 

26S48 

768016 

HS-5 

5155A/-1/-2 

26S77 

5266 

19-1003 

5424 

19-4180 

724025 

24S48 

768017 

HS-5 

5156 

Fly-12 

5266A 

19-4950 

5428 

20-1004 

724029 

24S58 

768020 

HS-5 

5157 

26S54 

5267A 

19-1003 

5429 

17-3493 

724033 

24S06 

768021 

HS-5 

5157A 


5269A 

19-1005 

5430 

17-3402 

724038 

24S83 

771008 

19-3100 

H5157A 

26S48 

5276A 

19-3250 

5433 

19-4180 

724039 

26S49 

771012 

19-4201 

5158 

26S48 

5281A 


5434 

19-4950 

724041 

24S48 

771019 


5158-2 

Fly-204 

5284A 


5434A 

19-4950 

728001 


771030 

19-3250 

5158A 

Fly-204 

5 285A 


5437 

20-1004 

728002 

26S77 

771032 

19-3160 

5160 

Fly-12 

5286A 

16-6758 

5438 


728004 


771033 

19-4201 

5160A 

24S82 

5287 

16-6758 

5439 

17-4523 

728007/-2 


771034 

19-3100 

5161 

19-3001 

5290 

WC-11 

5440 

20-1045 

728008 


771035 

19-3160 

5162 

26A05 

5291 

WC-22 

5441 

17-4522 

728010/-2 

26S71 1 

771330 

19-3330 

5162A 


5292 


5442 

17-4523 

728011 


774001 

20-1007 

5163 

24S50 

5293 

Y-3 8 

5443 

17-1033 

730001 

26A03 

774002 

17-3497 

5164 

26S17 

5294 

WC-14 

5444 

17-106427 

734001 

26C81 

774003 


5164A 

26C92 

5295 

WC-11 

5445 

17-1064 27 

734003 

26C92 

774004 

17-3498 

H5164A 

26C92 

5295A 

WC-23 

5446 

17-1003 

734004 

26C77 

774005 


5165 

Fly-206 

5 296A 


5447 

HS-5 

734005 

26C77 

774006 


5166 

19-3036 

5297A 

17-5004 

5448 

19-3180 

734006 

26C77 

774007 

20-1005 

5168 

Fly-206 

5298 

17-1004 

5449 

19-3300 

734007 

26C79 

774009 

20-1005 

5170 


5299 

20-1021 

5450 

19-441229 

734008 

26C77 

776006 


5171 

16-6758 

5300 

HS-5 

5451 

19-4121 

750004 

19-1011 

778002 

WC-18 

5172 

16-6758 

5300A 


5452 

19-4840 

750005 

19-1005 

780001 

17-4538 

5173 

26S50 

5301 

19-3300 

5453 

20-1004 

750006 

19-1001 

780002 


5174 


5302 

19-4160 

5454 

17-3401 

750013 

19-1008 

782001 


5175 

26C41 

5303 

19-4201 

5455 


750014 

19-1004 

782002 

Fly-204 

5176/-I 

26A05 

5304 

17-1011 

5456 


750016 

19-1002 

782005/-I 

Fly-100 

5177 

26S1P 

5305 

17-1043 

5457 

WC-17 

754003 


782006/-1 

Fly-201 48 

5177A/-4 

Fly-16 1 ' 53 

5307A 


5459 

19-4180 

760001 


782007 

Fly-201 _ 

5178 

24S50 

5308 

20-1004 

5460 

19-3250 

760002 


782009 

Fly-201 32 

5179 

26S54 

5309 


5461 

19-318029 

760003 

17-3495 

782010 

Fly-201 32 

5184 

Fly-18 

5316 

WC-11 

5462 

20-1004 

760004 

17-5004 

782011 

Fly-100 25 

5184A 

24S53 

5316A 


5464 

WC-18 

760009 


782012 

Fly-146 74 

5186 

26S48 

5317 

WC-23 

5537 

17-5001 

760010 


782013 

5187 

Fly-161 

5317A 

17-5004 

5538 

17-5004 

760011 

16-6758 

788001 


5188 

26S72 

5321A 

20-1004 

5538-6 

17-5004 

760012 

16-3487 

788005 

Y-52° 

5188-6 

26S72 

5322A 

20-1004 

5538-8 

17-5004 

760013 

16-3487 

790002 

Y-16 

5189 

Y-14 8 

5324 

Y-6 8 ' 9 

5539 


760017 


790005 

Y-52 8 

5189A/-2 

26S71 1 

5324A 


5541 

17-4522 

760019 

17-5004 

790006 


5190A 

26C77 

5325 

WC-23 

5542 

17-4523 

760022 

17-4514 

790007 

Y-48 9 

5191A 

Fly-109 

5326 

WC-17 

5543 

17-5001 

760024 

17-3495 

790008 

Y-52 

5192 

24S60 1 

5326A 

17-4535 

5545 

19-3100 

760025 


790009 

Y-52 9 

5193 

26S75 24 

5327A 

17-4536 

5547 

19-3I00 29 

762001 


790010 

Y-52 9 

5194 

26S17 

5328A 

19-4950 

5548 

19-3180 

762002 


790011 

Y-52 9 

5195 

26C76 

5330A 

19-4201 

5562 

17-4525 

762003 


790013 

Y-45 75 

5196 

Fly-161 

5331A 

19-3100 

5571 

WC-14 

762004 


790014 

Y-52 9 

5196A 

26S48 

5334A 

17-4522 

5591 

17-4531 

762005 

20-1004 

99688 

Y-ll 8 ' 9 

5197 

Fly-8 25 

5335 


5593/-1 

16-3445 

762006 

17-4534 

99698 

5198-1 

Y-ll 8 ' 9 

5336A 

17-1026 

9712 

Y-10 10 

762007 

17-4536 

99723 

Y-ll 8 

5205 

19-4122 

5336A-1 

HS-5 

9714 

Y-4 

762009 

17-4522 

99740 

Y-ll 8 

5206 

19-3093 

5338 

19-4060 

9723 

Y-l 1 

762010 

17-4534 

99785 

Y-14 8 ' 9 

5207 

19-4180 

5338A 

19-4950 

9729 

Y-10 

762013 


99785/-1 

Y-14 8 ' 9 

5208 

19-3250 

5339 

19-3300 3 

9747 

Y-35 

762014 


99787/-3 

Y-16 8 

5211A 

20-1004 

5340 

19-3300 

9748 

Y-16 8 ' 9 

762017 

17-4522 

99810 

Y-16 8 

5219A 

17-4534 

5341 


9753 

Y-35 

762018 

17-1031 1 

99811/-1 

Y-14 8 

5220A 

17-4535 

5363A 

17-4534 

9761 

Y-35 58 

762019 

17-5004 

99S28/-2 

Y-10 51 

5221A 

17-4536 

5369A 

20-1007 








MFR'S. 

PART 


REPLACEMENT 


T5002 

T5100 

T5I01 

T5102 

T5104 

T5105 

T5200 

T5201 

T5202 

T5203/04 

T5205 

T5206 

T5207 

T5208 

T5209 

T5210 

T5211 

T5212 

T5213 

T5214 

T5216 

5015/16/17 

5020 

5021 
5023 

5026 

5027 
5029 

5031 

5032 
5033/-2 

5034 

5035 

5036 

5039 

5040 
5042 
5048/-2 
5049/-1 
5050 

5052 

5053 
5055-1 
5056 
5058 

5060 

5061 
5061-1 

5062 
5064 

5066 

5067 
5067-1 

H5070/71 

5073 

H5073 

5079 

5081 

5104A 

5106/A/-2/-3 

5109A 

5111-2 

5116A 

5118A 

5121A/-1 

5123 

5124 
5124A-1 

5125 

5127 
5127/-A 

5128 
5128A 

5129 

5131 

5132 
5132A 

5133 


26R63 

26C93 

19-3001 

Fly-1 

24S60 

26S78 

FC-1 

17-1001 

17-1002 

17-1003 

19-4122 

19-3093 

19-4180 

19-3250 

17-1011 

17-1013 

WC-14 

WC-11 

HS-1 

24A88 

Y-3 

26R27U 1 

26R28 M7 

26F65J 

26R95 

24R05 

26R95 1 

26R95 1 

26R19 

26R15 


F| y -2430 

26R34 


26R34 


26R13 

26R13 


26R13 

26R13 


26R00 

26R92 39 

26R1945 

26R89 
26R89 
26R92 
26R92 
24S60 
26S17 
26S25 
26S59 
24560 1 1 

Fly—16^3 

Y-14 8 

Fly-1 

24S52 1 

Y-ll 18 

26 A 04 
26A04 
24S82 
24S82 
24S861 
26S48 

Fly-2458 

19-3001 


Next page for MODEL index 
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HOFFMAN 


MODEL INDEX 


MODEL 

— 

■IB 1 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

— 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

■S3 

Wmm 

MODEL 


B1007/U 

18 


mu 

M2021/U 

29 

P1251U 

24 

SPR3663 

31 

7B104 

6 

B1011/U 

21 


KB 

M3001/U/U2 

21 

P1261/U 

24 

SPR3673 

31 

7B110 

9 

B1011U2 

21 

B3753 

31 

M3011/U 

21 

P1277 

30 

SPR3683 

31 

7B110B 

11 

B1024/U/U2 

21 

B3803 

34 

M3021/U 

20 

PI 327 

31 

SPR3833 

34 

7B113 

9 

B1031/U/U2 

21 

B3813 

34 

M3031/U 

21 

P3001/U/U2 

21 

SPR3853 

34 

7B113B 

11 

B1041/U 

20 

B3823 

34 

M3054/U 

20 

P3011/U 

21 

T1919 

33 

7B125/U 

6 

B1061/U 

20 

B3833 

34 

M3061/U 

21 

P3021/U 

20 

TW1707 

28 

7B128 

11 

B1081 A* 

21 

B4041/U 

29 

M3071/U 

21 

P3031/U 

21 

TW1707-A 

28 

7B141/U 

5 

B1091/U 

21 

B4061/U 

29 

M3081/U 

21 

P3054/U 

20 

W1007/U 

18 

7B157/U 

14 

B1101U2 

21 

BG1151/U 

24 

M3101/U 

20 

P3071/U 

21 

W1031/U/U2 

21 

7B170/U 

18 

Bllll/U 

21 

BR1367 

31 

M3114/U 

20 

P3081/U 

25 

W1041/U 

20 

7B1B2PAVP2G 

18 

B1121/U 

21 

BR1371 

31 

M3151/U 

24 

P3091/U 

21 

Wllll/U 

21 

7B303 

6 

B1131/U 

20 

BR3653 

31 

M3181/U 

25 

P3101/U 

21 

W1121A 

21 

7M103 

6 

B1161/U 

24 

BR3663 

31 

M3201/U 

24 

P3114/U 

21 

W1161A 

24 

7M109 

9 

B1191/U 

24 

BR3673 

31 

M3214/U 

24 

P3214/U 

24 

W1201 

24 

7M109B 

11 

B1201 

24 

BR3683 

31 

M3221/U 

24 

P3234/U 

24 

W1201U 

24 

7M112 

9 

B1201U 

24 

BR3813 

34 

M3234/U 

24 

P3241/U 

24 

W1227/U 

27 

7M112B 

11 

BI2I1/U 

24 

BR3823 

34 

M324I/U 

24 

P3251 

24 

W1251 

24 

7M124/U 

6 

B1227/U 

27 

BR3833 

34 

M3251 

24 

P3251U 

24 

W1251U 

24 

7M127 

11 

B1231/U 

24 

BT1144/U 

23 

M3251U 

24 

P3261/U 

24 

W1277 

30 

7M140/U 

5 

B1241A 

24 

BW1144/U 

23 

M3261/U 

24 

P3271/U 

24 

W1291 

30 

7M156/U 

14 

B1251 

24 

BW1707 

28 

M3271/U 

24 

P3281/U 

26 

W3001/U/U2 

21 

7M169/U 

18 

B1251U 

24 

BW1707-A 

28 

M3281/U 

26 

P3304/U 

24 

W1327 

31 

7M181P/PVP2G 

18 

B1261/U 

24 

C3531 

24 

M3304/U 

26 

P3311/U 

24 

W1331 

31 

7M302 

6 

B1277 

30 

C3581 

26 

M3311/U 

24 

P3321 

24 

W1347 

31 

7P105 

6 

B1281 

24 

C3621 

26 

M3321 

24 

P3321U 

24 

W1351 

31 

7P111 

9 

B1291 

30 

CT-800/01 

1 

M3321U 

24 

P3364/U 

24 

W1367 

31 

7P111B 

11 

B1311 

24 

CT-802 

1 

M3331/U 

24 

P3374/U 

24 

W1371 

31 

7P114B 

11 

B1327 

31 

CT-816/17 

1 

M3341/U 

24 

P3621 

26 

W1919 

33 

7P126/U 

6 

B1331 

31 

CT-900/01 

1 

M3351/U 

26 

P7001/U 

21 

WXll/U 

21 

7P129 

11 

B1347 

31 

CT-902 

1 

M3364/U 

24 

PT1I44/U 

23 

W3021/U 

20 

7PU7/U 

18 

B1351 

31 

CW1707 

28 

M3374/U 

24 

RW1707 

28 

W3054/U 

20 

7P158/U 

14 

B1367 

31 

CW1707-A 

28 

M3391 

24 

RW1707-A 

28 

W3061/U 

21 

7P171/U 

18 

B1371 

31 

GT1144/U 

23 

M3401 

24 

SG1144/U 

23 

W3071/U 

21 

7P304 

6 

B2021/U 

29 

K1011/U/U2 

21 

M3411 

30 

SL1347 

31 

W3081/U 

25 

7W181P/P2G 

18 

B3001/U/U2 

21 

K1024/U/U2 

21 

M342I 

30 

SPl161/U 

24 

W3101/U 

21 

20 B102 

2 

B3011/U 

21 

K1061/U 

20 

M3431 

26 

SP1291 

30 

W3114/U 

21 

20B102F 

6 

B3021/U 

20 

K1081/U 

21 

M3441 

26 

SPl327 

31 

W3201/U 

24 

20B501 

2 

B3031/U 

21 

K1151/U 

24 

M3451 

24 

SPl331 

31 

W3214/U 

24 

20M101 

2 

B3054/U 

20 

K119I/U 

24 

M3461 

24 

SPl351 

31 

W322I/U 

24 

20M101F 

6 

B3061/U 

21 

K1211/U 

24 

M3501 

24 

SPl367 

31 

W3251 

24 

20M500 

2 

B3071/U 

21 

K1231/U 

24 

M3511 

24 

SP1371 

31 

W3251U 

24 

20P502 

2 

B3081/U 

25 

K1241/U 

24 

M3521 

24 

SP2021/U 

29 

W3311/U 

24 

21B107 

6 

B3101/U 

21 

K12 77 

30 

M3531 

24 

SP3061/U 

21 

W3321 

24 

21B116 

6 

B3114/U 

21 

K1281 

24 

M3541 

26 

SP3091/U 

21 

W3321/U 

24 

21 B122 

11 

B3151/U 

24 

K1291 

30 

M3551 

26 

SP3151/U 

24 

W3391 

24 

21B134 

11 

B3191/U 

25 

K1311 

24 

M3561 

31 

SP3161/U 

24 

W3401 

24 

2IB137/U 

6 

B3201/U 

24 

K1327 

31 

M3571 

31 

SP3181/U 

25 

W3411 

30 

21B144/U 

6 

B3214/U 

24 

K1331 

31 

M3581 

26 

SP3201/U 

24 

W3421 

30 

21B147/U 

13 

B322lA> 

24 

K1351 

31 

M3601 

26 

SP3221/U 

24 

W3451 

24 

21B154/U 

14 

B3234/U 

24 

K1367 

31 

M3611 

26 

SP3234/U 

24 

W3461 

24 

21B161 

13 

B3241/U 

24 

K1371 

31 

M3621 

26 

SP3331/U 

24 

W3501 

24 

2IBI61A/AU 

13 

B3251 

24 

K1919 

33 

M3631 

31 

SP3341/U 

24 

W3511 

24 

216161U 

13 

B3251/U 

24 

K3341/U 

24 

M3641 

31 

SP3351/U 

26 

W3521 

24 

21B163/U 

14 

B3261/U 

24 

K3441 

26 

M3653 

31 

SP3391 

24 

W3531 

24 

2IB164 

14 

B3271/U 

24 

K3531 

24 

M3663 

31 

SP3401 

24 

W3541 

26 

21B164S/SU 

18 

B3291/U 

26 

K3581 

26 

M3673 

31 

SP3411 

30 

W3551 

26 

21B164U 

14 

B3304/U 

24 

K3621 

26 

M3683 

31 

SP3421 

30 

W3561 

31 

2IB64X/XU 

14 

B3311/U 

24 

K3843 

34 

M3703 

31 

SP3431 

26 

W3571 

31 

21B167 

14 

B3321 

24 

KR1367 

31 

M3723 

31 

SP3441 

26 

W3581 

26 

21B167A/AU 

14 

B3321U 

24 

KR1371 

31 

M3733 

31 

SP3451 

24 

W3601 

26 

21B167U 

14 

B3331/U 

24 

KR3843 

34 

M3743 

31 

SP3471 

24 

W3611 

26 

2IB173/U 

18 

B3341/U 

24 

M1007/U 

18 

M3753 

31 

SP3501 

24 

W3621 

26 

21B176 

18 

B3351/U 

24 

M1011/U/U2 

21 

M3803 

34 

SP3531 

24 

W3631 

31 

21B176C2 

18 

B3364/U 

24 

M1024/U/U2 

21 

M3813 

34 

SP3541 

26 

W3641 

31 

21B176CU 

18 

B3374/U 

24 

M1031/U/U2 

21 

M3823 

34 

SP3551 

26 

W3653 

31 

21B176S/SU 

18 

B3391 

24 

M1041/U 

20 

M3833 

34 

SP3561 

31 

W3663 

31 

21B176U 

18 

B3401 

24 

M1061/U 

20 

M3853 

34 

SP3571 

31 

W3673 

31 

21B179 

16 

B3411 

30 

M1091/U 

21 

M9003 

35 

SP3581 

26 

W3683 

31 

21B179C2 

15 

B3421 

30 

Ml 111/U 

21 

M4041/U 

29 

SP3601 

26 

W3703 

31 

21B179iytU 

16 

B3431 

26 

Ml 121/U 

21 

M4061/U 

29 

SP3611 

26 

W3723 

31 

218179 rVNU 

16 

B3441 

26 

Ml 131/U 

20 

MG 1151/U 

24 

SP3621 

26 

W3733 

31 

21BI79S/SU/U2 

15 

B3451 

24 

Ml 161/U 

24 

MR 1367 

31 

SP3631 

31 

W3743 

31 

21B179U 

16 

B3461 

24 

M1191/U 

24 

MR1371 

31 

SP3641 

31 

W3753 

31 

21B184/U 

18 

B3501 

24 

M1201 

24 

MR3653 

31 

SP3653 

31 

W3803 

34 

21BI84P/P2 

18 

B3511 

24 

M1201U 

24 

MR3663 

31 

SP3663 

31 

W3813 

34 

21B185P 

18 

B3521 

24 

M1211/U 

24 

MR3673 

31 

SP3673 

31 

W3823 

34 

21B188/U/U2 

18 

B3531 

24 

M1227/U 

27 

MR3683 

31 

SP3683 

31 

W3833 

34 

21B191/C2 

18 

B3541 

26 

Ml 231/U 

24 

MR3813 

34 

SP3703 

31 

W3843 

34 

21B191U/U2 

18 

B3551 

26 

M1241/U 

24 

MR3823 

34 

SP3723 

31 

W3853 

34 

21B194/C2 

15 

B3561 

31 

M1251 

24 

MR3833 

34 

SP3733 

31 

W9003 

35 

21B194U/U2 

15 

B3571 

31 

M1251U 

24 

MR3853 

34 

SP3743 

31 

WR1367 

31 

21B301 

6 

B3581 

26 

M1261/U 

24 

P1007/U 

18 

SP3753 

31 

WR1371 

31 

21B306 

9 

B3601 

26 

Ml 277 

30 

P1031/U/U2 

21 

SP3803 

34 

WR3653 

31 

21B306B/T 

11 

B3611 

26 

M1281 

24 

P1041/U 

20 

SP3813 

34 

WR3663 

31 

21B309/U 

6 

B362I 

26 

Ml 291 

30 

PI121/U 

21 

SP3833 

34 

WR3673 

31 

21B309U 

6 

B3631 

31 

M1311 

24 

P1151/U 

24 

SP3853 

34 

WR3683 

31 

2IB315 

11 

B3641 

31 

Ml 327 

31 

PI 201 

24 

SP4041/U 

29 

WR3813 

34 

21B318/U 

6 

B3653 

31 

Ml 331 

31 

P1201U 

24 

SP4061/U 

29 

WR3823 

34 

21B321/U 

13 

B3663 

31 

Ml 347 

31 

PI 211/U 

24 

SP9003 

35 

WR3833 

34 

21B331/U 

13 

B3673 

31 

M1351 

31 

P1227/U 

27 

SPR1367 

31 

WR3843 

34 

21B334/U 

13 

B3683 

31 

Ml 367 

31 

P1231/U 

24 

SPR1371 

31 

WR3853 

34 

21B337/U 

14 

B3723 

31 

M1371 

31 

P1251 

24 

SPR3653 

31 

X3341/U 

24 

21B337P/PU 

14 
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MOHEI 

COLUMN 


NUMBER 


21B346/U 

16 

21B352 

16 

21B352C2 

15 

2IB352L/LU 

16 

21B352N/NU 

16 

21B352S/SU/U2 

15 

21B352U 

16 

21B358/U 

18 

21B358P/P2 

18 

21B360 

18 

21B361/U/U2 

18 

21B364/C2 

15 

21B364U/U2 

15 

21B367/C2 

15 

21B367U/U2 

15 

21B504 

6 

21B507 

11 

21B510/U 

6 

21B510TAU 

6 

21B511T 

6 

21B701 

6 

21B701AU/U 

6 

21B713/U 

6 

21B716 

11 

21B719/U 

6 

21B723/U 

13 

21B729/U 

16 

21B729S/U/U2 

15 

21B901 

6 

21B904 

11 

21B907 

6 

21B911/U 

5 

21K186/U/U2 

18 

21M106 

6 

21M115 

21M121 

6 

11 

21M133 

11 

21M136/U 

6 

21M143/1J 

6 

21M146/U 

13 

21M153/U 

14 

21MI60 

13 

21MI60A/AU 

13 

21M160U 

13 

21M163/U 

14 

21MI63S/SU 

18 

21MI63XAU 

14 

21M166 

14 

21M166A/AU 

14 

21MJ66U 

14 

21M172/U 

18 

21M175 

18 


MODEL 


21M175C2 

21M175S/SU 

21M175U 

21M178 

21M1781/LU 

21M178N/NU 

21M178U 

21M183/U 

21M183P/P2 

21M184P 

21MI87/U/U2 

21M190/C2 

21M190U/U2 

21MI93/C2 

21M193U/U2 

21M300 

21M305 

21M305B 

21M305T 

21M308/U 

21M314 

21M317/U 

21M320/U 

2IM330/U 

21M333/U 

21M336/U 

2IM336P/PU 

21M339/U 

21M345/U 

2IM351 

21M351C2 

21M35U/LU 

2IM351N/NU 

21M351S/SU/U2 

21M351U 

21M357/U 

21M357P/P2 

21M360/U/U2 

21M363/C2 

21M363U/U2 

21M366/C2 

21M366U/U2 

21M503 

21M504 

21M509/T/TU/U 

21M7D0 

21M700AU/U 

2IM712/U 

21M715 

21M7I8/U 

21M72I/U 

2IM722/U 

2IM728 

21M728C2 


MODEL 


21M7281/LU 

21M728N/NU 

21M728S/SU/SU2 

21M728U 

21M900 

2IM903 

21M906 

2IM910/U 

21M1100A 

21PI08 

2IP117 

21PI23 

21P135 

2IPI38/U 

21P145/U 

21P148/U 

2IPI55/U 

21P162 

2IP162A/AU 

21P162U 

2IPI64U 

21P165 

21P165S/SU 

21P168 

21P168A/AU 

2IP168U 

21P174/U 

21P177 

21PI77C2 

21P177S/SU 

21P177U 

21P180 

21P180C2 

21P180L/LU 

21P180N/NU 

21PI80S/SU/U2 

21P180U 

21P185/U 

21P185P 

21P189/U 

21P189U2 

21P192/C2 

21P192U/U2 

21P195/C2 

21P195U/U2 

21P301 

21P307 

21P307B/T 

21P31QAJ 

21P316 

21P319/U 

21P322/U 

2IP332/U 

21P334/U 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

21P335 

13 

21P338/U 

14 

21P338PAU 

14 

21P341/U 

13 

21P347/U 

16 

21P353 

16 

21P353C2 

15 

21P353L/LU 

16 

21P353N/NU 

17 

21P353S/SU/U2 

15 

21P353U 

17 

21P359/U 

18 

21P359P 

18 

21P363/U/U2 

18 

21P365/C2 

15 

21P365U/U2 

15 

21P368/C2 

15 

21P368U/U2 

15 

21P505 

6 

21P508 

11 

21P511/TAU/U 

6 

21P702 

6 

21P702/U 

6 

21P713/U 

6 

21P714/U 

6 

21P717 

11 

21P720/U 6 

21P724/U 

13 1 

21P730/U 

16 

21P730S/SU/SU2 

15 

21P731 

16 

21P731C2 

15 

21P731L/LU 

16 

21P731N/NU 

16 

21P731S/SU/U2 

15 

21P731U 

16 

21P902 

6 

21P905 

11 

21P908 

6 

2IP912/U 

5 

21SF179S/SU/U2 

15 

21U205S/SU 

18 

21U208 

16 

21U2081/LU 

16 

21U208N/NU 

16 

21U208S/SU/SU2 

15 

21U208U 

16 

21U208-5/-5U/-5U2 

15 

21WI90/C2 

18 

21W190U/U2 

18 

21W360/U/U2 

18 

21-189/U/U2 

18 

248151/U 

12 


MODEL 

m 

24B197/C2 

17 

24B197U/U2 

17 

24B325/U 

12 

24B355/U 

17 

24B371/C2 

17 

248371U/U2 

17 

24B707 

4 

248726/U 

12 

24B732/U 

17 

24B732S/SU/SU2 

17 

24M150/U 

13 

24M196/C2 

17 

24M196U/U2 

17 

24M324/U 

12 

24M35VU 

17 

24M370/C2 

17 

24M370U/U2 

17 

24M708 

4 

24M725/U 

12 

24P152/U 

12 

24P326/U 

12 

24P356/U 

17 

24P372/C2 

17 

24P372U/U2 

17 

24P727/U 

12 

24P733/U 

17 

24P733SAU/SU2 

17 

24U211 

17 

24U211S/SU/SU2 

17 

24U211U 

17 

24U211-5/U/U2 

17 

24W196/C2 

17 

24.V196U/U2 

17 

24W370/C2 

17 

24W370U/U2 

17 

27M709 

10 

600 

8 

601 

8 

610 

8 

612 

8 

613 

8 

620/21 

8 

622/23 

8 

630 

3 

631 

3 

632 

3 

633 

3 

633/34 

3 

634A 

3 

635 

3 

635A 

3 

636 

3 

636B 

2 


MODEL 


830/31/32 


870/71/72 


890/91/92 


946/47/48 


951A 

952 

952A 

953/54/55 
960/61/62 
963/64/65 
1777 Series 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 



CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

Hi 

P418 

26 

191/B 

6 

303-21/U 

18 

329/U 

24 

RP409 

24 

192/8 

6 

303-I7/-21 

18 

330 

24 

135 

1 

194/U 

6 

306-21/B/BU/U 

18 

331/U 

24 

140 

8 

195/U 

6 

307-17/P/P 2/U 

18 

332/U 

24 

141 

1 

196/MAAU/U 

6 

307-21 

18 

333 

24 

143/43 

8 

197 

10 

308-21 

18 

334 /u 

24 

145 

1 

199/MA 

6 

309-21/U/U2 

18 

335/36 

30 

146/47/49 

8 

200/01/02 

9 

309A-21/U/U2 

18 

337 

24 

150/51/52/53 

8 

210/M 

11 

3I0-21/C2/U/U2 

18 

338 

28 

154/55/56/57/58 

8 

211/MA 

11 

315/U 

18 

338-A 

28 

159/60 

3 

212/M 

11 

316/U/U2 

21 

339 

24 

164 

7 

213/M 

11 

318/U 

20 

341 

24 

170AV72 

3 

300-17/U 

5 

319/U 

21 

344 /A 

31 

I73A4A5 

3 

300-21/U 

6 

321/U 

21 

345 

26 

176/80/83 

3 

301-17/U 

14 

322/U 

21 

346 

26 

182/B 

6 

301-21/U 

14 

322AJ 

24 

347 

31 

I83B/MA 

2 

301X-21/U 

14 

324/U 

24 

348 

31 

184/5/6 

3 

302-21/U 

14 

326/U 

23 

350/51/52/53/54 

31 

187/B/C 

4 

302A-21/U 

14 

327/U 

27 

355 

33 

190/B 

6 

303-17/U 

18 






CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

356A/8/9 

34 

415/U 

20 

360 

32 

416/U 

21 

375-21/U 

5 

419/U 

25 

400-21/U 

13 

420/U 

25 

401-21/TJ 

13 

421/U 

26 

402-24/U 

12 

427/U 

26 

403-24/U 

12 

424/A/U 

26 

405-2I/U 

13 

426 

31 

405T-21/U 

13 

427 

35 

406-21/U 

13 

703A-21 

19 

406A-21/U 

13 

706/U 

29 

407-21/L/LU/N/NU/U 16 

1 !39AmplifIer 

31 

408-21/BAU/l/LU/N/ 

1145Pre-amp 

35 

NU/U 

16 

1146 

35 

410-24AAU/U 

17 

1148Power Amp. 

35 

411-21/C 2/U/U2 

15 

307002/003 

31 

412-21/C2/U/U2 

15 

307005 

34 

413-24/C2/U/U2 

17 

307006 

34 

414-24/fe/BU/BU?/U/ 

307007 

34 

U2 

17 | 

307008 

34 
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HOFFMAN 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 



NOT USED NOT USED 


5048/-2 5060/61 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

5186 

5186 40 

26S48 

26S48 

NOT USED 

NOT USED 


5067-146 5062 H5070 

26R19 45 


NOT USED NOT USED 


SEE RINGING! 
COIL 


5192 35 5192 35 5178 518659 5186 

24S60* 24S60 1 24S50 26S48 26S48 

NOT USED NOT USED 5195 NOT USED NOT USED 

26C76 

SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL COIL COIL 



SEE RINGING 


COIL 

COIL 

COIL 

COIL 

COIL 

5447 

HS-5 

5447 

HS-5 

5336 /A -1 
HS-5 

5447 

HS-5 

5236/A-l 

5447 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

5539 

5562 

17-4534 

5285A 

5243A 

5243A 

5285A 





NOT USED 

i 5135A 

26C93 

H5164A 

26C92 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

5447 

HS-5 

5447 

HS-5 

5447 

HS-5 


5538-8/-6 
17-5004 



5445 

17-1064 27 

5537 

17-5001 

5537 

17-5001 

5443 

17-1033 

5443 

17-1033 

5443 

17-1033 

5453 

20-1004 

5402 

20-1004 

5402 

20-1004 

NOT USED 

5438 

5440 

20-1045 _ 

5438 

5440 

20-1045 



5219A 

17-4534 

5296A 

5285A 

5220A 

5326A 

17-4535 

5317 

17-5004 

5538 

17-5004 

5221A 

17-4536 

5297A 

17-5004 

5538 

17-5004 

5327A 

17-4536 

5297A 

17-5004 

5242A 

17-5004 

5252A 

17-3497 

5252A 

17-3497 

5252A 

17-3497 

5256A 

20-1004 

5324A 

5240A 


1st Sound IF 

5454 

17-3401 

5430 

17-3402 

2nd Sound IF 

NOT USED 

5437 

20-1004 

AM IF and 

FM IF 

5171 

16-6758 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

5172 

16-6758 

NOT USED 

Peaking 

5448 

19-3180 

5433 

19-4180 

Peaking 

5449 

19-3300 

5434 

19-4950 

Peaking 

5450 

19-4412 

5340 

19-3300 

Peaking 

5166 

19-3036 


RF Choke 

5166 

19-3036 

19-1002 

Filament 

Choke 

5161 

19-3001 

NOT USED 



5433 

19-4180 


5434 

19-4950 


5448 

19-3180 


5545 

19-3100 


5340 

19-3300 


5340 

19-3300 



470UH 

19-3500 


19-3100 29 19-3100 29 


5548 

19-3180 


5266 

19-1003 


5548 

19-3180 


5266 

19-1003 


5250A 

19-3300 

5251A 

19-440029 


19-3100° ' 
NOT USED 


5266A 

5328A 

19-4950 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Service notes may be found at the end of the HOFFMAN section. 


5433 

5330A 

19-4180 

19-4201 

5276A 

5331A 

19-3250 

19-3100 

5269A 

5266 

19-1005 

19-1003 

NOT USED 

NOT USED 

FORM 

-4 

































































































































HOFFMAN 



21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Flyback 

5158A 

Fly-204 

5154A-3 

Fly-205 

5191A 

Fly-109 

5158A/-2 

782002 

Fly-204 

5177A/-4 

Fly-16 1 ' 53 

782002 

Fly-204 

782005/-1 

Fly-100 

782007 

Fly-201 

782001 

782006/-1 

Flv-201 48 

Yoke 

99787/-3 

99810 

Y-I6 8 

99785 

Y-14 8 ' 9 

99828/-2 

Y-10 51 

99810 

790002 

Y-168 

99811/-1 
5121A-1 

Y-14 8 

790002 

Y-16 8 

790005 64 

788005 

Y-52 8 

790008 

Y-52 

788001 

790007 

Y-48 9 

Vertical 

Output 

5155A/-1 

26S77 

5155A/-1 

26S77 

5189A/-2 

26S71 1 

5155A/-2 

728002 

26S77 

5155A/-2 

26S77 

728002 

26S77 

728004 

728008 

72300T 

728007/-2 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

730001 

26A03 

NOT USED 

NOT USED 

Width Coil 

5464 49 

WC-1B 

5464 

WC-T8 

NOT USED 

5464 

778002 

WC-18 

5464 

WC-18 

778002 

WC-18 

NOT USED 

NOT USED 

778001 

778003 

WC-22 

linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

766001 

NOT USED 

Power 

H5073 

26R89 

H5071 

NOT USED 

5079/81 

716004/5 

26R92 

5071 

716003® 

NOT USED 

NOT USED 

716001 

26R62 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

5160A 50 

24S52 1 

5162A 

5184A 

24S53 

5160A52 

724003 

24S82 

5162 A 

724006 70 

22S58 

724001 

24S83 

724019 

24S49 

724005 

24S56 

724015/-1 7 * 

24S49 

Choke 

H5164A 

26C92 

H5164A 

26C92 

5190 A 

26C77 

NOT USED 

5164A 

26C92 

734003 

5164A 

26C92 

734004/-5 

26C77 

734007 

26C79 

734001 

26C81 

734006 

26C77 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

768014 

HS-7 

768001 

HS-7 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

5447 

HS~5 

5447 

HS-5 

5365A 

HS-7 

5447 

768004 

HS-5 

5447 

HS-5 

768004 

HS-5 

768006 

HS-5 

768015 

HS-8 

768007 

HS-10 

768012 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



776006 



Video IF 

5219A 

17-4534 

5285A 

5363A 

17-4534 

762006 

5219A 

17-4534 

5219A 

17-4534 

762006 

5219A 

17-4534 

762010 

17-4534 

762020 

17-4534 

762002 

762006 

17-4534 

Video IF 



17-4524 

762009 

5334A 

17-4522 

5334A 

17-4535 

762009 

5334A 

17-4522 

760004 

17-5004 

762022 

17-4536 



Video IF 

5327A 

17-4536 

5538 

17-5004 

5254A 

17-5004 

762007 67 

5327A 

17-4536 

5327A 

17-4536 

762007 

5327A 

17-4536 

762003 


762001 


Video IF 

5254A 

17-5004 

5538 

17-5004 

NOT USED 

760004 

5254A 

17-5004 

5254A 

17-5004 

760004 

5254A 

17-5004 


760022 

17-4514 

760002 

760019 

17-5004 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

5252A 

17-3497 

5252A 

17-3497 

5369A 

20-1007 

77400265 

5252A 

17-3497 

5252A 

17-3497 

774002 

5252A 

17-3497 

774001 

20-1007 

774007 

20-1005 _ 

774003 

774005 

Trap 

5321A 

20-1004 


NOT USED 

762005 

5321A 

20-1004 

NOT USED 

762005 

5321A 

20-1004 

NOT USED 

762019 

780001 

17-4538 

762014 

Trap 

NOT USED 

5284A 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

762021 

20-1004 

780002 


1st Sound IF 

532! A 

20-1004 

5336A 

17-1026 

53 76A 

20-1004 

762005 

5321A 

20-1004 

5321A 

20-1004 

762005 

5321A 

20-1004 

762004 

762018 

17-1031 1 

760009 

762014 

2nd Sound IF 

NOT USED 

5322A 

20-1004 

53 70A 

17-3495 

760003 

5370A 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 

760003 

53 70A 

17-3495 

’ | 

760010 

760017 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

5263A 

19-3100 

5264A 

19-3036 

5307A 

771008 

5263A 

19-3100 

5263A 

19-3100 

771008 

19-3100 


771032 

19-3160 

754003 

771008 

19-3100 

Peaking 

5307A 

5434 

19-4950 

5460 

19-3250 

5307A 

771019 

5307A 

771019 

771019 

771034 

19-3100 


771019 

Peaking 

5251A 

19-4400 29 

5330A 

19-420156 

NOT USED 

5250A 

19-3300 

5250A 

19-3300 

771030 

19-3250 

771030 

19-3250 

771035 

19-3160 



Peaking 

5265A 

19-3500 

5331A 

19-3100 

NOT USED 

771030 

19-3250 

NOT USED 

NOT USED 


771033 

19-4201 



RF Choke 

NOT USED 

5266 

19-1003 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

750005 

19-1005 




Filament 

Choke 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

750006 

19-1001 

750013 

19-1008 


19-3001 


Service notes may be found at the end of the HOFFMAN section. 


Printed in USA 


FORM-4 

































































































Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Cheka 



762005 

762005 

20-1004 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

771008 

771008 

19-3100 

19-3100 

771019 

771019 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

750014 

750016 

750014 

750014 

19-1004 

19-1002 

19-1004 

19-1004 



Service notes may be found at the end of the HOFFMAN section. 
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HOFFMAN 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 5396 replaced by 20-1006, 5299 replaced by 20-1021, 5395 
replaced by 20-1021, 5394 - no replacement. 

3 Parallel with 33K i%sistor. 

4 5012 used in Amplifier chassis 176 & 186 replaced by 24R08U^. 

5 5111-2 used in Amplifier chassis 176 & 186 replaced by 24S56. 

6 This IF only used in chassis 183/4/5/6. 

7 5344, 5342 - no replacement, 5376 replaced by 20-1004. 

8 May require use of original yoke network. 

9 Use original plug and connect as original. 

10 Use original Horizontal damping network except delete 100K 
shunting resistor. 

11 5170 (alternate) - no replacement. 

12 5160 used in chassis 190B, 191B, 195, 196/MA, 199M/T 
replaced by Fly-12. Connect same as original except 
Connect original *4 to New *5. 

Connect original *T to New *4. 

13 5323 or 5457 used in chassis 190B, 191B, 195, 196/M/T, 

199M/T replaced by WC-22. 

14 5030 used in chassis 190B, 191B, 195, 196/MA, 199MA, 

no replacement. 

15 5152 used in radio chassis 182/B replaced by 22S56, 5169 used 
in chassis 195, 196/M/T - no replacement. 

16 5139 used in early production - no replacement. 

17 Parallel 6.3 volt windings, parallel 5 volt windings, use high 
secondary tap. 

18 5304 (1st & 2nd FM IF for radio chassis) replaced by 17-1011. 

19 5135 used in a few late production 16" chassis replaced by 
Fly-4. 

20 5317 used in a few late production 16" chassis replaced by 
WC-23. 

21 5291 used in chassis 143, 147, 151, 152, 153 replaced by WC-16. 

22 5131 used in chassis 140, 142, 143, 146, 147, 150, 151, 152, 

153 replaced by 26S48. 

23 9753 used in chassis 201, 203 replaced by Y-35. 

24 Connect as autoformer and use 44:1 turns ratio. 

25 Original terminal 4 - 3 - 1 - 2 

new terminal 5 - 4 - 3 - 1 

26 5450 replaced by 19-4412, 5451 replaced by 19-4121, 5452 
replaced by 19-4840. 

27 Mount in original can. 

28 5031 replaced by 26R00 used in deflection chassis 197 (parallel 
6.3 volt windings). 

29 Parallel with 8.2K resistor. 

30 Original terminals 7-4 & T-3-1 

new terminals 9-7 - T - 3 

31 5173 used in chassis 213/M replaced by 26S50. 

32 Original terminals 8 - 6 - 5 - 3 

new terminals 5 - 4 - 3 - 1 

33 5043 used in chassis 403-24 - no replacement. 

34 5038 used in a few models - no replacement, 5050 used in chassis 

405- 21 replaced by 26R13 (use 140V tap and high current 6.3V 
secondary, 5049/-1 used in chassis 406-21 replaced by 26R13 
(use 140V tap and high current 6.3V secondary), 

35 5170 used in chassis 400-21, 403-24 - no replacement, 5193 
used in chassis 405-21 replaced by 26546^, 5104A in chassis 

406- 21 replaced by 24S60^. 

36 Original terminals 10 - 7 - 4 - NC - 3 - 1 

new terminals 3-2-8 - 7 - 6- 5 

37 Parallel with 6.8K resistor. 


38 

39 

40 

41 

42 


43 


44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 


62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 


5464 used in a few models replaced by WC-18. 

Use 1/4" washers to provide proper chassis clearance. 

5117A, 5143A used in some models - no replacement. 

Original terminals 7-4-1 
new terminals 5-4-1 

5197 used in chassis 306/-21, 30821 replaced by Fly-8. 

Original terminals 10 - 7 - 4 - NC - 3 - 1 
new terminals 3-2-8 - 7 - 6- 5 

5125A/-3 used In chassis 307-17, 3I5/U replaced by Fly-16^. 
Original terminals 7-4-1 
new terminals 9-7-1 

5J24A-1, 9979U used in a few models replaced by Y-ll®, 5124A 
used in chassis 306-21, 307-17P, 308-21, 309-21, 310-21 - 
no replacement. 

5106A-3 used in a few chassis replaced by 26S75 (use 44:1 turns 
ratio). 

Use high current filament windings and low secondary tap. 

5067, 5056, 5058, 5052, 5066 used in 309-21, 310-21, 306/-21 
308-21, 307-17, 303-17/-21, 3J5/U - no replacement. ' 
5116A used in 303-17/-21 replaced by 24S60», 5128A used in 
315/U replaced by 24S82. 

Original terminals 8-7-6-4-3 
new terminals 5-4-3-2 - 1 
5571 used In 318/U replaced by WC-14. 

5I57A used in 322/U - no replacement. 

Connect same as original. 

5196A, 724004 used in chassis 324/U, 

Original terminals 8 - 7 - 6 - 5 


new terminals 9-7 
Use one winding only. 
Parallel with 39K resistor. 
Parallel with 47K resistor. 
5324 replaced by Y-6^/9. 
Original terminals 7-6 
new terminals 9-8 
5143 used in chassis 412-21 


- 5 - 4 or T 


331/U replaced by 26S48. 
- 4 - 3 
- 1 


- 2 - 
- 3 - 


no replacement. 

5241A-6/-5 replaced by 20-1045, 5284A-7/-2 (47.26MC trap) - 
no replacement, 5238, (41.25MC trap) - no replacement. 

5240A replaced by 20-1045 (remove shunts and retune), 5241A 
replaced by 20-1049, 5438 (41.25MC trap) - no replacement. 
5252A-1 replaced by 17-3497. 

Connect as original except original *6 to new width coll *1, and 
original ^2 to new width coil * 2. 

5196 used in chassis 402-24U, 403-24U replaced by Fly-161. 

774001, 5369A used in some models replaced by 20-1007. 

790006 used in chassis 327 (some models) - no replacement. 

762024 used in some models replaced by 17-4523. 

Remove internal jumper from terminals *1 & *8, 

716004 used in chassis 345 & 346 replaced by 26R92 (ignore low 
current 6.3 Volt winding). 

724004 used in chassis 345 & 346 replaced by 26S48. 

724017 used in chassis 336 - no replacement. 

724021 used in chassis 348/350/354 replaced by 26S48. 

724033 used in chassis 426 & STEREO chassis 1139 replaced by 24S06. 
774006 used in a few models - no replacement. 

Remove one turn from Filament Winding. 

Use original Damping Network, remove jumper from *3 and *6, 
and connect same as original. 

774004 ratio detector used in AM-FM tuner, chassis 1146 replaced 
by 17-3498. 


Printed In USA 


FORM-4 




PARTS 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


HOTPOINT 


Tart' rePUCEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

115J2I7-2 

26S19 

RLD-080 

Y 51 

RL 1-379 

115J857-1 

26A02 2 

RLF-073 

26C41 

RL 1-380 

123J827-1 

26C44 2 

RLF-074 

26C41 

RL1-382 

123J829-1 

24553 

RLF-075 

26C41 

RL 1-383 

148J53-3 


RLF-076 

26C41 

RL 1-385 

K115J857-2 

26A02 

RLF-078 

26C41 

RL1-391 

K117J416A 


RLF-079 

26C79 

RL 1-394 

K128J68-4 

26C41 

RLF-080 

26C79 

RLI-413 

K144J48-1 

26S52 

RL1-085 

19-1002 

RL1-422 

K148J53-3 

26C41 

RLI-122 

19-1002 

RL1-424 

K143J53-4 

26C41 

RLI-148 

19-'180 

RL1-425 

M123J423-1 

26S49 

RL1—153 

19-1X5 

RL1-426 

M123J462-1 

26S49 

RL1-194 

19-3300 

RL1-428 

M123J472-1 

26S52 2 

RLI-197 

19-3250 

RL1-429 

M123J721-1 

26S15 2 

RLI-205 

19-3125 

RL1-430 

M123J827 

26C79 

RL1-207 

19-3100 

RL1-431 

M123J827-3 

26C79 

RL 1-209 

19-3250 

RL 1-434 

M123J828-1 

26S06 

RL 1-218 


RL1-435 

MI23J845 

26549 

RL 1—219 


RL 1—439 

M123J846-1 

26S06 

RL1—220 


RL1-440 

M123J942-1 

22S34 

RL1-301 


RL1—441 

M123J979-1 

26S06 

RL1-305 


RL1—445 

PI 25J238-1 


RLI-317 

19-3100 

RL1-446 

P125J621 

26R122 

RL1-340 

19-1004 

RL1-449 

RLA-043 

15-1089 

RL1—342 

19-3660 

RL1-456 

RLA-045 

15-1089 

RLI-345 

19-4400 

RTD-024 

RLA-046 

15-1091 

RLI-361 


RTD-025 

RLA-047 

15-1090 

RL 1-362 


RTD-026 

RLA-050 

15-1092 

RL 1-363 


RTD-027 

RLA-053 

15-1093 

RL 1—364 

20-1049 

RTD-030 

RLD-071 

Y 14i 

RL 1-365 

HS 11 

RTD-032 

RLD-073 

Y 33 

RL 1-367 

19-4400 

RTL-194 

RLD-075 

Y 33 

RL 1-368 

19-4950 



MFR’S. 

PART 


RTL-195 

RTL-198 

RTL-199 

RTL-200 

RTL-215 

RTL-216 

RTL-216 

RTO-178 

RTO-180 

RTO-187 

RTO-187-6 

RTO-188 

RTO-189 

RTO-190 

RTO-192 

RTO-193 

RTO-194 

RTO-196 

RTO-197 

RTO-198 

RTO-207 

RTO-207-9 

RTO-208 

RTO-209 

RTO-210 

RTO-212 

RTO-213 

RTO-214 

RTO-214-11 

RTO-215 

RTO-216 

RTO-217 


26S49 

26S521 

Fly 166 

Fly 166 

Fly 145 

26S15 2 

24S48 

26S06 

24S53 

Fly 167 

Fly 167 

26A022,9 

26S06 

26549 


MFR’S. 

PART 


RTP-335 

RTP-339 

WT36X66 

WT36X105 

WT36X157 

WT36X260 

WT36X261 

WT36X271 

WT36X282 

WT36X292 

WT36X300 

WT36X324 

WT36X330 

WT36X334 

WT36X335 

WT36X336 

WT36X345 

WT36X349 

WT36X368 

WT36X369 

WT36X373 

WT36X374 

WT36X376 

WT36X378 

WT36X379 

WT36X382 

WT36X383 

WT36X387 

WT36X38S 

WT36X402 

WT56X36 

WT56X37 


MFR’S. 

PART 


WT56X38 

WT56X39 

WT56X41 

WT56X42 

WT56X45 

WT56X46 

WT56X47 

WT61X91 

WT61X92 

WT61X93 

WT61X94 

WT61X95 

WT63X52 

WT63X56 

WT64X63 

WT64X64 

WT64X65 

WT64X66 

WT64X69 

WT64X70 

WT64X72 

WT64X73 

WT76X26 

WT76X27 

WT76X28 

WT77X38 

WT77X39 

WT77X40 

WT77X41 

WT77X42 

WT88X34 

WT88X36 


MODEL INDEX 


MODEL 


9S101/UHF 

9S102/UHF 

14S201/UHF 

14S202/UHF 

14S203/UHF 

14S204/UHF 

14S206/UHF 

I4S207/UHF 

I4S208/UHF 

14S209/UHF 

I7S301/UHF 


SS MODEL 


4 17S30VUHF 

4 17S305/04 

3 175308/09 

3 17S3I5/UHF 

3 I7S320/UHF 

3 175321/UHF 

6 17S322/UHF 

6 21S400 

6 21S401/UHF 

6 21S402/UHF 

1 21S403/UHF 


S MODEL 


1 21S405 

7 21S404/07/UHF 

7 21S408/09/UHF 

9 21S4I0/11/UHF 

8 2)S412/UHF 

8 21S4I5/UHF 

8 21S4I6/UHF 

7 21S420/UHF 

2 21S421/UHF 

2 21S451/UHF 

2 21S452/UFIF 


MODEL 


21S455/UHF 

21S456/UHF 

21S4S7/UHF 

2IS50I/UHF 

21S502/UHF 

21S505/04 

21S507/UHF 

21S508/UHF 

21S509/UHF 

21S510/UHF 

21S530/UHF 


MODEL 


2IS531/UHF 

21S532AJHF 

21S533/UHF 

21S551/UHF 

21S552/UHF 

21S553/UHF 

21S554/UHF 

21S555/UHF 

21S556/UHF 

21S540/UHF 

215561/UHF 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

2IS405/UHF 

5 

2IS404/UHF 

5 

21S407/UHF 

5 

21S408/UHF 

5 

21S630/UHF 

8 

21S43I/UHF 

8 

24S80I/UHF 

2 

24S80VUHF 

2 

24S805/UHF 

5 

24S804/UHF 

5 

24S807/UHF 

5 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 


CHASSIS S 

riiACCK COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

M4 8 

Q 3 

Q2 4 

Q3 8 



CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

U3 

9 


Service notes may be found at the end of the H0TP0IHT section. 


Printed In USA 


































HOTPOINT 


PART NAME 


Flyback 


Vertical 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


2 3 


Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

RTO-192 

26A023 

Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

RTL-200 

RTP-335 


Y 33 


RTO-180 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Y 33 


RTO-198 
26S522 


NOT USED 




NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED 


RTP-339 



NOT USED NOT USED 


RLA-05CH 

15-1092 


RLF-079 
123J827-1 
26C79 


NOT USED 


RLA-046 


WT77X41 

WT77X42 

Fly 233 

Fly 177 

WT76X27/28 

WT76X27 

Y 80 

Y 80 

WT64X69 

WT64X66 

M123J 979-1 







NOT USED 

WT64X73 

26F68 

NOT USED 

NOT USED 



WT63X56 

M123J827 

26C79 


WT63X52 

26C79 




Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 

Peaking 

Peaking 


RF Choke 

Filament 

Choke 


RTD-024 

17-3474 


NOT USED 


NOT USED 


RLI-340 


Rll-194 

19-3300 


NOT USED 


NOT USED 


RL1-085 
19-1002 


RL 1-440 

NOT USED 



RL1-440 

RL!—425 
WT36X368 


NOT USED 


RLI-194 


NOT USED 


I RLI-428 


NOT USED 


119-3660 


WT36X374 

19-3300 


WT36X105 

19-1005 


WT36X66 


Service notes may be found at the end of the HOTPOINT section . 


NOT USED 


WT36X335 



NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



19-3660 


WT36X271 


19-3500 

|WT36X260 


Printed In USA 


FORM-5 








































































































SERVICE NOTES 


HOTPOINT 


1 Requires new clamping device, connect yoke *3 to. flyback *2, yoke *1 to 
flyback *1. 

2 Mounting difference. 

3 RLA053 used in some models replaced by 15-1093. 

4 RL1-207 replaced by 19-3100, RLI-368 replaced by 19-4950. 


5 RLI-382 replaced by 19-3100, Rll-345 replaced by 19-4400. 

6 RLI-085 replaced by 19-1002, RLI-153 replaced by 19-1005. 

7 WT64X71 used in models 17S320/321/322 - no replacement. 

8 Connect yellow lead to junction of .015 MFD and 33 K resistor. Connect 
blue/yellow lead to Pin 6of 6BL7, connect red to ground (common point). 


Printed In USA 


FORM-5 





I PARTS LIST 


MODEL INDEX 


CHASSIS 

INDEX 


CHASSIS nhm! 


F-243 

231/242 

243/253/DX 

263 


PART NAME 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coll 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


Peaking 

Peaking 


KAYE-HALBERT 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 Connect as autoformer. 

3 Do not use terminal #1 when replacing 
C-2120. 

4 May require use of original network. 

5 H120 replaced by 17-1043, H110 
replaced by 17-3493, HI 32 replaced 
by 17-1033. 

6 H118 replaced by 17-1011, H128 
replaced by 16-3445. 

7 Manufacturer duplicated part 
numbers. Refer to parts reference 
for correct replacement. 


SEE RINGING SEE RINGING C-2124 
COIL COIL 


17-1033 

CATHODE 

TRAP 

20-1021 

4. 5MC 

TRAP 

20-1004 


H-116 

17-3401 

H-116 

17-3401 

17-3400 

NOT USED 

See note 6 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

H-2106 

19-3036 

H-2116 

19-3250 

180UH 

19-4180 


H-2108 

19-4180 

H-2112 

19-4122 

H-2112 

19-4122 

H-2108 
! 19-4180 

H-2106 

19-3036 

H-2110 

19-3093 



250UH 

19-3250 


120UH 

19-4122 


































PARTS LIST usethispage A/IAGNAVOX 

r-« r * I O LIO I PART NUMBER available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

"part REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MX3Q0077-1 

26R33 4 ,22 

320077-1 

22S58 

360346-1 


360552-1 

Fly 26 

360667-3 

19-4400 

361210-1 

19-1005 

300037G-1 

26R15 4 

320078-1 

26C80 

360357-1 

WC 15 

360552-2 

Fly 26 

360669-1/-2 

WC 1420 

361211-1 

19-1004 

300045-1 

26R18 1 

320079-1-3-4 

26S04 

•360358-1 

WC 33 

360552-2A 

Fly 26 

360672-14 

19-3036 

361218-1 

20-1020 

300054-1 

24R94* 

320082-1 

24S51A3 

360361-2 

17-1066 

360554-1 


360673-11 

19-3075 

361219-1 


300055-1-2 

26R17*, 4 

320082-2/-3 

26S49 

! 360372-1 

19-1007 

360556-1,-2 

Y 99 

360673-14 

19-3036 

361220-1 


300057-1 

26R19 

320083-1 

26S48 

360372-4 

19-1004 

360556-3,-4 

Y 99 

360674-6 

19-3600 

361221-1 

17-4535 

300058-1 

26R95 

320084-3 

24S51 

360379-1 


360556-5 


360676-5 


361222-1 

Y 1653,62 

300059-1 

26R20 

320085-2 

22S56 

360380-1 


360560-2/G1 

Fly 247 

360700-1/-2 

Fly 156 

361224-2 

19-3500 

300060-1 

26R19 

320089-2 

26C77 

360381-1 

17-1013* * 

360561-1 

Fly 247 

360714-1 

20-1004 

361224-3 

19-3250 34 

300062-1 

22R02 

320111-2/-3 

26S86 

360382-1 

17-1011 

360570-1 

WC 20 

360715-1 

20-1020 

361224-4/-5 

19-3250 

300064-1 

26R24 

320119-2 

26S30 

360383-1 


360572-0 

HS 5 

360716-1 


620032 

22S58 

300068-1 

26R94 

320120-2 

24S53 

360384-1 

Y 3 

360574-8 

19-1000 

360716-2 

17-1031 3 

623278-1 

24S61* * 

300071-1 

26R92 

320124-2 

26C81 

360401-1 


360577-1 

Fly 26 

360718-1 


700703-1 

Y 83 

300072-1 

26R137 

320125-1 

26C79 

360401-4 


360579-1 

HS 7 

360719-1 


700703-5 

Y 84 

300077-1 

26R51 

320130-1 

26C48 

360401-5 


360579-2 

HS 5 

! 360736-1 


700747-1/-2/-4 

Y 82 

300077G-1 

26R51 

320134-1 


360402-1 

HS 3 

360580-1 

Fly 28 

i 360737-1 


700747-5/-6/-7 

Y 82 

300078-1/-2 

22R04 

320135-1 

26S71 

360403-1 

17-3402 

360581-1 

17-4522 

! 360739-1 

Fly 17979 

j 703025-1/-2 

Y 85 

300079G-1 

26R137 

320136-1 


360434-1 

17-1033 

360582-1 

17-4501 

360754-1/-2 

Y 82 

703046-2 

Y 87 

300091-1 

26R121 

320137-1 


360435-1 


360583-1 

17-4514 

360772-1 

17-3402 

1 M77842 

19-4073 

300093-1 

26R151 

320251-1/-2 

24S53 

360440-1 

17-3495 

360584-1 

20-1004 

360777-1 

Fly 249 

! Ml 00037 

26S48 

300099-1 

26R121 

320254-1,-3 

26S54 

360442-1 


360585-1/-2 

WC 24 

360779-1 

Fly 179 

M100131 

19-3125 

300170-1 

26R51 

320255-1,-2,- 

-4 26S81 

360443-1 

19-3036 

360586-1 

WC 1820 

360780-1 

Y 83 

M101819 

19-3036 

300171-1 

26R51 

320260-4 

26A04 

360443-2 


360587-1 

y9 *9 

360781-1 

16-6781 

Ml 02134 

26C81 

300175-1 


320262-V/-2/-2B 26A05 I 

360443-6 

19-3500 

360587-3 

Y 9*5 

360805-1 

17-3402 

M102195 

HS 17 

300176-1 


320262-3 

26A03 

360443-7 

19-3093 

360588-1 

17-3497 

360811-1 

Fly 180 

Ml 02201 

19-3060 

300177-1 


320262-4/-5 

26A03 

360443-9 

19-3250 

360591-1 

HS 5 

360842-1 


M102201 

19-3060 

300178-1 

22R05U 

320263-1/-2 

26S06 

360443-11 

19-3036 

360593-2 

Fly 26 

360843-1 


M105195 

26C81 

300179-0/-1 

26R5I 

320266-1 

24S53 

360443-12 

19-3125 

360597-3 


360845-1 


M105196 

WC 35 

300186-1 

26R106** 

320266-3 


360443-13 

19-3250 

360599-5 

Y 76 

360846-1 


M105197 

HS 7 

300187-1 

26R106*1 

320268-1/-2 

26C78 

360443-14 

19-318020 

360601-1 

19-3001 

360847-1 


M105212 

17-6016 

300198-1 


320269-1 

26S29 

360443-17 

19-4500 

360601-3 

19-1000 

360848-1 


M105213 

17-6018 

300208-1 

26R150 

320270-1 


360443-19 

19-3300 

360601-9 

19-1001 

360849-1/-2 


M105214 

17-6019 

300210-1 


320276-1 


360443-23 

19-1004 

360604-1 

Fly 28 

360849-3 


Ml 05215 


300218-1 

26R150 

320278-2 

26S05 

360443-24 

19-309333 

360606 

Fly 79 

360851-1 


M105216 

17-6011 

320024-1 

24S863 

320279-1-3-4 

26S50 

360443-25 

19-3093 34 

360606-1 

Fly 79 

360852-2 

19-1004 

Ml 05251 


320024-2 

24S86 

320280-1 

26S50 j 

360443-26 

19-318035 : 

360607-1 

17-4514 

360853-1 

19-3275 

Ml 05294 

17-3417 

320025-1 

24A88 

320286-2 

I 

360443-27 

19-5100 1 

360609-1 

V/C 2220 

360853-2 

19-4400 

Ml 05295 


320026-1 

Fly 1 

, 320289-1 


360443-28 

19-3500 1 

360610-1 

Fly 2822 

360853-3 

19-3125 

Ml 05306 


320027-1 

26S48 

320290-2/-1 

26C80 

360443-29 

19-325035 j 

360611-1 

16-6758 

360854-1 

HS 16 

Ml 06305 

Y 107 

320027-2 

26S48 

320291-1 


360443-30 

19-3300 

360613-1 

17-3496 

360862-1 

WC 14 

Ml 06358 


320027-3 

24S6I 

320295-1 


360443-31 

19-3300 | 

360614 

Fly 248 

360865-1 

HS 16 

Ml 06359 


320027-4 

24S61 

320462-If 

Y 6 

360443-37 

19-3660 

360614-1 

Fly 248 

360881-1 

Fly 255 

Ml 06360 


320030-1,-2 

26A04 

320678-2 


360443-39 

19-3300 38 

360617-1 

Y 76 

360898-1/-2 

Fly 267 

Ml 06381 

17-1077 

320030-6,-7 


320801-4 


360443G-1 

19-3180 

360617-2 

Y 76 

360912-1 

Fly 17978 

: Ml 06382 

17-1076 

320032-1 

26A033 

320802-2 

22S45 

360443G-2 

19-4500 

360617-12 

Y 76 

360900-1 

Y 85 

! Ml 06383 

20-1050 

320033-1 

24S86 11 

320803-2 

26C79 

360443G-13 

19-3250 

360622-4 

19-3500 

360946-1 

Fly 273 

Ml 06385 

17-3411 

320034-1 

Fly 1 

320810-1 

26552 

360443G-14 

19-318020 

360622-5 

19-3180 

360947-1 

Y 107 

Ml 06386 

17-3413 

320035-1 

Fly 4 

320811-1 

Fly 180 

j 360461-1 

17-1063 

360622-6 

19-312530 

360950-1 

19-3125 

Ml 06387 

17-3414 

320040-1 

26S51 

320819-1 

22S58 

360461-2 

17-1066 

360622-7 

19-4400 

360951-1/-2 


; Ml 06391 


320041-1 

26C44 

330024-1 


360461G-I 

17-1063 

360622-8 

19-3160 

360951-V-5/-6 


M109221 


320041-2 

26C76 

330035-1 

26S71 

: 360462-1,-4 

Y 6 

360622-9 

19-3250 

360952-2 


Ml 09237 

HS 8 

320041-2A 

26C76 

! 330038-1 

22S58 

360462-5,-6 

Y 6 

360622-10 

19-3660 

360953-2 


Ml 09251 


320041-3,-4 

26C76 

330039-1 

24S61 

360462G-1 

Y 6 

360622-12 

19-3500 

360954-2 


Ml 09252 

17-34 IS 

320041-5 

26C76 

350046-1 

26C443 

360464 

Y 6 

360622-13 

19-310035 

360955-2 


Ml 09253 

17-3419 

320042 

Fly 1 

360067-1 

26S54 

360468-1 

19-1023 

360622-14 

19-3075 4 0 

360957-1 


M109254 

17-3418 

320042-1 

Fly 1 

360153-1 

HS 16 

360477-2 


360622-15 

19-3250 

360959-2 


Ml 09255 


320048 

Fly 1 

360266-13 

19-310035 

360479-1 

HS 3 

360622-16 

19-3300 

360963-2 


Ml 09257 

19-3600 

320050-1 

Fly 9*1 

360330-1,-5 

Y 3 

360481-1 

17-3400 

360623 

Fly 248 

360964-1 


M109261 

20-1052 

320055-1 

Fly 246 

360330-7 

Y 5 

360481-2 


360623-1 

Fly 248 

360998-1 


Ml 09262 


320056,-2 

26S51 

360330-9 

Y 3 

360481 G-l 

17-3400 

360624-1 

17-452437 

361018-2 

19-3060 

Ml 09263 

26S86 

320056-3 

26S5I 

360331-1,-2 

wc n 

360482-1 

17-1033 

360625-1 

16-6770 

' 361018-3 

19-3125 

Ml 09264 


320056-3B 

26551 

360332-3 

17-1001 

360483-1 

17-3401 

360631-1 


361018-4 


Ml 09286 

26R150 

320056-4,-5 

26S51 

360332-4 


360484-1 

19-1020 

360632-1 


361019-1 


Ml 09457 

Y 107 

320058-1 

26C80 

360332-5 

17-1002 

360490-2 

15-1083 

360636-1 

17-4522 

361020-1/-3 

20-1050 

Ml 09826 

19-3060 

320058-2 

26C80 

360332-6 

17-1003 

360496-1 

Y 6 

360637-1 

17-5003 

361021-1 


Ml 09838 

19-3093 

320058-2B 

26C80 

360332-11 

19-3001 

360497-2 

15-1082 

360638-1 

17-4514 

361022-1/-2 


i Ml 09840 

19-3060 

320058-3 

26C80 

360332-12 

17-1012 

360499-1 

HS 9 

360640-1 

20-1049 

361042-3 


Ml 09850 

26S86 

320058-4 

26C80 

360332-13 

17-1013 

360499-4 

HS 3 

360642-1 

17-3496 

361043-3 

19-3660 

Ml 12820 

Fly 273 

320059-2 

26R85 

360332G-3 

17-1001 

360511-1 

17-1062 | 

360643-1 

17-4514 

361044-4 

17-3489 

Ml 12821 

26S86 

320060-1 

26S51 

360332G-4 

17-1002 

360512-2 

17-3496 j 

| 360644-1 

17-4521 

361045-2 

20-1050 

Ml 12822 

26S48 

320060-3 

26A04 

360332G-5 

17-1002 

360515-1,-2 

Y 6 

360645-1 

17-4503 

361045-3 

20-1052 

Ml 12829 

26C81 

320061-1,-3 

Fly 246 

360332G-6 

17-1003 

360516-1 

Y 6*5 

360650-1 

20-1020 

361046-1 


Ml 12866 


320063-1 

26S49 

360332G-7 

19-4122 

360517-1 

WC 17 

360651-1 

17-1031** 

361047-1 

Y 86 

Ml 12869 


320064-1 

26C923 

360332G-8 

19-3093 

360519-1 

16-3495 

360652-1 

WC 1420 

361048-1 


Ml 12870 


320065-2 

26C79 

360332G-9 

19-4180 

360521-1 

WC 27 

360654-1 

17-4503 

361049-1/-2/-3 


Ml 12871 


320065-2B 

26C79 

360332G-10 

19-3250 

360524-8 

19-1001 

360657-1 

20-1020 

361049-4/-5 


Ml 12872 


320066-1 

26S53 

360332G-11 

19-3001 

360526-1 

Y 6*5 

360659-1 

Fly 149 

361050-1 

19-3100 

Ml 12873 


320067-1 

26S54 

360332G-12 

17-1012 

360532 

Fly 26 

360660-1 

Y 16*5 

361050-2 

19-4400 

Ml 12874 


320067-2 

26S54 

360332G-13 

17-1013 

360533-1 

WC 22 

360661-1 


361050-3 

19-3300 

Ml 12875 


32006B-1 

26S50 

360334-1 

WC 14 

360534-1 

WC 20 

360662-1 


361050-4 

19-3180 

Ml 12877 


320068-2 

26S50 

360337-1 


360535-1 

17-3402 

360663-1 


361050-5 

19-1006 

Ml 12879 


320068-2B 

26S50 

360340-1 

26C93 

360540-1 

17-452437 

360664-1 


361051-1 


YSG35631B 

26S71 

320068G-1 

26S50 

360341-2 


360545-1 

17-4504 

360665-1 


361054-1 

WC 17 

VSG35781A 


320074-1 

26C79 

360341-6 


360546-1 

17-4531 

360666-1 


361202-1 

17-4536 

YSG35821A 

Y 86 

320075-1 

26S043 

360341-7 


360548-1 

17-4521 

360667-1 

19-4201 

361207-1 


YSG36100B 


320076-1 

26F633 

360341-8 


360549-1 

17-4511 

360667-2 

19-3250 

361209-1 

HS 5 1 * 

YSG36129S 

HS 16 



Service notes may be found at the end of the MAGNAVOX section. 


Printed in USA 


FORM-6 















MAGNAVOX 


CHASSIS INDEX 


1 CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS S8S 

CHASSIS SSd 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

C30-31-32 

23 

CMUA402B 

11 

CMUD444 

11 

CT-359/AA/AB/BA/BB/CB 16 

CTA475AA 

15 

U30-31-32 

19 

C33-10-10 

25 

CMUA402BB 

11 

CMUD445AA 

11 

CT-362/LF 

9 

CTA475BB/CC 

15 

U39-01-00 

35 

C33-10-20 

25 

CMUA403B 

11 

CMUD447BB 

11 

CT-363/L1/LF 

9 

CTA476AA 

15 

U39-01-10 

35 

C33-I1-10 

25 

CMUA403BB 

11 

CMUD447CB 

11 

CT-3&4/LF 

9 

CTA476BB/CC 

15 

U39-02-00 

35 

C33-I1-20 

25 

CMUA404B 

11 

CMU0455BB 

11 

CT-365/6/7/8/L E 

9 

CTA478AA/BB 

15 

U39-02-10 

35 

C33-12-10 

25 

CMUA404BB 

11 

CMUD457BB 

11 

CT-369/LE 

9 

CTA479AA 

15 

U43-01-00 

34 

C33-12-20 

25 

CMUA405BB 

11 

CMUD462 

14 

CT-372/MF/NF 

9 

CTA479BB/CC 

15 

U43-01-10 

34 

C33-14-10 

25 

CMUA406BB 

11 

CMUD471AA/BB 

16 

CT-373/ME/NE/NF 

9 

CTA480AA 

15 

U43-02-00 

34 

C33-14-20 

25 

CMUA407BB 

11 

CMUD486BB 

16 

CT-374/MF/NF 

9 

CTA480BB/CC 

15 

U43-02-10 

34 

C33-15-10 

25 

CMUA410BB 

11 

CMUD495AA/BB/CC 

16 

CT-375/ME/NE 

9 

CTA481AA 

15 

U44-04-10 

29 

C33-15-20 

25 

CMUA413BB 

11 

CMUD495DQ/ED 

16 

CT-376/ME 

9 

CTA481BB/CC 

15 

U/V18-01AA/BB 

17 

C33-16-10 

25 

CMUA418BB 

11 

CMUE472AA/BB 

16 

CT-377/8/ME 

9 

CTA482AA/BB 

16 

UA 18-01 CB/DC 

17 

C33-16-20 

25 

CMUA419BB 

11 

CMUE484AA/BB 

16 

CT-379/ME/NE 

9 

CTA483AA/BB 

16 

UA18-02AA/BB 

17 

C35-01-00 

26 

CMUA420BB 

11 

CMUE486BB 

16 

CT-385 

10 

CTA485AA/BB 

16 

UAI8-02CB/DC 

17 

C35-02-00 

26 

CMUA427CE 

11 

CMUE493AA/BB/CC 

16 

CT-385AA/AB/BA/BB/CB 

10 

CTA487AA/BB/CC 

16 

UA18-03AA/BB 

17 

C35-03-00 

26 

CMUA429CE 

11 

CMUE493DC/ED 

16 

CT-386AA/A B/BA/BE/CB 

10 

CTA487DC/ED 

16 

UA18-03CB/DC 

17 

C35-04-00 

26 

CMUA435AA 

12 

CMUE494AA/BB 

16 

CT-390/NF/NH 

9 

CTA488AA/89AA 

16 

UA 18-04AA/BB 

17 

C35-07-00 

26 

CMUA435BB 

12 

CR-745BB 

20 

CT-400CE 

11 

CTA490AA/BB/CC 

16 

UA'8-04CB 

17 

C35-07-11 

26 

CMUA435CB 

12 

CT-214/18 

1 

CT-401AA/BB/BC 

11 

CTA490DC/ED 

16 

U/V18-05CB/DC 

17 

C36-01-00 

27 

CMUA436AA 

12 

CT-219/20 

1 

CT-401BC-1 

11 

CTA491 AA/BB/CC 

16 

UA1S-06DC 

17 

C36-02-00 

27 

CMUA436BB 

12 

CT-221 

1 

CT-402AA/BB/BC 

11 

CTA491 DC/ED 

16 

UA19-01AA/BB/CB 

18 

C36-03-00 

27 

CMUA436CB 

12 

CT-222 

1 

CT-402BC- 1/BD-1 

11 

CTA492AA 

16 

UAl 9-02AA/BB/CB 

18 

C36-04-00 

27 

CMUA437BB 

12 

CT-224 

3 

CT-402CE-1 

11 

CTA496BB/97BB 

16 

UA21-01AA/BB 

17 

C36-05-00 

27 

CMUA437CB 

32 

CT-232 

3 

CT-403AA/BB/BC 

11 

CTA498BB 

16 

UA21-01 CB/DC 

17 

C36-07-00 

27 

CMUA438BB 

12 

CT-235 

3 

CT-404AA/BB/CC 

11 

CTA499BB/CC 

16 

U A21-02AA/BB 

17 

C36-08-00 

27 

CMUA438CB 

12 

CT-236 

3 

CT-404BC-1 

11 

CTA499DC/ED 

16 

UA21-02CB 

17 

C36-09-00 

27 

CMUA440AA 

14 

CT-237/8 

1 

CT-404BD/-1 

11 

CTA501BB/CC 

16 

UA21-03AA/BB 

17 

C38-01-00 

28 

CMUA441AA 

14 

CT-239 

3 

CT-404CS/-1 

11 

CTA50! DC/ED 

16 

UA21-03C8/DC 

17 

C38-02-00 

28 

CMUA442AA 

14 

CT-240 

3 

CT-405AA/06AA 

11 

CTB400CE/05CE 

11 

UA21-04AA/BB 

17 

C38-03-00 

28 

CMUA455AA 

13 

CT-244/5/6 

3 

CT-405BC/BD/CE 

11 

CTB406CE/07CE 

11 

UA21-04CB 

17 

C38-04-00 

28 

CMUA455BB 

13 

CT-247/8/9 

4 

CT-406BC/BD/CE 

11 

CTB418CE/19CE 

11 

UA21-05AA/BB 

17 

C38-05-00 

28 

CMUA456AA 

13 

CT-250/51 

3 

CT-407AA/10AA 

11 

CTB422BC 

11 

UA21-05CB/DC 

17 

C39-01-00 

35 

CMUA456BB 

13 

CT-252/3 

4 

CT-407BC/BD/CE 

11 

CTB422CE/25CE/26CE 

11 

UA21-06BB 

17 

C39-01-10 

35 

CMUA458BA 

13 

CT-255 

4 

CT-410BC/-1 

11 

CTB430CE/31CE 

11 

UA21-06CB/DC 

17 

C39-02-00 

35 

CMUA458BB 

13 

CT-257/8/9/60 

4 

CT-410BD/-1 

11 

CTB470AA/BB 

16 

UA21-07BB 

17 

C39-02-10 

35 

CMUA458CB 

13 

CT-262/3/4/5 

7 

CT-410CE/-1 

11 

CTD426CE 

11 

UA21-07CB/DC 

17 

C43-01-00 

34 

CMUA460 

14 

CT-266/7 

7 

CT-413AA 

11 

CTD444 

14 

UA21-08BB 

17 

C43-01-10 

34 

CMUA461 

14 

CT-2 68 

7 

CT-413BC/BD/CE 

11 

CTD445AA 

13 

UA21-08CB/DC 

17 

C43-02-00 

34 

CMUA463BB 

15 

CT-269 

7 

CT-418AA 

11 

CTD447BB 

13 

UA21-09BB 

17 

C43-02-10 

34 

CMUA464 

14 

CT-270A/B/C/D 

6 

CT-41BBC/BD/CE 

11 

CTD447CB 

13 

UA21-09CB 

17 

C44-01-00 

29 

CMUA464BB 

15 

CT-271A/B/C/D 

6 

CT-419AA 

11 

CTD455BB/57BB 

13 

UA21-10DC 

17 

C44-02-00 

29 

CMUA465AA/BB 

16 

CT-272A/B/Q/D 

6 

CT-419BC/BD/CE 

11 

CTD462 

11 

UA21-HDC 

17 

C44-03-00 

29 

CMUA466AA/BB 

16 

C T-273/4/5/6/7/8/9 

6 

CT-420AA 

11 

CTD471AA/BB 

16 

U/V21-12DC 

17 

C44-03-10 

29 

CMUA469AA/BB 

16 

CT-280/1/2 

6 

CT-422BC/BD/CE 

11 

CTD486BB 

16 

UA23-01AA 

16 

C44-04-10 

29 

CMUA473AA/BB 

16 

CT-283 

7 

CT-425BD/CE 

11 

CTD495AA/BB/CC 

16 

UA23-02AA 

16 

CMU358AA/AB/BA/BB/CB 10 

CMUA474AA/BB 

16 

CT-284/5 

7 

CT-426CE 

11 

CTD495DC/ED 

16 

U/V23-03AA 

16 

CMU359AA/AB/BA/BB/CB 10 

CMUA475AA 

15 

CT-286 

7 

CT-427CE 

11 

CTE472AA/BB 

16 

UA24-01AA 

17 

CMU385AA/AB/BA/BB/CB 10 

CMUA475BB/CC 

15 

CT-287/8 

7 

CT-428CE 

11 

CTE484AA/BB 

16 

UA24-02AA 

17 

CMU386AA/AB/BA/BB/CB 10 

CMUA476AA 

15 

CT-289 

7 

CT-429CE-1 

11 

CTE486BB 

16 

UA24-03AA 

17 

CMU400CE 

11 

CMUA476BB/CC 

15 

CT-290 

7 

CT-430CE 

11 

CTE493AA/BB/CC 

16 

UA24-04AA 

17 

CMU401AA/BB/BC 

11 

CMUA478AA/BB 

16 

CT-291 

7 

CT-431CE 

11 

CTE493DC/ED 

16 

U/V24-05AA 

17 

CMU401BC 

11 

CMUA479AA 

15 

CT-292 

7 

CTA358D 

10 

CTE494AA/BB 

16 

UA24-06AA 

17 

CMU402AA/BB/BC 

13 

CMUA479BB/CC 

15 

CT-293 

7 

CTA385D 

10 

CU358/AA/AB/BA/BB/CB 

10 

UA24-07AA 

17 

CMU402BC-1 

11 

CMUA480AA 

15 

CT-294 

7 

CTA401B 

10 

CU359/AA/AB/BA/BB/CB 

10 

UA24-08AA 

17 

CMU402BD/-I 

11 

CMUA480BB/CC 

15 

CT-297 

7 

CTA401BB 

11 

CU385/AA/AB/BA/B8/CB 

10 

UA25-01AA 

17 

CMU402CE/-1 

11 

CMUA481AA 

15 

CT-298/9 

7 

CTA402B 

11 

CU386AA/AB/BA/BB/CB 

10 

UA25-02AA 

17 

CMU403AA/BB/CC 

11 

CMUA481BB/CC 

15 

CT-301/2/3/4/5/ 6 

8 

CTA402BB 

11 

CU400CE 

11 

UA25-03AA 

17 

CMU404AA/BB/BC 

11 

CMUA482AA/BB 

16 

CT-307/8/9/10/11 

8 

CTA403B 

11 

CU401AA/BB/BC 

11 

U/V25-04AA 

17 

CMU404BC-1 

11 

CMUA483AA/BB 

16 

CT-312 

8 

CTA403BB 

11 

CU401BC-1 

11 

UA25-05AA 

17 

CMU404BD/-1 

11 

CMUA485AA/BB 

16 

CT-313 

8 

CTA404B 

11 

CU402AA/BB 

11 

UA25-06AA 

17 

CMU404CE/-1 

11 

CMUA487AA/BB/CC 

16 

CT-314 

8 

CTA4048B/05BB 

11 

CU402BC/-1 

11 

UA25-07AA 

17 

CMU405AA 

11 

CMUA487DC/ED 

16 

CT-316 

7 

CTA406BB/07BB 

11 

CU402BD/-1 

11 

UA25-08AA 

17 

CMU405BC/BD/CE 

11 

CMUA488AA 

16 

CT-331A thru K 

9 

CTA410BB/I3BB 

11 

CU402C^7-1 

11 

U/V25-09AA 

17 

CMU406AA 

11 

CMUA489AA 

16 

CT-332A thru K 

9 

CTA418BB/19BB/20BB 

11 

CU403AA/BB/CC 

11 

UA25-10AA 

17 

CMU406BC/BD/CE 

11 

CMUA490AA/BB/CC 

16 

CT-333A thru K 

9 

CTA427CE/29CE 

11 

CU404AA/BB 

11 

U/V25-1IAA 

17 

CMU407AA 

11 

CMUA490DC/ED 

16 

CT-334A thru K 

9 

CTA435AA/BB 

12 

CU404BC/-1 

11 

U/V25-12AA 

17 

CMU407BC/BD/CE 

11 

CMUA491AA/BB/CC 

16 

CT-335A thru K 

9 

CTA435CB 

12 

CU404BD/-1 

11 

UA25-13AA 

17 

CMU410AA 

11 

CMUA491 DC/ED 

16 

CT-336A thru K 

9 

CTA436AA/BB 

12 

CU404CE/-1 

11 

U/V25-14AA 

17 

CMU410BC/0I 

11 

CMUA492AA 

16 

CT-337A thru K 

9 

CTA436CB 

12 

CU405AA/06AA 

11 

U/V25-15AA 

17 

CMU410BD/-I 

11 

CMUA496BB 

16 

CT-338A thru K 

9 

CTA437BB 

12 

CU407AA/10AA 

11 

UA25-16AA 

17 

CMU4I0CE/-I 

11 

CMUA497BB 

16 

CT-339A thru K 

9 

CTA437CB 

12 

CU410BC/-1 

11 

UA25-17AA 

17 

CMU413AA 

11 

CMUA498BB 

16 

CT-340A thru K 

9 

CTA438BB 

12 

CU410BD/-1 

11 

UA26-01AA 

20 

CMU413BC/BD/CE 

11 

CMUA499BB/CC 

16 

CT-341A thru K 

9 

CTA438CB 

12 

CU410C^/-1 

11 

UA26-02AA 

20 

CMU418AA 

11 

CMUA499DC/ED 

16 

CT-342A thru K 

9 

CTA440AA/41AA/42AA 

14 

CU413AA 

11 

UA2B-03AA 

20 

CMU418BC/BD/CE 

11 

CMUA50IBB/CC 

16 

CT-343A thru K 

9 

CTA455AA 

13 

CU413BC/8D/CE 

11 

UA26-04AA 

20 

CMU419AA 

11 

CMUA501 DC/ED 

16 

CT-344A thru K 

9 

CTA455BB 

13 

CU418AA 

11 

UA27-01AA 

18 

CMU419BC/BD/CE 

11 

CMUB400CE 

11 

CT-345A thru K 

9 

CTA456AA 

13 

CU4I9AA/20AA 

11 

UA27-02AA 

18 

CMU420AA 

11 

CMUB405CE 

11 

CT-346A thru K 

9 

CTA456BB 

13 

CUA358D/85D 

10 

UA27-03AA 

18 

CMU422BC/BD/CE 

11 

CMUB406CE 

11 

CT-347A thru K 

9 

CTA458BA 

13 

CUA401B 

11 

UA27-04AA 

18 

CMU425BD/CE 

11 

CMUB407CE 

31 

CT-348A thru K 

9 

CTA458BB 

13 

CUA401BB 

11 

UA28-01-00 

22 

CMU426CE 

11 

CMUB418CE 

11 

CT-349A thru K 

9 

CTA458CB 

13 

CUA402B 

11 

U/V28-02-00 

22 

CMU427CE 

11 

CM UB419CE 

11 

CT-350A thru K 

9 

CTA460 

14 

CUA402BB 

11 

UA28-03-00 

22 

CMU428CE 

11 

CMUB422BC 

11 

CT-351A thru K 

9 

CTA461 

14 

CUA403B 

11 

UA28-03-11 

22 

CMU429CE-1 

11 

CMUB422CE 

11 

CT-352A thru K 

9 

CTA463BB 

15 

CUA403BB 

11 

UA28-04-00 

22 

CMU430CE 

11 

CMUB425CE 

11 

CT-353A thru K 

9 

CTA464 

14 

CUA404B 

11 

UA28-04-1I 

25 

CMU431CE 

11 

CMUB426CE 

11 

CT-354A thru K 

9 

CTA465AA/BB 

16 

CUA404BB/05BB/06BB 

11 

U/V28-0S-00 

22 

CMUA358D 

10 

CMUB430CE 

11 

CT-355A thru K 

9 

CTA466AA/BB 

16 

CUA407BB/10BB 

11 

U/V28-06-00 

22 

CMUA385D 

10 

CMUB431CE 

11 

CT-356A thru K 

9 

CTA469AA/BB 

16 

CUA413BB/18BB 

11 

UA28-07-II 

25 

CMUA401B 

11 

CMUB470AA/BB 

16 

CT-357A thru K 

9 

CTA473AA/BB 

16 

CUA4I9BB/20BB 

11 

U/V28-08-11 

25 

CMUA4018B 

11 

CMUD426CE 

11 

CT-358/AA/AB/BA/BB/CB 10 

CTA474AA/BB 

16 

MCT228 

2 

UA28-09-11 

25 
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CHASSIS INDEX 

I CONriNUED I 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

U/V28-10-11 

25 

UA30-22-11 

23 

UA33-14-20 

25 

UA38-04-00 

28 

V30-10AA 

21 

62-02-00/-10 

25 

U/V28-11-11 

25 

UA30-23-11 

23 

UA33-15-10 

25 

UA38-05-00 

28 

V30-11AA 

21 

67-01-00 

25 

uAw-oi-oo 

22 

UA32-0I-00 

23 

UA33-15-20 

25 

UA41—01-00 

32 

V30-12AA 

21 

67-01-10 

19 

UA29-01-II 

24 

UA33-0I-00 

25 

UA33-16-10 

25 

UA41-02-00 

32 

730-12-00 

21 

68-04-00 

25 

U/V29-02-00 

22 

UA33-02-00 

25 

UA33-16-20 

23 

UA42-02-00 

33 

730-13-00 

21 

70-02-00 

32 

U/V2 9-02-11 

24 

UA33-03-00 

25 

UA34-01-00 

23 

UA42-03-00 

33 

V30-14-00 

21 

76-09-00 

34 

U/V29-03-00 

22 

UA33-04-00 

25 

UA34-02-00 

23 

UA42-03-11 

33 

V30-16-00 

21 

76-09-11 

34 

U/V2 9-03-11 

24 

UA33-05-00 

25 

UA35-0I-00 

26 

UA44-0I-00 

29 

V30-16-11/-12 

23 

79-15-00 

32 

U/V2 9-04-00 

22 

UA33-06-00 

25 

UA35-02-00 

26 

UA44-02-00 

29 

V30-17-00 

21 

80-02-00 

25 

U/V29-04-11 

24 

UA33-07-00 

25 

UA35-03-00 

26 

UA44-03-00 

29 

V30-17-11/-12 

23 

86-02-10 

19 

UA29-05-00 

22 

UA33-07-10 

25 

UA35-04-00 

25 

UA73-01AA 

19 

V30-24-11 

23 

86-06-00 

34 

UA29-05-I1 

24 

UA33-07-20 

25 

U/V35-07-00 

26 

UA73-Q2AA 

19 

V^-Ol-ll 

23 

88-01-00 

19 

UA2 9-06-00 

22 

UA33-08-00 

25 

U/V35-07-11 

26 

UA74-01AA 

19 

V32-02-11 

23 

88-02-00 

19 

UA29-06-11 

24 

UA33-08-10 

25 

UA36-0I-00 

27 

UA74-02AA 

19 

31 

30 

91-01-00 

25 

UA29-07-00 

22 

UA33-08-20 

25 

UA36-02-00 

27 

V29-09-00 

24 

55-0I-00/-10 

19 

93-01-00 

19 

UA29-07-U 

24 

UA33-09-00 

25 

UA36-03-00 

27 

V29-09-11 

24 

55-02-00/-10 

19 

93-02-00 

25 

UA2 9-08-00 

22 

UA33-09-10 

25 

UA36-04-00 

27 

V29-13-11 

24 

55-02-21/-31 

19 

93-05-00 

32 

UA29-08-I1 

24 

UA33-09-20 

25 

UA36-05-00 

27 

V30-01AA 

21 

57-02-00 

19 

135BB 

16 

UA29-11-11 

24 

UA33-10-10 

25 

UA36-07-00 

27 

V30-02AA 

21 

57-04-00 

25 

142AB 

19 

UA29-12-I1 

24 

UA33-10-20 

25 

UA36-08-00 

27 

V30-03AA 

21 

57-08-00 

25 

142CC 

20 

UA30-13-I1/-12 

23 

UA33-11-10 

25 

UA36-09-00 

27 

V30-04AA 

21 

57-11-00 

19 

151CB 

22 

UA30-14-11/-12 

23 

UA33-11-20 

25 

UA37-01-00 

31 

V30-05AA 

21 

59-00 

19 

169 

21 

UA30-15-00 

21 

UA33-12-00 

25 

UA37-02-00 

31 

V30-06AA 

21 

59—01-00/—1 

19 

169AA 

20 

UA30-15-11/-12 

23 

UA33-12-10 

25 

UA38-0I-00 

28 

V30-07AA 

21 

59-06-00 

20 

175-67 

19 

UA30-20-11 

23 

UA33-12-20 

25 

UA38-02-00 

28 

V30-08AA 

21 

59-07-00/-10/-20 

19 

196-00/-10 

21 

UA30-21-11 

23 

UA33-14-10 

25 

UA38-03-00 

28 

V30-09AA 

21 

59-22-00 

21 

197-10 

20 
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PART NAME 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


Flyback 

320026-1 

Fly-1 

320026-1 

Fly-1 

320035-1® 

Fly -4 

320042-1 

320048 

Flv-1 

320050-1 

Fly-9 11 

320055-1 

Fly-246 

320055-1 

Fly-246 

320055-1 

Fly-246 

320061-1/-3 

Fly-246 

360552-2 17 

Fly-26 

Yoke 

360330-1 

Y-3 

360384-1 

Y-3 

360330-7® 

Y-5 

360330-910 

Y-3 

360462-4 

Y-6 

36 0046 2-6 

Y-6 

360462-5 

360496-1 

Y-6 

36 0462-1 13 
Y-6 

360515-2 14 

Y-615 

360556/-1/-2 / 16 
-3/-4 

Y 99 

Vertical 

Output 

320024-1 

24S86 3 

.20033-1 
24S86 11 

320024-2 

24S86 

320040-1 

26S51 

320056 

26S51 

320056-2/-4 
26S51 

320056-3/3B 
26S51 

320056-5 

26S51 

320060-1 

26S51 

330035-1/-2 
26S71 

Vert. Blocking 

Oscillator 

320025-1 1 
24A88 

320032-1 

26A03 3 

320030-2 

26A04 

NOT USED 

NOT USED 

320030-6 

26A04 

320060-3 

26A04 

320030-6/-7 
26A04 

NOT USED 

NOT USED 

Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

360357-1 8 

WC-15 

360331-2 

WC-11 

360358-1 

WC-16 

360357-1 

WC-15 

360357-1 

WC-15 

360357-1 

WC-15 

360521-1 

WC-27 

360534-1 

360570-1 

WC-20 

Linearity 

360334-1 

WC-14 

360334-1 

WC-14 

360358-19 

WC 33 

360334-1 

WC-14 

360357-1 

WC-15 

360358-1 

WC 33 

360358-1 

WC 33 

360358-I 

WC 33 

360517-1 

WC-17 

360533-1 

WC -22 

Power 

300045-1 

26R18 1 

300054-1 

24R94 1 

300055-1/-2 7 
26R171.4 

300057-1 

26R19 

300058-1 

26R95 

300059-1 

26R20 

300060-1 12 

26R19 

320059-2 

26R85 

300064-1 

26R24 

300068-1 

26R94 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

360341-2 

360380-1 

36 0401-1 
360341-6 

360341-7/8 

360401 -4 /-5 

NOT USED 

360477-2 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

320027-1/-2 
26S48 

623278-1 

24S61 11 

320027-3/-4 
24S61 

24S61 11 

24S61 11 

26S49 

22S58 

26S49 

320063-1 

26S49 

620032 

22S58 

Choke 

360340-1 

26C93 

350046-1 

26C44 3 

360340-1 

26C93 

320041-1 

26C44 

320041-1 
26C44 

320041-3/-2 
26C76 

320041-2A/2 
26C76 

320041-4/-5 
26C76 

320058-1 

26C43 3 

320064/-1 
26C92 3 

Horizontal 

Oscillator 

360337-1 

360383-1 

360402-1 

HS-3 

360435-1 

360435-1 

360479-1 

HS-3 

360435-1 

360499-1 

HS-9 

36 0499-1 

HS-9 

360499-4 30 

HS-3 

Horizontal 

Ringing Coil 

360346-1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360591-1 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 






360490-2 

15-1083 

360490-2 

15-1083 

15-1083 

15-1083 

15-1083 


360332G3 

17-1001 

360379-1 

360332-3 

17-1001 

360461-1 

17-1063 

360461-1 

17-1063 

360468-1 

19-1023 



360545-1 

17-4503 

360545-1 

17-4503 


360332G5 

17-1002 

360379-1 

360332-4 

36 0461 -1 
17-1063 

360461-1 
17-1063 

360461 -1 

1 7 -106 3 

362461 -1 
17-1063 

360461G1 

17-1063 

36 0461-1 
17-1063 

360546-1 

17-4531 


360332G6 

17-1003 

360379-1 

360332-5 

17-1002 

360461-1 

17-1063 

360461 -1 
17-1063 

360461-1 

17-1063 

360461 -2 
17-1066 

36 0461G1 
17-1063 

360511 -1 
17-1062 

360546-1 

17-4531 

Video IF 

360332G4 

17-1002 

360379-1 

360332-6 

17-1003 

NOT USED 

NOT USED 

360461-1 

17-1063 

360461 -2 
17-1066 

360461G1 

17-1063 

See note 31 

360549-1 

17-4511 

Ratio Det. or 

Quadrature 

360332G13 

17-1013 

360381 -1 
17-1013 11 

360332-13 

17-1013 

360434-1 

17-1033 

360434-1 

17-1033 

360482-1 

17-1033 

360332-13 

17-1013 

36 0482G1 
17-1033 

36 0512-1 /-2 
17-3496 

360482-1 

17-1033 

Trap 

NOT USED 

360403-1 

17-3402 

NOT USED 

360442-1 

360442-1 

360481-1 
17-3400 

360483-1 

17-3401 

36 0481G1 
17-3400 

NOT USED 

360481-2 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360484-1 

19-1020 

NOT USED 

NOT USED 

360554-1 

1st Sound IF 

360332G12 

17-1012 

360382-1 

17-1011 

360332-12 

17-1012 

360440-1 

17-3495 

360440-1 

17-3495 

360481-1 

17-3400 

360361-2 

17-1066 

36 0481G1 
17-3400 

360519-1 

16-3495 

360535-1 

17-3402 

2nd Sound IF 

360332G12 

17-1012 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360332-12 

17-1012 

NOT USED 

360535-1 

360481-1 

17-3400 

360481-1 
17-3400 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

360332G9 

19-4180 





360443-12 

19-3125 

36 0443-9 
19-3250 

36 0443G1 
19-3180 

360443-13 

19-3250 

360443-24 

19-3093 33 

Peaking 

360332G10 
19-3250 





360443-2 

360443-7 

19-3093 

36 0443G2 
19-4500 

360443-17 

19-4500 

36 0443-19 
19-3300 

Peaking 

360332G7 

19-4122 





360443-13 

19-3250 

360443-12 

19-3125 

360443G13 

19-3250 

360443-6 

19-3500 

360443-25 

19-3093 34 

Peaking 

360332G8 

19-3093 





360443-14 

19-3180 

360443-1 

19-3036 

360443G14 

19-3180 20 

See note 32 

360443-26 

19-3180 35 

RF Choke 

360332-11 

19-3001 





360372-1 

19-3001 

360372-4 

19-1004 

NOT USED 

360443-23 

19-1004 

360443-23 

19-1004 

Filament 

Choke 

360332G11 

19-3001 





360332-11 

19-3001 

19-3001 

19-3001 

19-3001 



Service notes may be found at the end of the MAGNAVOX section. 


Printed in USA 


FORM-6 
















MAGNAVOX 


PART NAME 

11 

12 

13 

14 



17 

■El 

19 

20 

Flyback 

360580-1 

360604-1 

Fly 28 

IH * / 

360610-123 

Fly 2822 

360614 

Fly 248 

360614-1 

Fly 248 

360623/-1 

Fly 248 

36023/-144 

Fly 248 

360659-1 

Fly 149 

320811-1 

Fly 180 

360739-1 

Fly 17979 

Yoke 

360587/-1 

Y 919 





360617-1/-2 

Y 76 

360617-1/-2 

Y 76 

360660-1 

Y 1615 



Vertical 

Output 

320067/-1 
360067-1 

26S55 

320067-2 

26S54 

320254-1 

26S54 

320067-2 

26S54 

320254-3 

26S54 

320255-1/2 

26S81 

320263-154 

26S06 

320269-1 

26S29 



Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 





320801-4 

320262-3 

26A03 

Width Coil 

360585-1 

WC 24 

360585-2 

WC 24 

306585-1 

WC 24 

360585-1 

WC 24 

360585-2 

WC 24 

360585-2 

WC 24 

360652-128 

WC 1811 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

360586-1 

WC 1820 

NOT USED 

360609-124 

WC 2220 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

Power 

300072-1 

26R137 

300077-1 

26R51 

300079G1 

26R137 

300077G1 

26R51 

300077-1 

26R51 

300078-145 

22R04 

300077-159 

26R51 

1 


300099-146 

26R121 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

320068G-1 

320068-1 

26S50 

320068-2 

26S50 

320068G-1 
320068-1 

26S50 

320068-2 

26S50 

320068-2B 

26S50 

320068-2B/-1 

26S50 

320268-260 

26S50 

320266-1/-261 

24S53 

320802-2 

22S45 

320279-147 

26S50 

Choke 

320058-1 

26C80 3 

320058-2 

26C80 

320065-2/2B 

26C79 

320058-2 

26C80 

320058-2B 

26C80 

320058-2B 

26C80 

320058-2/-3 

26C80 

320268-1/-2 

26C78 

320803-2 

26C79 

320074-158 

26C79 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING ! SEE RINGING 
COIL j COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

360579-1 

HS 7 

360579-1 360579-1 

1 

HS7 HS 7 

360579-1 

HS 7 

360579-1 

HS 7 

360579-1 

HS 7 

360579-1 

HS 7 

360669-1/-2 

361209-1 

HS511 

360579-1 

HS 7 

Antenna 

Input (Baiun) 

360490-2 

15-1083 

360490-2 360490-2 

15-1083 15-1083 

360490-2 

15-1083 

360490-2 

15-1083 

360490-2 

15-1083 

360490-2 

15-1083 

360490-2 

15-1083 

360491-2 

15-1083 


Video IF 

360540-1 

17-452437 

360540-1 
360624-1 
17-452437 

360540-1 

17-452437 

360540-1 

360624-1 

17-452437 

360540-1 

17-452437 

360645-141 

17-4503 

360640-1 

20-1049 

360661-1 

361220-1 

360654-1 

17-4503 

Video IF 

360581-1 

17-4522 

360581-1 

17-4522 

360581-1 

17-4522 

360581-1 

17-4522 

360581-1 

360636-1 

17-4522 

360644-142 

17-4521 

360720-1 

360636-1 

17-4522 

360662-1 

361202-1 

17-4536 

360644-1 

17-4521 

Video IF 

360582-1 

17-4501 

360582-1 

17-4501 

360582-1 

17-4501 

360582-1 

17-4501 

360582-1 

360632-1 

17-4501 

360644-143 

17-4521 

360637-1 

17-5003 

360736-1 

361221-1 

17-4535 

360644-1 

17-4521 

Video IF 

360583-1 

17-4514 

360607-1 

17-4514 

360607-1 

17-4514 

360607-1 

17-4514 

360607-1 

17-4514 

360643-1 
360607-1 
17-4514 

360638-1 

17-4514 

360737-1 

360663-1 

NOT USED 

360643-1 

17-4514 

Ratio Det. or 

Quadrature 

360588-1 

17-3497 

360512-1 

360613-1 

17-3496 

360588-1 

17-3497 

360512-1 

360613-1 

17-3496 

360613-1 

360642-1 

17-3496 

360642-1 

17-3496 

360651-1/-2 

17-1031" 

360666-1 

360719-1 

361207-1 

20-1005 

360716-1 

17-1031 

Trap 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

361218-1 

20-1020 

360714-1 

20-1004 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

361210-1 

19-1005 

NOT USED 

1st Sound IF 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360584-1 

20-1004 

360715-1 

360657-1 

20-1020 

360664-1 

361218-1 

20-1020 

360714-1 

20-1004 

2nd Sound IF 

360584-1 

20-1004 

NOT USED 

360584-1 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

360584-1 

20-1004 

360650-1 

20-1020 n 

360665-1 

360718-1 

361219-1 

16-3445 

360715-1 

20-1020 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360611-1 

16-6758 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360625-1 

16-6770 

Peaking 

360443-28 

19-3500 

360443-28 

19-3500 

360443-28 

19-3500 

360443-28 

19-3500 

360622-4 

19-3500 

360622-14 

19-307540 

360622-10 

19-3660 

360667-3 

19-4400 

361224-2 

19-3500 

360622-16 

19-3300 

Peaking 

360443-31 

19-3300 

360443-37 

19-3660 

360443-31 

19-3300 

360443-37 

19-3660 

360622-8 

19-3160 

360622-7 

19-4400 

360622-15 

19-3250 

360667-1 

19-4201 

361224-3 

19-325034 

360622-14 

19-307540 

Peaking 

360443-30 

19-3300 

360443-39 

19-330038 

360443-30 

19-3300 

360443-39 

19-330038 

360622-9 

19-3250 

360622-4 

19-3500 

360622-16 

19-3300 

360667-2 

19-3250 

361224-5 

19-3250 

360622-9 

19-3250 

Peaking 

360443-29 

19-3250 35 

See Note 39 

360443-29 

19-325035 

See Note 39 

360622-7 

19-4400 

360266-13 

19-310035 

NOT USED 

NOT USED 


360622-13 

19-310035 

RF Choke 

360601-9 

19-1001 

360601-9 

19-1001 

360601-9 

19-1001 

360601-9 

19-1001 

360601-9 

19-1001 

360601-1 

19-3001 

360601-1 

19-3001 

NOT USED 

361211-1 

19-1004 

360443-23 

19-1004 

Filament 

Choke 

360372-1 

19-3001 

360372-1 

19-3001 

360372-1 

19-3001 

360372-1 

19-3001 

360601-3 

19-1000 

19-1001 

360601-3 

360524-8 

19-1001 

NOT USED NOT USED 



Service notes may be found at the end of the MAGNAVOX section. 
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MAGNAVOX 



PART NAME 


21 


22 

23 

24 


25 26 



Vertical 

320079-1 

320278-2^4 

Output 

26S04 

26S05 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

320262-4/-5 

320260-4 

26A03 

Width Coil 

360699-1 

WC 1420 

360699/-1 55 

WC 1420 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

30017148 

300170167 

26R51 

Filament 

320076-1 

26F633 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

320279-149 

320279-157 

Output 

26S50 

26S50 

Choke 

320041-250 

26C76 

320058-468 

26C80 

Horizontal 

SEE RINGING 

SEE RINGING 


Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 

Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


COIL 
360579-2 
HS 5 


COIL 
360579-2 
H5 5 


320079-1 

26S04 


[not USED 


NOT USED 
300179-1/-065 

26R51 _ 

NOT USED 

NOT USED 

320279-1 

26S50 _ 

320290-450 

26C80 _ 

360572-9 

HS 5 _ 

NOT USED 

360813-1 


Y 83 


320278-2 

26S05 


320262-5/-4 

26A03 

360652-1 

WC 14 

NOT USED 

300170-1 

B300170G1 

26R51 


NOT USED 
320279-157 
26S50 

320058-468 

26C80 

360579-2 

HS 5 

NOT USED 
360813-1 


360777-173 
Fly 249 


700703-174 
360780-1 
Y 83 


320263-2 75 

26S06 


320262-5/-4 


WC 143 

NOT USED 

' B300170G176 
B300170-1 
26R51 


320089-171 

320279-1 

26S50 

' 320058-458 

26C80 

360579-2 

HS 5 

NOT USED 
' 360813-1 


360881-1 
Fly 255 



26S8I 


320292-1 


NOT USED 
300186-1 
26R106H 
NOT USED 

NOT USED 

320279-3 

26SS0 

320089-2 


27 


360898-1/-2 


Fly 267 


360900-1 
703025-1 
Y 85 


320079-3 

26S04 


NOT USED 

360862-1 
WC 14 


NOT USED 
320279-3 

26S50 

320290-2 

26C80 

360854-1 


17-4523 
360799-2 


17-4523 

360799-2 

17-4523 

360800-1 


17-4523 

360799-2 

17-4523 

360800-1 


17-4514 

360716-2 

17-10313 




30 


360912-1 

Fly 17978 

360998-1 

Ml 06359 

--— 

360990-1 

703025-2 

Y 85 

703046-2 

Y 87 

Ml 06305 

Y 107 

320079-4 

320119-2 

Ml 06360 

26S04 

26S30 



NOT USED 

NOT USED 

360699-1 

WC 1420 

360862-1 

WC 14 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

M105196 

WC 35 

300198-1 

300210-1 

Ml 06358 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

320279-4 

320120-2 

330038-1 

26S50 

24S53 

22S58 

320290-2 

320125-1 

M105195 

26C80 

26C79 

26C81 

360854-1 

360854-1 

Ml 05197 

HS 16 

HS 16 

HS 7 



Ml 02195 



HS 17 


360484-1 

360848-1 

360848-1 

360848-1 

Ml 06385 

19-1020 

19-1020 

19-1020 


17-3411 

360849-1 

360849-1 

360849-1 

360849-1 

Ml 06386 





17-3413 

360849-2 

360849-1 

360849-2 

360849-2 

Ml 06387 





17-3414 

360849-3 

360849-3 

360849-3 

360849-3 

Ml 05294 





17-3417 








Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


360622-9 

360622-9 

360622-18*5 

19-3250 

19-3250 

19-3125 

360622-13 

360622-13 

360622-9*6 

19-310035 

19-310035 

19-3250 

360443-23 

360443-23 

360783-1 

19-1004 

19-1004 

19-1002 


Service notes may be found at the end of the MAGNAVOX section. 
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MAGNAVOX 


PART NAME 


Flyback 

Yoke 

Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 



Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

Ml 09264 

Ml 09264 

NOT USED 

360597-3 

360957-1 

Audio 

Ml 00037 

Ml 12822 

320134-1 

320130-1 8 2 

320120-1 

Output 

26S48 

26S48 


26S48 

26S48 

Choke 

Ml 05195 

Mil 2829 

320136-1 

YSG-35781-A 

320124-2 

320124-2 


26C81 

26C81 


26C81 

26C81 

Horizontal 

Ml 09251 

Ml 12866 

360153-1 

361019-1 

361019-1 


Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


Video IF 


YSG-36129-S 
HS 16 


NOT USED NOT USED 


360951-1 360951-1 


360951-6 360951-2 


360951-5 360951-5 



Trap 


Trap 

1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 

Peaking 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


Filament 

Choke 


360952-2 

361045-2 


20-1050 

360951-4 


360952-2 

361020-3 


20-1050 

360951-4 


20-1052 

361044-4 


20-1052 

3611021- 


M101819 

361050-1 

361043-3 

19-3036 

19-3100 

19-3660 

M77842 

363050-2 

360673-14 

19-4073 

19-4400 

19-3036 

Ml 09840 

361050-3 

360673-11 

19-3060 

19-3300 

19-3075 




361018-2 

19-3060 


Service notes may be found at the end of the MAGNAVOX section. 
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1 

Parallel 6.3V windings. 

51 

Original terminals 1-3-4-8-6 

2 

320030-1 use in CT-219, -220, -222, -237, -238 replaced by 26A04. 


new terminals 8-5-3-2 - 1 

3 

Drill new mounting holes. 

52 

360623-1 used in some models replaced by Fly 248, 360700-2 used in some 

4 

Parallel 5V windings. 


models replaced by Fly 156. 

5 

320034-1 used in CT-224, -235 replaced by Fly 1. 

53 

Use original rear cover and centering device. 

6 

360330-5 used in CT-224, -235 replaced by Y 3. 

54 

320263-2 used in U/V28-0100/0200/0300/0400/0500/0600 replaced by 

7 

30Q037G1 used in amp. chassis 116 replaced by 26R154. 


26S06, 320278-1 used in 21 & 25 series replaced by 26S05. 

8 

360331-1 used in CT-224, -235 replaced by WC 11. 

55 

360652-1 used with 360623-1 Fly back, replaced by WC 1420. 

9 

360334-1 used in CT-224, -235 replaced by WC 14. 

56 

Use original mounting bracket if necessary. 

10 

320462-1, 360464, used in some models replaced by Y 6 . 

57 

330039-1 used in amp. 151CB replaced by 24S61, 320083-1 replaced by 

11 

Mounting difference. 


26S48 , 320082-1 replaced by 24S51A3. 

12 

300062-1 used in amp. chassis 127 replaced by 22R02. 

58 

320041-2 used in amp. replaced by 26C76. 

13 

360515-1, 360496-1 used in some models replaced by Y 6 . 

59 

300091-1 replaced by 26R121 

14 

360526-1, 360516-1 used in some models replaced by Y 615. 


300093-1 replaced by 26R151 

15 

May require use of original network. 

60 

320251-2 used in Series 18/BB/CB/DC replaced by 24S53. 

16 

360556-5 used in CU358/59/85/86 - no replacement. 


320276-1 used in Series 21/BB/CB/DC - no replacement. 

17 

360552-1/-2A, 360577-1 used in some models replaced by Fly 26 , 360593-2 


320279-1 used in Series 24/25/AA replaced by 26S50. 


used in CU358/59/85/86 - Fly 26. 


320251-1 used in Series 18/AA replaced by 24S53. 

18 

Connect as original. 


320280-1 used in Chassis U/V-05AA, 07AA, 08AA replaced by 26S50. 

19 

Remove horiz. damping network and connect blue lead to original yoke to 

6 ! 

320266-3 used in Chassis U/V27-Q2AA/03AA/04AA - no replacement. 


^2 or *7 of replacement. 

62 

Jumper, New Terminals # 1 & ^ 6 , 

20 

Requires use of original slug or remount. 

63 

360805-1 replaced by 17-3402. 

21 

Use original mounting bracket, parallel 6.3 V winding, use high secondary 

64 

C-360754-2/-1, 700747-64-7 used in some models replaced by Y 82, 


tap. 


700747-4 used in 23" models - no replacement. 

22 

Connect original ^7 to new ^1, ^5 to ^3, ^4 to ^T, *3 to ^4, ^2 to ^5, 

65 

300171-1 used in U/V-30 series replaced by 26R51^6. 


'1 to *7. 

66 

Chassis V32-01-11 & V32-02-11 used the following Peaking Coils: 

23 

360632-1 used in some models no replacement. 


360622-12 replaced by 19-3500 

24 

360631-1 used in some models replaced by WC 25. 


360622-15 replaced by 19-3250 (Parallel with 39K resistor) 

25 

Connect as original except connect original ^5 to ^ 6 . 


360622-16 replaced by 19-3300. 

26 

Connect os original except connect original ^5 to ^ 6 , original ^4 & ^2 to 

67 

300178-1 used in amp. Chassis 197-10 replaced by 22R05U. 


new * 2 . 


300177-1 used in amp. Chassis 196 series - no replacement. 

27 

Connect to coil LI. 

68 

320041-2 used in amp. Chassis 196 series - replaced by 26C76. 

28 

360699-1 replaced by WC 1420. 

69 

Use 20-1044 for 41.25MC trap, use 17-4538 for 47.25 MC trap. 

29 

Use 7:1 turns ratio . 

70 

360714-1 4.5MC trap replaced by 20-1004. 

30 

360591-1 used in some models replaced by HS 5. 


360805-1 4.5MC trap replaced by 17-3402. 

31 

The following IP's are used in 105L/M Series'. 360545-1 replaced by 

17-4504, 360548-1 replaced by 17-4521 (detune trap), 360546-1 replaced 
by 17-4531, 360549-1 replaced bv 17-4511. 

360443-14 replaced by 19-3180^0, 360443-27 replaced by 19-5100. 

71 

320082-3/-2 used in Radio Chassis 62-02-10 replaced by 26S49. 

320085-2 replaced by 22S56 

320084-3 replaced by 24551 

32 


320082-4 - no replacement. 

33 

Parallel with 22 K resistor. 

72 

Connect Yoke terminal ^2 to Plug ^3. Connect Yoke terminal # ! & 3 to 

34 

Parallel with 6 . 8 K resistor. 


Plug ^5. Connect Yoke terminal ^7 to Plug ^ 8 . 

35 

Parallel with 12 K resistor. 

73 

360863-1 used in Chassis U/V33-10-10, 33-11-10 - no replacement. 

36 

Disconnect parallel capacitor. 

74 

700703-2 & 700703-4 used in some chassis - no replacement. 

37 

Use winding with 56 K shunt resistor only. 

75 

320278-2 used in Chassis C/U/V33-1O-I0, 33-11-10 replaced by 26S05. 

38 

Parallel with 47 K resistor. 


320255-3 & 320254-4 used in some models - no replacement. 

39 

360622-4 replaced by 19-3500, 360622-5 replaced by 19-3)80, 360622-6 

76 

300173-1 used in amplifier chassis 175-67 replaced by 26R33. 


replaced by 19-312530. 


300195-1 & 300193-1 used in chassis 93-02-00 & 91-01-00 - no replacement. 

40 

Parallel with 8.2 K resistor. 

77 

700703-6 used in series 35-01 - no replacement. 

41 

360624-1 replaced by 17-452437. 

78 

Connect original ^8 to new *1. 

42 

360581-1 replaced by 17-4522. 


<• " #7 m H #2 

43 

360582-1 replaced by 17-4501. 


>• » #6 •' n #3 

44 

360700-1/-2 used in some versions replaced by Fly 156. 


» « # 5 •• >• #4 

45 

300091-1 used in 117 V. DC versions -26R130, 


" " #4 .■ ■■ 

46 

300071-1 used in amp. 142CC in chassis U/V26-03AA replaced by 26R92, 


„ „ 1 3 .. „ , 5 


300078-2 used in amp. 169A in chassis U/V26-02AA/04AA replaced 


.* #i .. » # 7 


by 22R04. 


•1 II #2 M II #£ 

47 

330038-1 used in amp. 169AA replaced by 22S58, 330024-1 used in amp. 


Extend leads to reach terminals. 


142CC - no replacement. 

79 

Original terminals 6-8-2-3 - 1 

48 

300175-1, 300177-1, 320286-2, 300176-1 used tn some models - no replace- 


new terminals 1 - 2- B- 5- 7 


ment, 300078-2 used in amp. chassis 169 replaced by 22R04, 300179-0/-1 

80 

Chroma Coils: 


used in 32 & 34 series replaced by 26R51. 


M105214 replaced by 17-6019 

49 

330038-1 used in amp. chassis 169 replaced by 22S58 


Ml05212 replaced by 17-6016 


320082-2 used in amp. chassis 86-02-10 replaced by 26S49 


Ml05213 replaced by 17-6018 


320082-1 used in amp. chassis 196-00 replaced by 24S51A3 


Ml05251 - no replacement 


320083-1 used in amp. chassis 196-10 replaced by 26S48 


M105216 replaced by 17-6011 


320819-1 used in amp. chassis 175-67 replaced by 22S58 


M105215 - no replacement. 


320295-1 used in amp. chassis 88-01-00/-02-00 - no replacement 

81 

Chroma Coils: M112872, M112874, M112869, M112873, M112877- 


320077-1 used in AM-FM chassis 55-01 replaced 22S58 


no replacement. 


320084-3 used in FM chassis 67-01 replaced by 24S51 

82 

320082-2 used in chassis 86-06-00 replaced by 26S49. 


320085-2 used in amp. chassis 93-01-00/-02-00 replaced by 22S56 

330024— fF/— 1 used in amp. chassis 142A/B - no replacement. 

83 

Chroma Coils: 360954-2, 360955-2, 360963-2 , 361042-3 , 360964-1, 

360959-2, 360676-5, 361018-4- no replacement. 

50 

320041-2, 320078-2 replaced by 26C76 

320078-1, 320290-1 used in some chassis replaced by 26C80. 
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FORM-6 







MAJESTIC 


PARTS LIST 


UNFITS. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

B-1.519 

HS-5 

C-l. 509-1 

16-3445 6 

C-l. 552 

17-3497 

C-9. 228-4 

26S51 

C-9.241 

26S49 

C-9. 259 

Fly-49 

B-1.530 

HS-6 

C-l. 520 

WC-14 

C-l. 552-1 

17-3497 

C-9. 228-5 

26S51 

C-9. 241-2 

26S50 

C-9.259-1 

Fly-4 9 

B-1.531 

WC-18 

C-l. 521 

17-3497 

C-l. 553 

17-1063 

C-9. 230-2 

26 A 03 

C-9. 242 

Y-5 

C-9. 381-1 

26C44 

B-l. 532-1 


C-l. 522-1 

19-4870 

C-l. 554 

17-3402 

C-9. 230-3 

26A03 

C-9. 243 

FC-3 

C-9.384 

21F12 

B-l, 533-1 

WC-9 

C-l.522-2 

19-4400 

C-l. 555 

20-1004 

C-9. 230-4 

26A03 

C-9. 244 

Fly-6 6 

C-9.385-1 

24S50 

B-l. 549 

HS-3 

C-l. 522-3 

19-3180 

C-l. 707 

17-3495 

C-9. 230-5 

26 A 03 

C-9. 250 


D-9, 228-6 

26S51 

B-l. 553 

WC-14 

C-l. 522-4 

19-3125 

C-l. 709 

17-3495 

C-9. 234-1 

FC-2 

C-9.251 

Fly-49 

D-9. 235 

26R19 

B-l. 553-1 

WC-14 

C-l. 522-5 

19-3125 

C-l.710 

17-1031 6 

C-9. 234-2 

FC-1 

C-9. 253-1 

Fly-49 

D-9. 248/-1 

22R06 6 

C-l. 445-2 

16-6758 

C-l. 528-1 

17-3497 

C-l. 746 

17-1066 

C-9. 234-4 

FC-2 

C-9.253-2 

Fly-49 

D-9. 248A 

22R06 j 

C-l. 445-3 

16-6758 

C-l. 529 

17-3402 

C-9. 225-3 

26S48 

C-9. 237 

26C93 

C-9. 254 

Y-7 

D-9.252 

26R92 

C-l. 445-6 

16-6758 

C-l. 529-1 

20-1005 

C-9. 225-4 


C-9. 237-2 

26C93 

C-9. 254-3 

Y-7 

D-9. 252A 

26R92 

C-l. 458 

WC-11 

C-l. 529-2 

17-3402 

C-9.225-3C 

26S48 

C-9.237-3 

26C93 

C-9.254-3J 

Y-7 

D-9. 260 

26R92 

C-l.459 

WC-14 

C-l, 542-1 

17-3488 

C-9.225-4E 

26S48 

C-9. 240 


C-9. 254-3L 

Y-9 

D-9. 382-1 

Y-18 8 

C-l.476 

17-1066 

C-l. 549 

HS-3 

C-9.228-3 

26S51 

C-9. 240-1 

Fly-1 

C-9.255A 

20C42 

D-9. 383-1 

Fly-160 


MODEL INDEX 


MODEL 

liloii'M 

A-70 

2 

A-712 

2 

G-414 

3 

G-614 

3 

G-624 

3 

G-914 

3 

7P1 

1 

7P2 

1 

7P3 

1 

7P10 

1 

7P11 

1 

7PR12 

1 

7PR13 

1 

9P4 

1 

9P5 

1 

9PR8 

1 

9PR9 

1 

12C4 

3 

12C5 

3 

12T2 

3 

12T3 

3 

12T6 

3 

14C4 

3 

14CT4 

3 

14T2 

3 

16C4 

3 

16C5 

3 

16C6 

3 

16CT4 

3 

16CT5 

3 

16T2 

3 

16T3 

3 

17C42 

2 

17C43 

2 

17C62 

2 

17C64 

2 

17C65 

2 

17DA 

1 

17FA 

2 


MODEL 



MODEL 


21C36U 

21C37 

21C37U 

21C38 

21C38U 

21C39 

21C39U 

21D40 

21D41 

21D50 

21D51 

21D56 

21D56U 

21D57 

21D57U 

21D58 

21D58U 

21D59 

21D59U 

21F86 

21F87 

21F88 

21F89 

21P46U 

21P47U 

21P62 

21P63 

21P64U 

21P65U 

21P72U 

21P73U 

21PR80U 

21PR81U 

21T20 

21T21 

21T22 

21T22U 

21T23 

21T23U 


MODEL 


MODEL 


MODEL 



CHASSIS INDEX 


CHASSIS 



99 

1 

100 

1 


COLUMN 

NUMBER 


101/A/B/C 

102 

103/A 

103 

106/A 


CHASSIS 


106-4/-5/-6 
108/A/B/C/D 
108-4/-5/-6 
109 


CHASSIS 


CHASSIS 


CHASSIS 
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FORM-2 






































MAJESTIC 


PART NAME 

1 

2 

3 

4 


Flyback 



C-9. 244 
Fly-5 6 

C-9. 240-1 
Fly-1 

D-9. 383-1 
Fly-160 

Yoke 

C-9. 254^ 

Y-7 

mu 

C-9. 242 

Y-5 

C-9.242 

Y-5 

D-9. 382-1 
Y-18 6 

Vertical 

Output 

C-9. 228-5 
26S51 

C-9. 228-5 
26S51 

C-9. 228-4 
26S51 

C-9.228-3 
26S51 

D-9. 228-6 
26S51 

Vert. Blocking 

Oscillator 

C-9.230-4 
26A03 

C-9. 230-4 
26A03 

C-9. 230-3 
26A03 

C-9. 230-2 

26 A 03 

C-9.230-5 
26A03 

Width Coll 

B-l. 533-1 3 
WC-9 

B-l. 553/-1 
WC-14 

C-l, 520 
WC-14 

C-l.458 
WC-11 

NOT USED 

Linearity 

B-l. 531 

WC-18 

B-l. 531 
WC-18 

C-l. 520 

WC-14 

C-l. 459 
WC-14 

NOT USED 

Power 

D-9. 252 

26R92 

D-9. 252/A 
D-9. 260 
26R92 

D-9. 235 
26R19 

D-9, 235 
26R19 

NOT USED 


NOT USED 




C-9. 384 
21F12 

Q2EBI 







C-9.225-3 
26S48 

C-9.225-3C / 

-3/-4E 5 

26S48 

C-9.241-2 
26S50 

C-9. 241 
26S49 

C-9. 385-1 
24S50 

Choke 


C-9. 237-3 
26C93 

C-9.237-2 
26C93 

C-9.237 
26C93 

C-9.381-1 
26C44 

Horizontal 

Oscillator 


B-l. 549 

C-l. 549 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

IBB 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

B-l. 519 

HS-5 

B-l. 519 

HS-5 

n 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Video IF 






Video IF 

C-1.476 

17-1066 

C-l. 476 
17-1066 

C-l. 746 
17-1066 



Video IF 

C-1.476 

17-1066 

C-l. 553 

17-1063 

C-l . 746 

17-1066 



Video IF 

C-1.476 

17-1066 

C-l. 553 
17-1063 

C-l, 746 
17-1066 



Ratio Det. or 

Quadrature 

C-l. 528-1 
17-3497 

C-l. 528-1 
C-l. 552/-1 
17-3497 

C-l. 521 
17-3497 

C-l. 521 
17-3497 

C-l.710 
17-1031 6 

Trap 

C-l. 529-1 
20-1005 

C-l . 529-2 
17-3402 




Trap 

NOT USED 

C-l. 555 
20-1004 




1st Sound IF 



C-l. 509-1 
16-3445 6 

C-l. 509-1 
16-3445 6 

C-l. 709 
17-3495 

2nd Sound IF 

NOT USED 

C-l.554 
17-3402 

NOT USED 

NOT USED 

C-l. 707 
17-3495 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

C-l. 445-2/-3 
16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

C-l. 445-6/-3 
16-6758 

NOT USED 



Peaking 

C-l. 522-3 
19-3180 

C-l. 522-3 
19-3180 

C-l. 522-3 
19-3180 

C-l. 522-3 
19-3180 

C-l. 522-4 
19-3125 

Peaking 

C-l. 522-2 
19-4400 

C-l. 522-2 
19-4400 

C-l. 522-2 
19-4400 

C-l.522-2 
19-4400 

C-l. 522-2 
19-4400 

Peaking 

C-l.522-4 
19-3125 

C-l. 522-4 
19-3125 

C-l. 522-1 
19-4840 

C-l. 522-1 
19-4840 


Peaking 

C-l. 522-3 
19-3180 

C-l. 522-5 
19-3125 

NOT USED 

NOT USED 


KF Choke 

NOT USED 

NOT USED 




Filament 







SERVICE NOTES 


1 C-9,251 used in Series 99, 100 as alternate - no 
replacement. 

2 09. 240/250 used in Series 99, 100 - no replacement, 

3 B-l. 532-1 used in Series 99, 100 - no replacement. 

4 09, 254-3L used in Series 116 replaced by Y-9. 

5 C-9. 225-4 used in Series 106-6, 108-6, 110, 111, 116, 117, 
118 - no replacement. 

6 Mounting difference. 

7 D-9, 248/-I replaced by 22R06 6 . 

8 Use original horizontal network. 


Choke 
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MECK 


PARTS LIST 


Replacement 


MECK 


part' replacement 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

REPLACEMENT 

FCB-10000D 


LGA-10017 A 

-B HS-5 

THC-10000 

Fly-5 1 - 3 

TO-10051 

26 A 03 

TP-10003, -E 

26R15 

TS-10043 

16-6758 

FCB-10001E 


LGA-10019A 

19-3001 

THC-10002 

Fly-5 1 - 3 

TOA-10023C 

WC-11 

TP-10004 


TSA-10030B 

17-1004 

FCB-10003B 


LGA-1002 OA 

19-3036 

THC-10003D 

Fly-5 10 

TOA-10024 

WC-14 

TP-10005 

26R19 7 

TSA-1 0050A 

17-3402 

LG-10007 

26C43 

LGA-10021A 

26C43 

THC-10003E 

Fly-5 3 - 10 

TOA-10030-A 26A03 

TPA-10016 

26F60 1 

TSA-1 0050C 

17-3400 

LG-10008 

19-4400 

LGA-10025 

19-3160 

THC-10017C 


TOA-10031 

24S51 1 

TPC-10004A 

26R19 7 

TSA-10054B 

17-1062 

LG-10010 

19-3250 

LGA-10032 

19-3125 

TO-10004A 

22S46 

TOA-10051A 

26A03 

TPC-10005B 

26R19 7 

TSB-10051 

17-3497 

LG-10011A 


LGA-10033 

19-3180 

TO-10020 

Fly-1 

TOA-10053 

WC-14 5 

TPC-10010 

26R21 

TSB-1 0061 

17-1033 

LG-10012 


LGA-10034 

19-3093 

TO-10021D 

26S51 

TOA-10054 

WC-14 

TPC-10011 

26R19 7 

TSB-10062A 

17-1033 

LG-10014 

19-3100 

LVA-10000 


TO-10022 

24A88 

TOA-10057 

26S54 

TPC-10016 

26F60 1 

SR-10019 

24S51 1 

LG-10015 

19-3300 

LVA-10001A 

WC-11 

TO-10023, -C 

WC-11 

TOB-1 3045C 

26S51 

TPC-10018 

26R19 7 

SR-10020 

24S51 1 

LG-10016 

19-3660 

TH-10000 

Fly-5 10 

TO-10024 

WC-14 

TOB-10045D 

26S51 

TPC-10034, - 

C 24S51 1 

SR-10021 

24S51 1 

LG-10017 

HS-5 

TH-10C01 

Fly-5 10 

TO-10025, -A 

FC-1 

TOB-10045E,-H 26S52 

TRF-10023 

HVO-50 1 

YD-10000A 

Y-6 

LG-10018 

19-3160 21 

TH-10003 

Fly-15 

TO-10026, -A 

Y-5 

TOB-10057 

26S54 

TS-10030 

19-1023 

YDB-10000A 

Y-6 

LG-10019 

19-3001 

TH-10005 

Fly-5 10 

TO-10028 

Fly-1 

TOC-10031 

24S51 

TS-10032 

17-1063 

YDB-10001, -A 

Y-6 

LG-10020 

19-3036 

TH-10006 

Fly-5 10 

TO-10031 

24S51 

TOC-10031B 

26S50 1 

TS-10034B 

17-3497 

YDB-10001B,-C 

Y-6 

LG-10021 

26C43 

THB-10016A 


TO-10032 

22S46 

TOC-10B4, -C 

26S51 1 

TS-10038 


YDB-1 0006 

Y-6 

LGA-10014 

19-3125 

THB-10016B 


TO-10045 

26S51 

TP-10002 

21F08 

TS-10042 


YDB-10006A 


LGA-10015 

19-3300 












MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 



MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

JM717C 

1 

JM721C 

2 

MM616C 

5 

XE -705 

4 

XSA 

3 

614C 

1 

JM717C 

2 

JM721C 

2 

MM616T 

5 

XF-777 

6 

XSB 

5 

614C 

5 

JM717C 

2 

JM721CD 

2 

MM617C 

2 

XL-750 

6 

XSC 

5 

614T 

5 

JM717CU 

1 

JM721CD 

2 

MM617T 

2 

XN-752 

6 

XSD 

5 

614T 

1 

JM717T 

1 

M616C 

1 

MM617T 

2 

XOB 

3 

XSPS 

3 

614TL 

1 

JM717T 

2 

M616T 

1 

MM619C 

5 

XP-775 

6 

XSPT 

3 

616C 

5 

JM717T 

2 

M620C 

1 

MM620C 

2 

XQA 

3 

XS-786 


616C 

1 

JM717TU 

1 

M620T 

1 

MM620T 

2 

XQA-776 

6 

XT A 


616T 

5 

JM720C 

1 

MM510T 

3 

MM621C 

2 

XQR 

3 

XTR 


616T 

1 

JM720C 

2 

MM512T 

3 

MM621RPT 

2 

XQ-776 

6 

XT-785 


617C 

1 

JM720CU 

1 

MM516C 

3 

MM621RPTB 

2 

XRA 

3 

XX900 


617TL 

1 

JM720T 

1 

MM516T 

3 

MM621T 

2 

XRPT 

3 

514C 


619C 

5 

JM720T 

2 

MM614C 

5 

XA -701 

4 

XR-778 

6 

514T 


619T 

5 

JM720TU 

1 

MM614T 

5 






1 




CHASSIS INDEX 


CHASSIS S 

CHASSIS SSSn 

CHASSIS S 

riiACCK COLUMN 

IHA**I* NUMBER 

puAccic COLUMN 

ttlA55,b NUMBER 

PIIACCK COLUMN 

ItlAMId NUMBER 

9018 5 

9021 1 

9022 1 

9023 1 

9024 1 

9026 2 

9027 2 

9032 2 

9032A 2 

mm 


Service notes may be found at the end of the MECK section. 


FORM-1 


Printed in USA 











































PART NAME 


Flyback 


Yoka 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Focus Coil 



YDB-10000A YDB-10001 /A/ 

YDB-10001 B/C 12 

Y-6 _ Y-6 _ 

TCB-10WSC/D 4 



TO-10045 

26S51 

TO-10021D 

26S51 

TO-10051 

26A03 

TOA-10030 19 
26 A 03 

TO-10023 

WC-11 

TO-10023 

WC-11 

TO-10024 

WC-14 

TO-10024 

WC-14 

TP-10004 18 

TP-10003 

26R15 

NOT USED 

NOT USED 


LG-10021 

26C43 


TO-10004A 

22S46 1 

LG-10007 

26C43 


TO-10031 

24S51 


LG-10021 

26C43 


SR-10019/20/21 
'24S51 1 

LG-10021 

26C43 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


3EE RINGING 
COIL 


LGA-10017A 

HS-5 


SEE RINGING ! 
COIL 


LGA-10017B 

HS-5 


SEE RINGING 
COIL 


HS-5 

NOT USED 


SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 


TS-10030 

19-1023 


LG-10017 

HS-5 


TS-10030 

19-1023 


LG-10017 

HS-5 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 Use schematic #1 packaged with unit. 

3 THC-10003 used in a few models replaced by 
Fly-5 (WC-20) - use schematic #1 and 5A 
packaged with unit. THC-10016A used in 24" 
models - no replacement. 

4 TOB-10057 used in some models replaced by 
26S54. 

5 TOA-10053 replaced by WC-14 used with 
THC-10002 flyback. 

6 LVA-10000 used in 24" models -no replacement. 

7 Use high tap secondary and high current 5V 
windings. 

8 TPC-10010 replaced by 26R21, TPC-10018 
replaced by 26R19^. 

9 TOC-10034 used in a few models replaced by 

268511. 

10 Use schematic #3 and 5A packaged with unit. 

11 THB-10016B, THC-10017C used in a few 
models - no replacement. 

12 YDB-10006A used in 20", 21", & 24" models - 
no replacement. 

13 TOA-10023C, LVA-10001A used in a few 
models replaced by WC-11. 

14 TPC-10010 replaced by 26R21. 

15 TOA-10031 replaced by 24S511. 

16 TO-10032 replaced by 22S46. 

17 TO-10026 used in 16" Round Tubes replaced 
by Y-5. 

18 TP-10005 used in 16" Round Tubes replaced 
by 26R197, 

19 TO-10022 used in model XL-750 replaced by 
24A88. 

20 Parallel with 8. 2K resistor. 

21 Parallel with 18K resistor. 


TSA-10030B TSA-10054B 25.6MC 

17-1004 17-1062 17-1003 



Printer! in t'SA 














































































PARTS LIST 


METEOR 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMEN 

--- 

-r 

B-l,531 

WC-18 

PMB-56040 

26S54^ 

B-l,533-1 

WC-19 

PMC-50034 


C-1,549 

HS-3 

PMC-56038 

Fly-125 

C-1,552-1 

17-3497 

PMC-56039-2 

Y-10 1 

C-1,553 

17-1063 

T-10-552 

17-1033 

C-1,554 

17-3402 i 

T-l0-590 

19-3250 

C-9,225-4 


T-10-669 

HS-3 

C-9,228-5 

26S51 

T-l 0-670 

17-1006 

C-9,230-4 

26 A 03 

T—l0—671 

19-4250 

C-9,234-4 

FC-2 

T-10-672 

17-1063 

C-9,237-3 

26C432 

T-l0-674 

20-1020 

C-9,254-3 

Y-7 

T-l0-675 

17-1067* 

C-9,259-1 

Fly-49 

T-l0-676 

19-3125 

D-9,259-1 

Fly-49 

T-10-677 

17-5003 

D-9,260 

26R92 

T-10-679 

17-5004 

PMA-52104 

17-1063 

T-l0-680 

17-5002' 

PMA-52105 

20-1020 

T-10-692 

Y-10’ 

PMB-51018 

245512 

T-80-316 

26S542 

PMB-52019 

HS-3 

T-80-317 

26A032 

PMB-52106 

17-1033 

T-80-318 


PMB-52108 

17-5002 

T-80-319 

24S48 

PMB-52109 

17-5003 

T-80-320 

Fly-125 

PMB-52110 

17-5001 

10-3-0 

17-3497' 

PMB-52111 

17-5001 

10-3-5 


PMB-56037 

26A032 




MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


10-7-3 

17-4534 

10-8-3 

17-4524 

10 -11-0 

17-3495 

10-11-5 


10-12-5 


10-13-5 


10-14-3 


10-15-3 


10 -21-0 


10-25-2 

17-5001 

10-26-1 

17-3497 

10-77-2 


10-91-1 

17-3495 

10 -100-2 


10 -120-1 


10 -121-1 


10-146-1 


10-670 

. 17-1006 

10-672 

17-1063 

10-674 

20-1020 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

51-2104 

17-4534 

51-2105 

17-4522 

51-2165 

17-4522 

53-377 

Y-10'.HI 

55-248 

24S53 

55-251 

Fly-25, 

55-274 

Fly-25 11 

80-1-2 

26S14 2 

80-1-3 

Fly-168 

80-1-5 

Y-16 1 ' 14 

80-2-4 

80-4-5 


80-21-1 

24S48 

80-318 


80-319 

24S48 

80-325 

26S54 2 

80-326/8 

Fly-127 

80-328 

26A03 

80-368 

Fly-126 

80-373 


80-378 

24S48 

80-390 

Fly-126 

80-411 

Fly-126 

83-319 



MFR’S. 

PART 


50A654 

50C648 

51A1857 

51A1859 

51A1925 

51A1926 

51A1996 

51B1996 

51B2I09 

53A307 

53B324 

53D325 

55B248 

55B250 

55C249 

55C260 

55C284 

55C292 

55 D 285 

56B187 

56B224 

1894-4 

1911-10 

5241-501 


REPLACEMENT 


20-1020 

20-1020 

HS-5 

19-1006 

Y-1113 

Y-16M3 

24S53 

26 A 05 

26575 

26576 

26577 
24S53 
Fly-109 
26C41 


MODEL INDEX 


MODEL 


MODEL 


PC-4103 
PC-4104 
PC-4109 
PC-4121 
PC-4121B 
PC-6102A 
PC-6102 P 
PC-6103P 
PC-6144 
PC-6144A 
PC-6145 
PC-6145A 
PC-6146 



PC-8147 
PC-8148 
PC-8180 
PC-8181 
PC-9144 
PC-9144-5 
PC-9146 
PC-9146-5 
PC-9148 
PC-9148-5 


CHASSIS INDEX 



CHASSIS 


456.34700 

456.34800 

456.37000 

456.37100 

456.44901 

456.50001/0003 

456.500013 

456.500020/21/23/26 


CHASSIS 


456.50031 

456.50034/36/37 

456.50061/65/66/67 

456.50069/74 

456.50274/48 

456.50255/57/58 

456.50290/91/9V93 

528.34700/01 


CHASSIS 


528.34800/01 

528.37000 

528.37100 

528.44400/01 

528.44800 

528.44900/01 

528.45000 Series 


CHASSIS 


528.45300 

528.45401 

528.50000/00002 

528.500003 

528.50010/12/14 

528.50020/21/22/23 

528.50024/25/26 


6146 6 

8148 

6146A 6 

8180 

6147 6 

8181 

7144 9 

9144 

7145 9 

9144-5 

7146 9 

9146 

7147 9 

9146-5 

7180 9 

9148 

7181 9 

9148-5 

8144 9 



CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

528.50027/28 

6 

528.50060/62/63/64/65 9 

528.50067/68 

9 

528.50070/71/73/74 

9 

528.50075/76 

9 

528.50180/81/82 

9 

528.50190/91 

9 


CHASSIS 


528.50240/47/48/50 

528.50255/57/58 

528.50290191/92/93 

549.16200/01/02/03 

549.16204 

549.20035 

637.12420/21 


Service notes may be found at the end of the METEOR section. 
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METEOR 


Flyback 

Yoke 

Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 


Filament 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


T80-318 

NOT USED 


T10-675 
17-1067 2 



NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

T80-318 


NOT USED C-9, 234-4 
FC-2 


09, 228-5 
26S51 

09, 230-4 
26 A 03 

B-l, 533-1 
WC-19 


D-9, 260 
26R92 


PMB-56040 80-325 


PMB-56037 NOT USED 55B250 


55C 26014 
26S76 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED 

80-318 

NOT USED 


09,237-3 
26C43 2 


T10-669 j 01,549 

HS-3 _j_HS-3 

NOT USED I NOT USED 


5241-501 

15-1082 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

PMC-50034 80-373 

NOT USED NOT USED 


PMB-51018 80-378 

24S51 2 _ 24S48 

NOT USED NOT USED 


PMB-52019 10-3-5 

HS-3_1 0-791 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

55B248 

55C292 55-248 

24S53 _ 24S53 

56B224 56B187 

_ 26C41 

SEE RINGING 50C648 
COIL _ HS-9 

51B2109 NOT USED 

HS-5_ 


T10-680 
17-5002 s 



NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 


C-l, 553 
17-1063 

10-675 

17-1067^ 

PMB-52109 
17-5003 

10-8-3 

10-786 

17-4524 

51-2104 

17-4534 

51A1926 

10-14-3 

C-l, 553 
17-1063 

10-680 

17-5002 

PMB-5211^11 

17-5001 

10-25-2 

17-5001 

51-2165 

17-4522 

51A1925 

17-4534 

10-15-3 

C-l, 553 
17-1063 

10-670 

17-1006 

PMB-52108 
17-5002 

10-7-3 

10-785 

17-4534 

50-688 

17-5001 

51-1948 

17-4501 

10-77-2 

NOT USED 

See note 4 

PMA-52104 

17-1063 

10-787 

17-5001 

NOT USED 

50A654 

17-5001 


C-l, 552-1 
17-3497 

10-689 5 

17-3497 

PMB-52106 

17-1033 

10-3-O 9 

10-26-1 

17-3497 

51A1857 

20-1005 

51A1857 

20-1005 

10 -21-0 

10-12-5 

C-l, 554 
17-3402 

10-674 

20-1020 

PMA-52105 

20-1020 

NOT USED 

51B1996 

20-1020 

51B1996 
20-1020 

10 -120-1 

NOT USED 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-146-1 

C-l, 554 
17-3402 

10-674 

20-1020 

PMA-52105 

20-1020 

10 -11-0 

17-3495 

51B1996 
20-1020 

51A1859 

20-1020 

10 -100-2 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-781 

17-3495 

51-2103 

20-1020 

51A1996 
20-1020 

10 -120-1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Service notes may be found at the end of the METEOR section. 
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FORM-3 


































1 May require use of original network . 

2 Mounting difference. 

3 Use one winding only. 

4 10-677 replaced by 17-5003, 10-672 by 17-1063, 10-678 by 17-5001, 
10-679 by 17-500!, 10764 by 17-4522,10-720, 10-719-no replacement. 

5 10-716 replaced by 17-1033. 

6 Insulate width sleeve. 

7 10-826 used in chassis 456.50020/21/23 - no replacement. 

8 83-319 used in chassis 456.50001/03/20/21/23 replaced by 24S48. 


9 10-91-1 replaced by 17-3495, 10-689 replaced by 17-3497, 10-716 
replaced by 17-1033. 

10 Ground lug *5. 

11 Old lugs 4-5 - 2 - 6 
New lugs 6-3 - 5- 2 

12 55-251 used in a few models replaced by Fly-25. 

13 Jumper lugs *3 & *5. 

14 55C249 used in a few models replaced by 26S17. 

15 53B324 used in some models replaced by Y-ll 13 * 

16 Use original rear cover connect same as original. 







MIRRORTONE 


SERVICE 

NOTES 


1 THC-10017C/B used In 
a few models - no 
replacement. 

2 Mounting difference. 

3 YDC-10014, YD-10014, 
TD-10009 used in 24" 
models replaced by 
Y-14. 

4 TOA-10061 used in 24" 
models replaced by 
26S72^ {connect as 
autoformer). 

5 Parallel 6.3V windings. 

6 Parallel with 8. 2K 
resistor. 










































































PARTS M( Ml Hft >1 A 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

1D731036 


24B733510 

WC 24 

24C701636 

Fly 29 

24D65666A15 

17-4500 

24 K700089 

WC 22 9 

24K733875 

20-1049 

1V65816A97 


24B733873 

20-1005 62 

24C702655 

Y 35 

24D65698A04 


24K700104 


24X734187 

19-5100 

1V66099A99 


24B733874 

17-3402 

24C702958 

Y 35 

24D65698A05 


24X700588 

Fly 33 i 

24K735083 

17-3402 

1V66241A47 


24B735179 

17-4535 

24C703260,B 

Y 35 

24D65698A07 

WC 14 

24K 700694 

Y 18 

24K735697 

17-3497 

1V66241A48 

17-3495 

24B735180 

17-4536 

24C710636 

Fly 33 

24D65828A23 

19-3125 

24K700714 

Y 18 

24K735844 

Fly 5785 

1V66244A26 


24B735552 

19-3300 

24C710661 


24D65828A24 

19-3125 

24K700774 

Y 18 

24K735859 


1V712104 


24B735906 


24C71T217 

Y 35 

24D65828A28 

19-3125 

24K700776 

Y 18 

24K735868 

Fiy 7438 

1V712105 

17-1063 

24B736267 

17-4522 

24C711236 

Y 35 

24D65853A02 

HS 7 

24K700778 

Y 18 

24K735873 

Y 38 

1V712106 

17-1063 

24B736268 

17-4523 

24C711265 

Fly 63 

! 24D65853A07 

HS 7 

24K700882 

26R24 

24X736012 

19-3250 

IV 730808 

20-1004 

24B736673 

17-3497 

24C711265A 

Fly 63 

1 24D65898A05 


24K 701015 


24X736082 


1V732555 

HS 5 

24B736966 

20-1049 

24C711652 

Fly 29 

24D65948A01 


24K 701016 

17-1063 

24X736270 

17-4522 

1V732556 

HS 5 

24B737848 

20-1049 

24C720154 

Y 35 

24D65948A05 


! 24K701017 


24X 736488 

Fly 12?65 

1V732586 

17-6016 

24B737850 

17-4522 

24C721290,C 

Fly 63 

24D65949A01 


24K701018 


24X736496 

19-4950 

1V733254 

20-1004 

24B738797 


24C730632 

Y 36 

24D65949A02 

17-3495 

24K701019 


24X736961 

19-3125 47 

IV 736152 

HS 5 

24B738801 


24C 730633 

Y 36 

24D65950A01 


24K701020 


24X736963 

19-4400 

1V737757 

HS 5 

24B738942 

20-1004 | 

24C 730634 

Y 36 

24D65950A02 


24K701069 

26A05 

24X737213 

19-3660 

IV 739709 

HS 5 

24B738943 

17-3495 62 i 

24C730902 

Fly 20 

24D65950A03 


24K701099 

Fly 33 

24X737218 

Fly 135 

1V741308 

HS 7 

24B739281 


24C 731008 

FC 4 4 

24D65950A04 

WC 22 

24K701130 


24X 737342 

20-1004 

1V74I946 

HS 5 

24B739290 

20-1004 

24C731610 

Fly 74 

24D65950A08 

WC 22 

24K701136 

Y 18 

24X737615 

20-1004 

IV 742677 

WC 30 

24B739304 

17-3402 

24C731411 

Y 37 

24D65950A16 


24K701138 

Y 18 

24X737733 

19-1005 

1V747587 

17-4522 

24B739909 

15-1083 

24C733436 

Y 37 

24D66258A01 


24K701I39 

Y 18 

24X737734 

20-1004 4 

IV 790341 

17-3401 

248740282 


24C734459 


24D66258A02/B 


24K701141 

Y 18 

24X738123 


1V792736 

20-1004 

24B740283 

17-3499 

24C 734483 

17-6012 

24D66258A03 

Fly 256 

24K701142 

Y 18 

24X 738699 

Fly 162 

1X703335 

17-1062 

24B740285 

17-5012 

24C 735763 

Y 37 

24D66258A04 


24K 701344 

17-1006 

24X738802 


1X712105 

17-1063 

24B740286 

15-1083 

24C 736006 

19-3180 

24D66258A05 


24K701349 

WC 22* 

24X738803 

19-325057 

1X712106 

17-1063 j 

24B740289 

17-5013 

24C736084 

Fly 64 

24D66258A06 


24K701564 

17-106351 

24X738804 


1X790341 

20-1004 

24B740572 


24C736478 


24D66258A07 


24K701566 

WC 22 

24X739284 

Fly 12365 

1X792591 

17-1062 

24B740941 

Fly 193 

24C 736487 

Fiy 162 

24D66258A08 


24K701558 

HS 5 

24X739290 

20-1004 

1X792736 

17-3401 

24B741339 


24C 736966 


24D66258A09 


24K701559 

HS 5 

24X739630 

17-3402 

24A470159 

17-3401 

24B741341 


24C739283 

Fly 190 

24D66258A10 


24K701610 

Y 6 

24X739631 

20-1004 

24 A710751 


24B741371 


24C 739289 


24D66258A13 


24K701651 


24X740117 

19-3300 

24A721274 

19-1000 

24B741645 

17-1031 

24C740135 

Fly 194 

24D66258A14 


24K701652 


24X740416 

19-1005 

24A730618 

19-1001 

24B741646 

17-3495 

24C740136 

Fiy 195 

24D66258A15 


24K701849 


24X 740512 

19-4840 

24A731609 


24B742247 

17-3497 

24C740912 


24D66258A18 


24K702039 

Y 18 

24X 740513 

19-325054 

24A733225 

19-1005 

24B742768 

17-3402 

24C740969 

Fly 191 

24D66258A19 


24K702040 

Y 6 

24X740596 

20-1004 

24A737829 

19-1005 

24B742789 

17-4522 

24C742047 

Fly 193 

24D66491A01 

17-4538 

24K 702496 

17-1006 

24X741937 

Fly 190 

24A790033 

15-1082 

24B742790 

17-4523 

24C742101 


24D66492A01 


24K 702655 

Y 33 

24X741938 

Fly 123 65 

24A790079 


24B743328 

17-4524 

24C742674 


24D66492A02 


24X702657 

Y 35 

24X741941 


24A790184 

Fly 32 

24B743330 

17-4524 

24C742676 

Fly 191 

24D66516A05 

Y 65 

24K702861 


24X743210 

24S51 

24A790196 

19-1021 

! 24B743425 


24C743408 


24D66621A01 

Y 67 

24K702975 

Fly 62 

24X743212 

26C44 

24A790579 


24B743426 

HS 5 

24C 743767 

17-5004 

24D66761A02 

26S86 

24K703073 


24X743317 


24A791081 

19-3001 

24B743463 


24C743768 

17-5004 

24D66866A01 

17-4524 

.24X703239 

Y 6 

24X743363 

17-453880 

24A722085 


24B743675 

19-1001 

24C 744042 

Fly 188 

24D66872A01 

Y 107 

24K703240 

Y 6 

24X 743426 

HS 5 

24A792588 


24B745163 


24C744043 

Fly 186 

24D66876A02 


24K693262 

Y 35 

24X 743453 

17-4524 

24A90064 

19-3001 

24B747171 

19-1009 

2 4C744044 


24D66876A03 


'24K703312 

20-1004 

24X743536 

Fly 135 

24A90197 

17-1003 

24B747543 


24C744200 

15-1082 

24D66876A04 


24K703319 

19-4500 47 

24X743675 

19-1001 

24B49119 

WC 11 

24B749398 


24C744286 


24D66876A05 


24K710140 

19-4201 

24X743727 

19-1009 

24B470316 

17-1033 

24B773751 

WC 24 

24C744287 


24D66876A06 


24K711266 

Fly 63 

24X743769 

17-4534 

24B470794 

HS I 4 

24B780176 


24C744406 

Fly 192 

24D66926A02 


24K711268 

Y 35 

24X 743872 


24B470796 

WC 14 

24B780319 

17-1012 

24C 744936 


24D66926A03 


24X711573 


24X 744322 

Y 54 

24B71340 

17-1013 

24B780356 

HS 6 

24C745536 


24D66926A05 


24X711581 

Y 35 

24X 744323 


24B471520 

16-6758 

24B780390 

17-1062 

24C 746779 

HS 7 4 

24D66926A08 

Y 66 

24K711583 

Y 35 

24X744409 

19-4400 

24B471670 

17-3495 

24B780394 

17-1004 

24C747584 

17-4538 

24D67215A01 


24K711584 

Y 35 

24X744410 

19-4400 

24B471672 

17-3495 

24R780406 

17-1064 

24C749508 

19-3500 

24D67237A01 


24K711585 

Y 35 

24X744411 

19-318054 

24B471718 

16-6758 

24B790055 

HS 5 

24C 749398 


24D67324A03 

19-3075 

24K711587 

Y 35 

24X744416 


24B471720 

17-3495 

24B790125 

17-1033 

24C751034 

17-3402 

24D67324A20 

19-3150 

24X711937 

Fly 62 

24X745101 

Y 54 

24B471722 

17-3497 

24B790849 

17-1004 

24C751951 

17-4536 

24D67324A21 

19-3100 

24K712101 

19-325054 

24X745108 

Fly 186 

24B47122 

17-3497 

24B790851 

17-3400 

24C751953 

17-4524 

24D67461 AO 1 

Y 66126 

24K712102 

19-3500 47 

24X745110 


24B471340 

17-1013 4 

24B790852 

17-1062 

24C751954 

17-4524 

24D67461A02 


24K712104 


24X 745111 


24B471720 

17-3495 

24B790890 


24C751955 

17-4538 

24D67461A03 

Y 66126 

24K712193 

Fly 62 

24X745113 

19-4201 

24B480209 

24A90 

24B790905 


24C751956 


24D67461A04 


24X720155 

Y 35 

24X745114 

19-309354 

24B481874 

16-6758 

24B791170 


24C780542 


24D731010 


24K 720622 

Y 35 

24X745281 


24B482863 

16-6758 

24B791590 


24C790184 

Fly 32 

24D733239 

Y 38 

24K721064 

HS 5 

24X 745282 


24B482865 

16-6758 

24B791592 

19-1021 

24C790916 

HS 3 

24D734487 


24X721065 

HS 5 

24X745364 

Fly 189 

24B484077 

20-1004 

24B791690 


24C 790958 

Fly 65 

24D7349 97 


24K721271 

19-350057 

24X745531 


24B484078 

HS 6 

24B791793 

26F64 

24C791723 


24D735869 

Y 1637 

24X721290,C 

Fly 63 

24X745533 


24B484084 

17-1043 

248792581 


24C791823 


24D736006 

19-3180 

24K721301 

Fiy 63 

24X 745605 

17-500479 

24B484159 


24B792585 

17-1063 

24C 792171 

Y 18 

1 24D736445 

Y 45 

24K721301C 

Fly 63 

24X 745635 


24B485416 


24B792586 

17-1005 

24C792506 

Y 18 

24D736978 

Y 45 

24K721831 

Y 35 

24X745072 

Fly 192 

24B485467 


24B792735 

20-1004 

24C792596D 

Fly 33 

24D739275/76 

Y 54 

24K721912 

19-350057 

24X745703 


24B485553 

16-6758 

24B792775 


24C792691 

Fiy 40 

24D740587 

Y 1637 

! 24K722126 

Fly 63 

24X745704 


24B489033 

16-6758 

24B9004 

19-102151 

24C792699 

Y 6 

24D740660 

See Note 87 

24X730103 

17-10334 

24X745919 

26C78 

24B489056 

17-1011 

24B90031 

FC 2 

24C792714 

Y 6 

24D740942 

Y 54 

24K 730140 

26S50 

24X746072 


24B489071 

17-1064 

24B90060 

17-1004 

24C90118 

Y 3 

24D742835/D 

Y 52 

24K 730391 

19-1001 

24X746091 

17-4522 

24B690540 

16-3487 

24B90065 


24D290815 


24D743765/AE 

Y 54 

24K730547 


24X746440 

17-4534 

24B690541 

16-3487 

24C485553 

16-6758 

24D60419A01 

16-6758 

24D744084 

Y 54 

24X730633 

Y 36 

24X746446 

Y 54 

24B690542 

17-3488 

24C643901/02 

16-6780 

24D60419A03 

16-6758 

24D744322 

Y 54 

24K730677 

15-1082 

24X 746475 


24B700088 

WC 22 

24C65571A01 


24D60419A05 

16-6758 

24D746645 

Y 65 

24K 730692 

Fly 63 

24X746490 


24B700548 


24C65698A01 


24D60419A06 

16-6758 

24D746754 


24K 730902 

Fly 20 

24X746504 


24B701343 

17-1005 

24C65828A07 

19-3500 

24D60419A07 

16-6758 

24D747199 

17-3495 

24K 730903 

Fly 20 

24X746552 

17-3402 

24B701565 


24C65828A11 

19-4950 

24D60419A02 

16-6770 

24D748052 


24K 730904 

Fly 20 

24X746570 

Fly 187 

24B702543 

17-1033 

24C65828A12 

19-4201 

24D65410A01 

Fly 236 

24D750252 


24K731609 


24X746571 


24B702983 

17-1001 

24C65828A14 

19-3250 

24D65410A02/ 


24D751031 

17-3495 

24K 731615 


24X746772 


24B710098 


24C65828A15 

19-3100 

-B 

Fly 241 

24D752138 


24X 731893 

20-1049 

24X746871 

19-3300 54 

24B711413 

19-6033 

24C65828A19 

19-4160 

24D65410A04 

Fly 237 

24D752139 


24K731937 

Fly 190 

24X746872 

19-3500 

24B721273 

17-1006 

24C65828A21 

19-3275 

24D65410A05 

Fly 238 

24D752140 


24K732584 

Fly 74 

24X746911 

Y 65 

24B721869 

17-4534 

24C65828A34 

19-4950 

24D65616A02 

Y 65 

24D752839 

17-1031 

24K732710 

Y 37 

24X747171 

19-1009 

24B721949 

17-4524 

24C65828A36 

19-3075 

24D65616A03B 

Y 70 

24K00893 

17-3498 

24K732711 

Y 37 

24X747492/W 

Y 54 

24B72I951 

17-5002 

24C65828A38 

19-3100 

24D65616A06 

Y 65 

24K121728 

19-1005 

24K 732746 

Fly 20 

24X747493 

Y 54 

24B721953 

17-5003 

24C6582LA41 

19-3250 

24D65616A07 

Y 66 

24K470159 

17-3401 

24K 732747 

Fly 20 

24X747583 

17-4538 

24B730392 

17-452456 

24C65853A01 

HS 7 4 

24D65616A09 

Y 65 

24K 470783 


24K 732806 

19-3180 

24X747585 

17-4538 

24B730614 

17-5003 

24C65939A03 


24D65616A10 

Y 66 

24K471302 


24K732807 

19-4200 

24X747586 


24B730615 

17-5002 

24C65939A04 


24D65616A11 


24K471303 


24K732808 

19-3250 

24X747587 

17-4522 

24B730616 

17-452451 

24C65939A06 


24D65616A14 


24K471304 


24K732809 

19-3250 

24X747588 


24B731090 

WC 24 

24C700050 

Y 18 

24D65616A15 


24K484082 

17-1004 

24K732811 

Y 37 

24X747589 


24B731883 

20-1004 

24C701134 

Fly 33 

24D65616A16 


24K484136 


24K 732820 

20-1049 

24X747878 


24B732201 

17-5002 

24C701552 

Fly 29 

24D65616A17 

Y 66 

24K484137 


24K733106 

Fly 64 

24X748031 


24B732205 

17-6015 

24C701600 

Y 6 

24D65666A05 


24X485474 

Y 3 

24K 733200 

19-5101 

24X748138 

19-416055 

24B732632 

19-4950 

24C701601 

Y 6 

24D65666A06 


24K 485475 

Y 3 

24K733210 


24X748396 

Fly 189 

24B732672 

19-4950 

24C701609 

Y 6 

24D65666A07 


24K 485476 

Y 3 

24K 733225 

19-1005 

24X748397 

Fly 185 

24B733484 

17-50024 

24C701611 

Y 6 

24D65666A12 


24X485555 

16-6770 

24K733407 

Fly 74 

24X 748398 


24B733485 

17-5003 4 

24C701612 

Y 6 

24D65666A14 


24K489071 

17-1063 

24K 733646 

Fly 64 

24X748399 
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FORM-6 













MOTOROLA 


PARTS LIST 


[CONTINUED) 


USE THIS PAGE 
il PART NUMBER is available 


MFR’S. 


MFR’S. 

PART 


24K748416 

24K748906 

24 K 749668 

24K749674 

24K749669 

24K 749670 

24K 749673 

24K749726 

24K750517 

24K 750578 

24K 750637 

24K 750664 

24K750722 

24K 750825 

24K750835/36 

24K751008 

24K751034 

24K751190 

24K751248 

24K751251 

24K751487 

24K751492 

24K751498 

24K751499 

24K751812 

24K751880 

24K751948 

24K751989/AB 

24K 752065 

24K 752132 

24K752328 

24K752351 

24K752352 

24K752963 

24K753093 

24K753234 

24K 753305 

24K753397 

24K 753479 

24K 754003 

24K754004 

24K 754006 

24K 754007 

24K 754008 

24K754010 

24K 754048 

24K754071 

24K754052 

24K 754084 

24K754214 

24K 754220 

24K754273 

24K 754296 

24K754297 

24K754299 

24K754300 

24K 754360 

24K754488 

24K754490 

24K754518 

24K759673 

24K780128 

24K780152 


V 65 
22S61 
HS 7 

Y 65 
Fly 259 

19-3275106 

19-1050 60 

19- 3250 

20- 1005 
19-3495 

19-4840106 

17-3495 

19-325054 


17-3402 
19-310060 
Fly 189 
19-3500 
19-3375 


24K780319 
24K 780386 
24K780388 
24K780398 
24K 780402 
24K 780549 
24K790145 
24K 790689 
24K790853 
24K 790854 
24K 790855 
24K 790856 
24K 790958 
24K791134 
24K791181 
24K791433 
24K791446 
24K791974 
24K792173 
24K792508 
24K792577 
24K792578 
24K792587 
24K792714 
24K792722 
24K792753 
24K792753D 
24K 792756 
24K792771 
24K 792772 
24K792820 
24K90061 
24K90067 
24P65118A45 
24P65127A89 
24P65127A91 
24P65127A92 
24P65127A97 
24P65127A98 
24P65127A99 
24P65131A02 
24P65131A04 
24P65131A05 
24P65131A07 
24P65131A09 
24P65131A10 
24P65131A11 
24P65131A14 
24P65131A78 
24P65131A80 
24P65132A03 
24P65132A04 
24P65132A06 
24P65132A10 
24R119838 
24R119847 
24R119850 
24R139854 
24R119855 
24R119856 
24R119869 
24R119889 
24R120588 


19-3075 

19-3125 

19-3180 

19-3250 

19-3300 

19-3300 

19-325055 

19-1005 

19-4200 


24R120887 

24R121728 

24R121805 

25B21175 

25B90010 

25B90014 

25B489030 

25B502142 

25B600684 

25B600969 

25B60373A01 

25B60941A01 

25B60941A03 

25B61632A01 

25B61635A01 

25B620872 

25B65984A03 

25B690805 

25B690898 

25B700137 

25B701075 

25B701075,C 

25B702445 

25B703304 

25B710921 

25B710925 

25B710925,D 

25B710925C 

25B711592 

25B720749 

25B72I779 

25B721871 

25B721872 

25B730138 

25B730139 

25B730179 

25B730179C 

25B730204 

25B730922 

25B730923 

25B731015 

25B733199 

25B733226A 

25B733443 

25B734495A 

25B734908 

25B734976 

25B735740 

25B736967 

25 B 73746 7B 

25B738716 

25B738797 

25B738847 

25B738848 

25B739866 

25B739898 

25B740238 

25B740426 

25B741322,A 

25B742649 

25B743545 

25B747543 

25B790015 


19-312555 

19-1005 

19-4200 

24S51 

24A88 

26C43 

24S51 

26549 

24R09U 

26S48 

22S86 


26S50 

26C92 

26C92 

26S7536 

26S52 

21F24 4 ,45 

26C44 

26S23 


25B790140 

25B790141 

25B790686 

25B790698 

25B790914 

25B790916 

25B790923 

25B790952 

25B791793 

25B792168 

25B792168D 

25B792169 

25B792709 

25B798545A 

25B90010 

25B90014 

25C90009 

25C90025 

25C90026 

25 C90052 

25C 484095 

25C484843 

25C60329A01 

25C60329A03 

25C60394A02 

25C61622A02/3 

25C638852 

25C645449F 

25C65806A01/A 

25C65806A02B 

25C65806A03 

25C65806A05 

25C65806A06 

25C65806A07 

25C65806A08 

25C65806A09 

25C65806A10 

25C65806A11 

25C65853A01 

25C700161 

25C700169 

25C 701025 

25C701127 

25C701659 

25C710657 

25C710658 

25C710659 

25C 737472 

25C738251 

25C738847 

25C 738848 

25C742828 

25 C7435 45 

25C743634/B 

25C745626 

25C746165 

25C790151 

25C 790863 

25C 790864 

25D6563A01-D 

25D65663A02 

25D65663A03 


265574/14 

26C924 

26F64 

26S72 

26S72 


265 77 

24A88 

26C434 

26S724 

26R84 

24R07 

Fly 1 

26R87 

26R87 

22S86 

22S88 

22S88 

22R44 

22R30 4 

24S04 

26C78 

26C78 

26C77 

26C77 

26C81 

26C81 

26C81 

26C79 

26C81 

26C44 

HS 74 

26R244,5 

26R24 4 /5 

26R244/5 

26R20 

26R20 

26R244,5 

26R244,5 

26R24 4 ,5 

26R56 


25D65840A01 

25D65840A02/A 

25D65840A04 

25D65840A05 

25D65840A06 

25D65840A07 

25D65840A08 

25D65840A09 

25D65840A10 

25D65840A12 

25D65840A13 

25D65840A14 

25D65840A15 

25D65840A16 

25D65841A05 

25D65984A02 

25D65984A03 

25D65984A04 

25D65984A05 

25D65984A06 

25D65984A10 

25D65984A11 

25D65984A12 

25D65984A13 

25D65984A14 

25D65984A15 

25D65984A18 

25D65984A19 

25D66001A03 

25D66001A04 

25D66001A06 

25D66761A03 

25D66841A11 

25D66841A12 

25D66970A01 

25D67448A01 

25D740793 

25D743311 

25D745778 

25D747177 

25D748820 

25 K 489134 

25 K700089 

25 K 700656 

25K700694 

25 K 700882 

25 K701068 

25K701069 

25K701143 

25K701619 

25K701632 

25K 702429 

25K702429A 

25 K 702429 J 

25 K 702429 K 

25K 702800 

25 K 703068 

25K710060 

25K710730 

25K710731 

25K712297 

25K720048 


V IS . . 

26R244,5 

26S724 

26 A 05 

26S72 

26S72 

24551 

26A05 

26A05 

26A05 

26A05 4 /* 4 

26A03 

24S51 

24550 

26A05 

26A03 


25 K 720050 

25K 720128/68 

25K721027/G 

25K721878 

25K730140 

25K731027/58 

25K731268 

25K 731565 

25 K 732800 

25K733190F 

25 K 733208 

25K734638B 

25 K 734746/7 

25 K 736254 

25 K 736255 

25 K 736256 

25K736256C/D 

25K738763 

25 K 739569 

25K740674 

25K740915 

25 K743041 

25K743210 

24K743211 

25K743212-Y 

25K744697 

25K744974/-AT 

25K745051 

25K745052 

25K745059/J 

25K745919 

25K 746756/-AK 

25K 746803 

25 K 747167 

25K747177 

25K 747597 

25K747849 

25K748245 

25K749146/-D 

25K749230/-D 

25K749593 

25K749665 

25K749732 

25K751215 

25K751216 

25K 751685 

25K 751752/AY 

25K 751795/N 

25K751796/AU 

25K751797/AZ 

25 K 851989/AB 

25K752106 

25 K 752869N/M 

25K753388 

25K 754067 

25K754116/Y 

25K 754288AE 

25K754329AB 2 

25 K 754420AK 2 

25K 791804 2 

25K792564 2 

25K 792710 2 
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MOTOROLA 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 




MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL BB 

MODEL 

Mi 

A19T2-3/-4/-5 

40 

VT107/B/M 

7 

Y21CK15M/W 

53 

Y2IK150B/M/W 

37 

Y23K3CW 

34 

Y23SF11W-FM 

49 

A19T8-1/-A/-1D 

42 

VT121/R 

7 

Y21CKI7M/W 

53 

Y21K151B/M/W 

37 

Y23K4W 

35 

Y23SF15M-FM 

48 

A19T8-2/-2A/-2D 

42 

Y14P3-1 

24 

Y21CT8W/LA 

53 

Y21K152CW 

37 

Y23K28B/M/W 

38 

Y23SF15MA-FM 

48 

AI9T8-3/-3A 

42 

Y14P3-2 

24 

Y21F5/B 

14 

Y21KI53B/M/W 

37 

Y23K29B/M/W 

38 

Y23SF15W-FM 

48 

A19T8-4/-4A 

42 

Y14P4-1 

24 

Y21F8B/BA 

26 

Y21K154CW 

37 

Y23K30B/M 

38 

Y23SF15WA-FM 

48 

A19T8CH/CHA 

42 

Y14P5-1/-2/-3 

24 

Y21F8W/WA 

26 

Y21K163M 

35 

Y23K31CW 

38 

Y23SF16CW-FM 

48 

A19T24AW/CH 

48 

Y14P6-1 

24 

Y21K12G 

14 

Y21K164W 

35 

Y23K32M/W 

38 

Y23SF16CWA-FM 

48 

A19T24AWA 

48 

Y14P6A-1 

26 

Y21K l2Series 

14 

Y21P1B/BR 

28 

Y23K33B/M/W 

38 

Y23SF17W-FM 

48 

A19T24E/G 

48 

Y14P7-1/-2 

24 

Y21K13 

14 

Y21P1GY 

28 

Y23K34CW 

38 

Y23SF17WZ 

48 

A19T24EA/GA 

48 

Y14P8-I/-2 

24 

Y21K13A/AB 

14 

Y21T8A/AE 

14 

Y23K39CW 

39 

Y23SF18W-FM 

48 

AI9T25AW/GR/WG 

48 

Y14P10-1/-2 

24 

Y21K14/A/B/AB 

14 

Y21T1C 

14 

Y23K40CW 

39 

Y23SF18WA-FM 

48 

A19T25AWA/GRA 

48 

Y14P10-1A/-2A 

24 

Y21K15/A/AB 

14 

Y21TI l/B/W 

14 

Y23K41W 

39 

Y23SF18WZ-FM 

48 

A19T25WGA 

48 

Y14P11-1/-2 

24 

Y21K16/AB/AW/W 

14 

Y2ITI3/B 

14 

Y23K42W 

39 

Y23T2B/BZ/CH 

38 

A21C5B/M/MC 

21 

Y14PI1-1V-2A 

24 

Y21K17/A 

14 

Y21T14E 

14 

Y23K43W 

39 

Y23T2M/W 

38 

A21CI1B/M 

34 

Y17K17/A/AB/B 

14 

Y21K18/A/B 

14 

Y21T15 

16 

Y23K44W 

39 

Y23T4BR/BRA 

43 

A21F6W/V 

21 

Y17P1-1A/2A 

25 

Y21K19/B 

16 

Y2IT16/B/E 

16 

Y23K45W 

39 

Y23T5B/BA 

43 

A21K54B/M 

21 

Y17P2-1A 

25 

Y21K20/B 

15 

Y21T17/B 

16 

Y23K46MB 

39 

Y23T5BW/BWA 

43 

A21K56B/M 

21 

Y17P3-1/-2/-3 

27 

Y21K21/A/ABD/B/BA/AD 

15 

Y21TI8/B 

15 

Y23K47B/M/W 

38 

Y23T5CW/CWA 

43 

A21K57B/M 

21 

Y17P5-1/-2 

33 

Y2IK22/A 

15 

Y21T19/A/B/BA 

15 

Y23K50M/MA 

43 

Y23T5M/MA 

43 

A21K57MCH 

21 

Y17P5-2C 

33 

Y21K23/B/A/BA 

15 

Y21T21/B/E 

19 

Y23K50MF 

47 

Y23T5W/WA 

43 

A21K58B/M 

21 

Y17P5-3A/-4A/-5A 

33 

Y21K24/A 

15 

Y21T22/B 

19 

Y23K51CWA 

43 

Y23T12BRF 

47 

A21K59M/MCH 

21 

YI7P5-3F/-4F/-5F 

33 

Y21K26/B 

16 

Y21T23/B 

15 

Y23K52M/W 

43 

Y23T13B/8W/CW 

43 

A21K60B/M 

21 

Y17P6-1/-2/-3 

36 

Y21K27/B 

15 

Y21T24/B 

15 

Y23K52MF/WF 

47 

Y23T33BF/BWF 

47 

A2IK61MCH/W 

21 

Y17P6-1A/-2A/-3A 

36 

Y21K28/B 

15 

Y2IT25CH/PK/TN 

20 

Y23K53MA 

43 

Y23T13CWF/MF/WF 

47 

A21K62M 

21 

Y17T15A/AE 

14 

Y21K29/B/W 

19 

Y21T26B/BA/BR 

20 

Y23K54CWA 

43 

Y23T13M/W 

43 

A21K63CW 

21 

Y17T16/B/W 

14 

Y21K30/B/W 

19 

Y21T26BRA 

20 

Y23K55B/CW/M/W 

43 

Y23T35BR 

48 

A21K67B/MA 

21 

Y17T18 

12 

Y21K3I/B 

15 

Y21T2&CH/CHA 

20 

Y23K55BA/CWA 

47 

Y23T15BRA 

48 

A21K95M 

31 

Y17T20/B/E/M 

16 

Y21K32/A/B/8A 

15 

Y21T26CH-H 

20 

Y23K55MA/WA 

47 

Y23T16B/CW 

48 

A21K98 

31 

Y17T21 

16 

Y21K33E 

19 

Y21T27B/MA/PK 

20 

Y23K56B/BW 

43 

Y23T16BA/CWA 

48 

A21K 100/01/02 

31 

Y17T22/B/E 

16 

Y21K34/B 

15 

Y21T28/B 

20 

Y23K56BA/BWA 

47 

Y23T16M/W 

48 

A21K 103B/M/MC 

31 

Y17T23/B 

16 

Y21K37B/BA/BR/BRA 

20 

Y21T29B/M 

20 

Y23K56CW/M/W 

43 

Y23T16MA/WA 

48 

A21K 106B/M 

30 

Y17T27CH 

23 

Y21K38/B 

20 

Y21T29M-H 

20 

Y23K56CWA/MA/WA 

47 

Y23T17CHD 

49 

A21K 108/09/10 

29 

Y17T28-1/-2/-3 

23 

Y21K39/B 

20 

Y21T30B 

20 

Y23K57B/M/W 

43 

Y23T17MG/WG 

49 

A21K131CW 

35 

Y17T30CHA 

25 

Y2IK40/B 

20 

Y21T30B-H/M 

20 

Y23K57BA/MA/WA 

47 

Y23T25CHA 

51 

A21K132W 

35 

Y17T31GPA 

25 

Y21K41/B 

20 

Y21T30M-H 

20 

Y23K60M/W 

43 

Y23T26M6A/WGA 

51 

A21K134W 

35 

Y17T32BZ 

33 

Y21K42/B 

20 

Y21T31B/M 

20 

Y23K60MF/WF 

47 

Y23T27BE/BR 

50 

A21K135W 

35 

Y17T32BZD 

33 

Y2IK43/B 

20 

Y21 T32B/CH 

22 

Y23K61CW 

43 

Y23T28MG/MPG/WG 50 

A21K136W 

35 

Y17T37BR/-A 

36 

Y21K44/B/W 

20 

Y21T32BA/CHA/MGA 22 

Y23K61CWF 

47 

Y23T37MG/MPG/WG 54 

A21K137B/M 

34 

Y19BT107AN/U 

55 

Y21K45 

20 

Y21T33B 

22 

Y23K62B/BW 

43 

Y23T39WG/WGA 

55 

A21K138M 

34 

Y19BT108AH/W 

55 

Y21K46/B 

20 

Y21T33BG/CH/MG 

21 

Y23K62BF/BWF 

47 

Y24C1B/M 

22 

A21K139B/M/W 

34 

Y19BT109AH/A/S 

55 

Y2IK47B/M 

20 

Y21T34B/M 

22 

Y23K62M/W 

43 

Y24K1/B 

13 

A21K140B/M 

34 

Y19CK1/B 

17 

Y2IK48B/M 

20 

Y21T34BA/MA 

22 

Y23K62MF/WF 

47 

Y24K2/B 

13 

A2IK141CW 

34 

Y19CK2/B 

17 

Y2JK50B/M 

20 

Y21T35B/M 

21 

Y23K63BW/M/W 

43 

Y24K3/W 

13 

A21T33BG/CH 

21 

Y19CTI/B 

17 

Y21K51B/M 

20 

Y21T36B/M 

21 

Y23K63BWF/MF/WF 

47 

Y24K4/B 

15 

A21T33MG 

21 

Y19K 11W/WA 

40 

Y21K51BA/MA 

20 

Y2IT37B/M 

26 

Y23K64M 

43 

Y24K5/B 

15 

A21T35B/M 

21 

Y19KI2M/MA 

40 

Y21K53B/BA 

22 

Y2IT39B/BA 

26 

Y23K64MF 

47 

Y24K7/B 

15 

A21T36B/M 

21 

Y19K12W/WA 

40 

Y21K53M/MA 

22 

Y21T40BG/BGA 

26 

Y23K65CW 

43 

Y24K9/B 

20 

A21T58 

31 

Y19K13CW/CWA 

40 

Y21K54B/M 

21 

Y21T40MG/MGA 

26 

Y23K65CWF 

47 

Y24K10/B 

20 

A21T60BG/CH/MG 

30 

Y39K I4M/MA 

40 

Y21K55B/M 

22 

Y21T42B/BA 

26 

Y23K70W 

44 

Y24K11/B 

20 

A21T6I 

31 

Y19K14W/WA 

40 

Y21K55BA/MA 

22 

Y21T42M/MA 

26 

Y23K71MB 

43 

Y24K 13B/M 

22 

A21T69BG/MG 

34 

Y19K15CW/CWA 

40 

Y2IK57B/M/MCH 

21 

Y21T43B/BA/M/MA 

26 

Y23K71MBF 

47 

Y24K14B/M 

21 

A23C7CW 

38 

Y19P3-I/-2 

40 

Y21K58B/M 

21 

Y21T44B/M 

26 

Y23K72W 

44 

Y24KI8B/M 

22 

A23C11BW/CW 

43 

Y19P7-1/-2/-3 

36 

Y21K59B/M/MCH 

21 

Y21T45B./M 

26 

Y23K73MB/74W 

44 

Y24T2/B 

18 

A23C11BWF/CWF 

47 

Y19P10-1/-2 

40 

Y21K64B/M 

22 

Y2 IT46B/M.' 

26 

Y23K76CWA/MA/WA 

48 

Y24T3BR 

20 

A23C11M/W 

43 

Y19T1-3/-4/-5 

40 

Y2JK65B/M 

22 

Y21T47MO 

22 

Y23K82B/M/W 

48 

Y24T3BR-H 

20 

A23C11MF/WF 

47 

Y19T5CH/CHD 

42 

Y2IK66B/M 

22 

Y21T57BG/CH/MG 

30 

Y23K83MP 

48 

Y24T3M 

20 

A23K35BW/M 

39 

Y19T7-1/-1D 

42 

Y21K67B/M 

21 

Y21T57CHD 

30 

Y23K84B/M/W 

48 

Y24T3M-H 

20 

A23K36B/W 

39 

Y19T7-2/-2D 

42 

Y2IK68B/M 

22 

Y21T58BG/BGA/CH/CHA 31 

Y23K87M/W 

48 

Y24T4/B 

20 

A23K40CW 

39 

Y19T7-3/-4 

42 

Y21K70B/M 

26 

Y21T58MG/MGA 

31 

Y23K88W 

48 

Y24T5BG/MG 

22 

A23K41W 

39 

Y19T11CH/CHA 

42 

Y21K73B/BA 

26 

Y21T6 IB/BA/M/M A 

31 

Y23K89MA/WA 

51 

Y24T6B/M 

21 

A23K42W 

39 

Y19T11CHK 

45 

Y21K73M/MA 

26 

Y21T62MA 

30 

Y23 K90M/MA/W/WA 

48 

Y27K2/B 

13 

A23K43W 

39 

Y19T11CHP 

45 

Y21K758/BA 

26, 

Y21T63BA/MA/WA 

30 

Y23K91CW 

48 

Y27K3/B 

13 

A23K44W 

39 

Y19T12-1/-1A 

42 

Y21K75CW/CWA 

26 

Y21T64B 

30 

Y23K95M 

48 

Y27K 10M/W 

48 

A23K45W 

39 

Y19T12-1K 

45 

Y21K75M/MA 

26 

Y21T64B-F 

30 

Y23K96CW 

48 

Y27K 10MA/WA 

48 

A23K46MB 

39 

Y19T12-2/-2A 

42 

Y2IK76B/BA 

26 

Y21T64CW-F 

30 

Y23 K97MA/WA 

51 

Y27K 11M/W 

48 

A23K67M/W 

43 

Y19T12-2K 

45 

Y21K76CW/CWA 

26 

Y21T64M/W 

30 

Y23K97MN/WN 

49 

Y27K11MA/WA 

48 

A23K67MF/WF 

47 

Y19T13-1/-1A 

42 

Y21K76M/MA 

26 

Y21T66B2/CH 

34 

Y23K105W 

48 

Y27K 13CW/M/W 

48 

A23K68B/BW/M 

43 

Y19T13-1K 

45 

Y21K77B/M 

26 

Y21T67BG/MG 

34 

Y23K106MD 

48 

Y27K14M/W 

48 

A23K68BWF/MF/WF 

47 

Y19T13-2/-2A 

42 

Y21K79MA 

26 

Y21T68B/M/W 

34 

Y23K107W/WH 

48 

YA21C5B/MC 

21 

A23K72W/73MB 

44 

Y19T13-2K 

45 

Y21K80/CW/CWA 

26 

Y21T71BR 

30 

Y23K136M/W 

54 

YA21F6W 

21 

A23K74W 

44 

Y19T14CW/CWA 

42 

Y21K81B/M 

26 

Y21T73B/M/W 

37 

Y23K138M/W 

54 

YA21K54B/M 

21 

A23K100B/M/W 

48 

Y19T14CWK 

45 

Y21K82B/M 

26 

Y21V1W/V/A 

26 

Y23KI38M/W 

54 

YA21K56B/M 

21 

A23K100BD/MD/WD 

48 

Y19T14W/WA 

42 

Y2IK83B/M/W 

26 

Y23C4B/M/W 

38 

Y23K140MP 

54 

YA21K57B/M 

21 

A23101B/M/W 

48 

Y19T14WK 

45 

721K90CW 

26 

Y23C5CW 

38 

Y23K142M/W 

54 

YA21K57MCH 

21 

A23101BD/MD/WD 

48 

Y19P15BE/BEH 

46 

Y21K95B/M 

31 

Y23C6B/M 

38 

Y23SF3W 

41 

YA21K58B/M 

21 

A23K102M/W 

48 

Y19P16BE/CT/GR 

46 

Y21K97B/M 

30 

Y23C7CW 

38 

Y23SF3W-FM 

41 

YA21K59M/MCH 

21 

A23K102MO/WD 

48 

Y19P35BR 

51 

Y2IK98B/BA/M/MA 

31 

Y23C8BW/M/W/MA 

43 

Y23SF4CW 

41 

YA21K60B/M 

21 

A23K103W 

48 

Y19P37BL/GR 

51 

Y21K98W/WA 

31 

Y23C8BWF/MF/WF 

47 

Y23SF4CW-FM 

41 

YA21K61MCH/W 

21 

A23K103WD 

48 

Y19T20E/G 

48 

Y21K99B/M 

30 

Y23C10BM/BW 

43 

Y23SF5MA/MAFM 

43 

YA21K62M 

21 

A23T8CW/M/W 

43 

YI9T20EA/GA 

48 

Y21K100BA/MA 

31 

Y23C10BWA/BWD 

43 

Y23SF5MAF/MAFM 

47 

YA21K63CW 

21 

A23T8CWF/MF/WF 

47 

Y19T21BE/J 

48 

Y21K101B/BA/M/MA 

31 

Y23C10BWF 

47 

Y23SF5WA/WAFM 

43 

YA21K67B/M/Y 

21 

A24K 14B/M 

21 

Y19T2IBEA/JA 

48 

Y2IK101W/WA 

31 

Y23C10CW/CWA 

43 

Y23SF5WAF/WAFM 

47 

YA21T33BG/CH 

21 

A24K15M/MCH 

21 

Y19T22AW/GR/WG 

48 

Y21K102CWA 

31 

Y23C10CWD 

43 

Y23SF6BWA 

43 

YA21T33MG 

21 

A24T6B/M 

21 

Y19T22AWA/GRA 

48 

Y21K103B/BA/CW/CWA 

31 

Y23C10CWF 

47 

Y23SF6BWAF 

47 

YA21T35B/M 

21 

A27K13CW/M/W 

48 

Y19T22WGA 

48 

Y21K103M/M A/MC/MC A 

31 

Y23C10M/MA/MD 

43 

Y23SF6BWAFM 

43 

YA21T36B/M 

21 

A27K14M/W 

48 

YI9T38BE/CH/P 

50 

Y21KI04B/M/W 

29 

Y23C10MF 

47 

Y23SF6BWAFM 

47 

YA24KI4B/M 

21 

TC-101/B 

12 

Y19T39AW/CH 

50 

Y21K107B/M 

30 

Y23C10W/WA/WD 

43 

Y23SF6MA/MAFM 

43 

YA24K15M/MCH 

21 

TK-17M 

12 

YI9T40MPG/WG 

50 

Y21K115BA/MAAVA 

30 

Y23C10WF 

47 

Y23SF6MAF/MAFM 

47 

YA24T6B/M 

21 

TK-19M/ME 

12 

Y19T56BE/BR 

55 

Y21K116BA/MA/MCA/WA 30 

Y23CK37M/W 

56 

Y23SF6WA/WAFM 

43 

10T2 

4 

TK -20M/22M/23M 

12 

Y19T57AW/WG/D/A 

55 

Y21K122B/M 

30 

Y23CK38M/MB/MP 

56 

Y235F6WAF/WAFM 

47 

10VK9 

7 

TK-24M/ME 

12 

Y19T58A W/MPG/WG 55 

Y21K123B/M 

30 

Y23CK38W/WH 

56 

Y23SF7CWA 

43 

10VK 11/B/R 

4 

TK-31M/33M 

12 

Y19T58AWGD/ 


Y21K124B/M/W 

34 

Y23CK38M-2 

56 

Y23SF7CWAF 

47 

10VK 12/R 

4 

TK-74 

21 

MPGD/WGD 

55 

Y21K125B/M 

34 

Y23CK39CW/WH 

56 

Y23SF7CWAFM 

43 

10VK22/R 

4 

VF102/A/C 

8 

Y21C2 

14 

Y21K126B/M/W 

34 

Y23CK40CW 

56 

Y23SF7CWAFM 

47 

10V73 

7 

VF 103/M 

7 

Y21C2A/A8 

14 

Y21K127CW 

34 

Y23CK42W 

56 

Y23SF8WA/WAFM 

43 

10VT10B/R 

4 

VK101/B/M 

8 

Y21C2B 

14 

Y21K129B/M/MC 

34 

Y23CK44MB 

56 

Y23SF8WAF/WAFM 

47 

10VT24/R 

4 

VK106/B/M 

7 

Y21C3/A/B/BA 

15 

Y21K130CW 

34 

Y23CK46W/WH 

56 

Y23SF10B/M/W 

49 

I2K1/B 

4 

VK106 

7 

Y21C4/B 

20 

Y21K131CW 

35 

Y23F20M/W 

51 

Y23SF10B-FM 

49 

12K1/B 

3 

V< 106/07 

7 

Y21C6BG/MG 

22 

Y21K132W 

35 

Y23F21MP 

51 

Y23SF10M-FM 

49 

12K2/B 

4 

VT71/B/M/MA/MB 

7 

Y21C7BG/MG 

21 

Y21K134W 

35 

Y23FR20M/W 

51 

Y23SF10W-FM 

49 

12K2/B 

3 

VT73/A 

7 

Y21C8B/M 

26 

Y21K135W 

35 

Y23FR21MP 

51 

Y23SF11B/M/W 

49 

12K3/B 

3 

VT101 

8 

Y21C9B/M 

30 

Y21K136W 

35 

Y23K1MA/WA 

34 

Y23SF11B-FM 

49 

12T1/8 

4 

V T105/M 

7 

Y21C10CW 

34 

Y21K142M 

34 

Y23K2B/M 

34 

Y23SF11M-FM 

49 

12T2/B 

3 
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MODEL INDEX 

I CONTINUED) 


MODEL 


COLUMN 

NUMUER 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


MODEL 


COLUMN 

NUMBER 


12T3/B 

3 

12VF4 

3 

12VF4B/R/R-C 

4 

I2YF26/B/B-C 

4 

I2VF26R/R-C 

4 

12VK11 

4 

12VK15/B/R 

10 

I2VKI8/B/R 

7 

12VT13/B/R 

4 

12VT16/B/R 

7 

12VT23 

4 

14KI/B 

14KIBH/H 

5 

1 

I4P1B 

6 

14P2/U 

6 

14P3-1 

24 

14P3-2 

24 

14P4-I 

24 

14P5-1/-2/-3 

24 

14P6-I 

24 

14P6A-1 

26 

14P7-I/-2 

24 

14P8-1/-2 

24 

I4P10-1/-2 

24 

14P10-1A/-2A 

24 

14P11-1/-2 

24 

14P11-1A/-2A 

24 

14P14-1 

32 

14T1/B 

5 

14T3/X1 

14T4/B 

1 

6 

16F1 

5 

16F1B 

5 

16F1BH/H 

16K2 

1 

4 

16K2B 

5 

16K2BH/H 

16K2L/1-B 

1 

2 

16T1/B 

5 

16TIBH/H 

16VF8/1/R 

1 

10 

16VK1/B/R 

2 

16VK7/B/R 

11 

17F1/A/B 

17F1A/BA 

1 

1 

17F2/W/WA 

17F3/B/BA 

1 

1 

17F4/A 

17F5/A/B/BA 

1 

1 

17F6/B/BC/C 

17F7B/BC 

17F8/C 

1 

1 

1 

17F9/B 

17F9BC/C 

1 

1 

17F11 

6 

I7F12/A/B/BA 

6 

I7F12D 

12 

17F13/B 

12 

17F13BC/C 

12 

17F14BC/C 

17K 1/A/BA 

12 

1 

17K1BE/E 

1 

17K2BE/E 

17K3/A/B/BA 

1 

1 

17K4/A/E 

17K5/C/E 

1 

1 

17K6/C 

1 

17K7/B/BC/C 

17K8/A/B/BA 

1 

6 

17K9/B/BC 

17K9A/BA 

1 

6 

17K 10/E/M 

17K10A 

6 

1 

17K 1 l/A/B/BA/C 

6 

17K 12Series 

6 

17K13A 

6 

17K13D 

12 

I7K14/A/B 

12 

17K14BC/C 

12 

17K14W/WC 

12 

17K15/B 

12 

I7KI5BC/C 

12 

17K16 

12 

17K16C 

12 

17K17/A/AB/S 

14 

17P1-1/-2 

25 

17P2-I 

25 

17P3-1/-2/-3 

27 

17P5-1/-2 

23 

17P5-2C 

33 

17P5-3A/-4A/-5A 

33 

17P6-T/-2/-3 

36 

17P6-1A/-2A/-3A 

17T1/A/B/BA 
17T2/VB/BA 
17T3/A/G 

36 

1 

1 

1 

I7T3XI 

1 

17T4/C/E 

17T5A/C/0/CA 

6 

17T5E/F 

6 

17T6BD 

6 

17T6BF/F 

6 

17T6C/D 

6 


17T6G 

6 

17T7/A 

6 

17T8/A/B/BA 

6 

17T9/A/BA/E 

6 

17T9EF/F 

17T10/A 

12 

6 

17T10D 

12 

17T1 l/C/E/EC 

12 

17T 12/S/C 

12 

17T12W/WC 

12 

17T13/Y 

12 

17TI4/Y 

12 

17T15A/AE 

14 

17T16/B/W 

14 

17T18 

12 

17T2Q 

16 

17T20B/E/M 

16 

17T21 

16 

17T22B/E 

16 

17T23/B 

16 

17T24CH 

16 

17T25BL/GR/TN 

16 

17T26PK/WH 

16 

17T27CH 

23 

17T28-1/-2/-3 

23 

17T30CH 

25 

17T31GP 

25 

I7T32BZ 

33 

17T32BZD 

33 

I7T32WH 

33 

17T33B/BD 

33 

17T33M/W 

33 

17T33WD 

33 

I7T37BR 

36 

I7T37BR-A 

36 

19CK l/B 

17 

19CIC2/B 

17 

19CT1/B 

17 

19F1/B 

11 

I9KI 

11 

19K2/B 

9 

19K2BE/E 

9 

I9K3/4/4B 

9 

19K11W/WA 

40 

19K12M/MA 

40 

I9K12W/WA 

40 

19K13CW/CWA 

40 

19K14M/MA 

40 

19K14W/WA 

40 

19K15CW/CWA 

40 

19P3-1/-2 

40 

19P7-1/-2/-3 

36 

19P10-1/-2 

40 

19P11-3/-4/-5 

40 

19P15BE 

40 

19P15BEF 

46 

19P15BEH 

46 

19P16BE 

46 

19P16BEF 

46 

19P16CT 

46 

19P16CTF 

46 

19P16GR 

46 

19P16GRF 

46 

19P35BR/BRH 

51 

19P37BI/GR 

51 

19RT29AW/CH/G 

48 

19T1-3/-4/-5 

40 

19T5CH/CHD 

42 

19T7-1/-1D 

42 

I9T7-2/-2D 

42 

I9T7-3/A 

42 

19T7-4/A 

42 

I9T11CH/CHA/WD 

42 

19T11CHK 

45 

19T1ICHL 

45 

19T1ICHP 

45 

19T11CHQ 

45 

19T11WD 

42 

19T12-1/1A 

42 

19T12-1K 

45 

19T12-2/-2A 

42 

19T12-2K 

45 

19T13-1/-1A 

42 

19T13-1K 

45 

19T13-2/-2A 

42 

19T13-2K 

45 

19TI4CW/CWA 

42 

19T14CWD/CWF 

42 

19T14CWK 

45 

19T14CWL 

45 

I9T14W/WA 

42 

I9T14WD/WF 

42 

I9T14WK 

45 

I9T14WL 

45 

I9T20E/G 

48 

I9T20EA/GA 

48 

I9T20ELA/GLA 

48 

I9T21BE/BEL 

48 

I9T2IBEA 

48 

I9T21J/JI 

48 

I9T2UA 

48 

I9T22AW/GR/WG 

48 

I9T22AWA/GRA 

48 


19T22WGA 

48 

19T38BE/CH/P 

50 

19T38BEF/CHF/Z 

52 

I9T39AW/CH 

50 

19T39AWF/CHF/Z 

52 

19T40MPG/WG 

50 

19T40MPGF/WGF/Z 

52 

19T50GI/GR 

52 

20F1/B 

9 

20F2/B 

9 

20KI/B 

9 

20K2 

9 

20K3/B 

9 

20K4/B 

9 

20K2B 

9 

20K6/B 

6 

20T1/B 

9 

20T2/B 

9 

20T2A 

6 

20T2BA 

6 

20T3/B 

6 

21C l/B 

12 

21C1BD 

12 

21CIBDY/BY 

12 

21C ID 

12 

21C1DY/Y 

12 

21C2/A/AB/B 

14 

2103/A/B/BA 

15 

2IC4/B 

20 

21C6BG/MG 

22 

21C7BG/MG 

21 

21C8B/M 

26 

21C9B/M 

30 

21C9BD/MD 

30 

2IC10CW 

34 

21CI1B/M 

34 

21CK15M/W 

53 

21CK17M/W 

53 

21CT8W/IA 

53 

21F l/B 

6 

21F2/B 

12 

21F2BY 

12 

21F2C 

12 

21F2CY 

12 

21F2F/FB 

12 

21F2F8/FBY/Y 

12 

21F3/B/BD 

12 

21F3BDY/BY 

12 

21F3D/DY/Y 

12 

21F5/B 

14 

21F8B/BA 

26 

21F8W/WA 

26 

21K l/B 

6 

21K2/B 

6 

21K3/B/W 

6 

21K4/A 

12 

21K4AY 

12 

21K4B/BD 

12 

21K4BDY/BY 

12 

21K4C/CB 

12 

21K4CBY/CW 

12 

21K4CWY/CY 

12 

21K4D 

12 

21K4DY/W 

21K4W/WD 

12 

12 

21K4WDY 

12 

2IK4WY/Y 

2IK5/B/BD/BDY 

12 

12 

2IK5BY 

12 

2IK5D/DY/Y 

12 

21K6/D/DY/Y 

12 

2IK7/D/DY/Y 

12 

2IK9 

12 

21KI0/B 

12 

2IK I0BY/Y 

12 

21K11/8/BYA 

12 

2IK12A/AB 

14 

2IKI2AW/C 

14 

21K12CB/CW 

14 

21K12D/DB/DW 

14 

21K12G/WA 

14 

21K13/S 

14 

21K13A/AB 

14 

21K14/B 

14 

21K14A/AB 

14 

2IK15/A 

14 

21K16/W 

14 

21K16AB/AW 

14 

21K17/A 

14 

21K18/B 

14 

21K19/B 

16 

21K20/B 

15 

21K2I/B 

15 

21K21A/AD 

15 

21K21ABD 

15 

2IK21BA 

15 

21K22/A 

15 

2IK23/A/B/SA 

15 

2IK24/A 

15 

21K26/B 

16 

2IK27/8 

15 

21K28/S 

15 

2IK29/S/W 

19 


21K30/B/W 19 

2IK31/B 15 

2IK32/A/B/BA 15 

21K33E 19 

21K34/B 15 

21K37B/BA/BR 20 

21K37BRA 20 

21K38/B 20 

21K39/40/B 20 

21K41/B/R 20 

21K42/B 20 

21K43/B 20 

21K44/B/W 20 

21K45 20 

2IK46/B 20 

2IK47B/M 20 

21K48B/M 20 

21K50B/M 20 

21K51B/M 20 

21K51BA/MA 20 

21K53B/M 22 

21K53BA/MA 22 

21K54B/M 21 

2IK55B/M 22 

2IK55BA/MA 22 

21K56B/M 21 

21K57B/M/MCH 21 

21K58B/M 21 

21K598 21 

21K59M/MCH 21 

2IK64B/M 22 

21K65B/M 22 

21K66B/M 22 

21K67B/M 22 

2IK68B/M 22 

21K70B/M 26 

21K73B/M 26 

21K75B/CW/M 26 

21K76B/CW/M 26 

21K77B/M 26 

21K79M 26 

21K80CW/CWA 26 

21K81B/M 26 

21K82B/M 26 

21K83B/M/W 26 

21K90CW 26 

21K95B/M 31 

2IK97B/M 30 

21K98B/BA/M/MA/MAT 31 
21K98W/WA 31 

21K99B/M 30 

21K99BD/MD/WD 30 

21K99W 30 

21K100B/BA/M/MA 31 

21K101B/B A/M/MA/M AT 31 
21K101W/WA 31 

21K102CW/CWA 31 

21K103B/BA/CW/CWA 31 
21K103M/M A/MC/MCA 31 
2IK1048/M/W 29 

21KI05B/MC/W 29 

21K106B/M 31 

21KI07B/M 30 

2IK108W 29 

2IKI09M 29 

21K1I0W 29 

21K115B/M/W 30 

2IK116B/M/MC/W 30 

21K122B/M 30 

21K123B/M 30 

2IKI24B/M/W 34 

21K125B/M 34 

21K126B/M/W 34 

21KI27CW 34 

21K129B/M/MC 34 

21K130CW 34 

21K131CW 35 

21K132W 35 

21K134W 35 

21K135W 35 

21K136W 35 

2IK138M 34 

21 K139B/M/W 34 

2IK140B/M 34 

21K141CW 34 

2IK142M 34 

21K150B/M/W 37 

21K151B/M/W 37 

21K152CW 37 

21K153B/M AN 37 

21K154CW 37 

21K163M 35 

21K164W 35 

21P1B/BD 28 

21P1BR/SRD 28 

21P1GY/GYD 28 

21T1/B 6 

21T2/6 6 

21T3 12 

21T3Y 12 

21T4A 12 

21T4AC/ACE 12 

21T4ACY 12 


21T4EA 12 

21T5A/BA 12 

21T7/B 12 

21T7BY/Y 12 

21T8A/AE 14 

21T10 14 

21T1I/B/W 14 

21T13/B 14 

21T14/E 14 

21T15 16 

21T16/B/E 16 

21T17/B 16 

21T18/B 15 

21T19/A/B/BA 15 

21T21/B/E 19 

21T22/B 19 

2IT23/B 15 

21T24/B 15 

21T24CH/PK/TN 20 

21T26B/BA/BR 20 

21T26BRA/CH/CHA 20 

21T27B/MA/PK 20 

21T28B 20 

21T29B/M 20 

2IT30B/M 20 

21T31B/M 20 

21T32B 22 

21T32BA 22 

21T32CH 22 

2IT32CHA/MGA 22 

21T33B 21 

21T33BG/CH/MG 21 

2IT34B/M 22 

21T34BA/MA 22 

21T35B/M 21 

21T36B/M 21 

21T37B/M 26 

2IT39B 26 

21T40BG/MG 26 

21T42B/M 26 

2IT43B/BA/M/MA 26 

21T44B/M 26 

2IT45B/M 26 

21T46B/M 26 

21T47MO 22 

2IT57BG/CH/MG 30 

21T57BGD/CHD 30 

21T57MGD 30 

21T57MO 30 

21T58BG/BGA 31 

21T58CH/CH A/CHAT 31 
21T58MG/MGA 31 

2IT60BG/CH/MG 31 

21T61B/BA/M/MA 31 

2IT62M 30 

21T62MA 30 

21T63B/M/W 30 

21T64B 30 

21T64B-F/B-SN 30 

21T64CW-F 30 

21T64M/M-SN 30 

21T64W 30 

21T66BZ/CH 34 

21T67BG/MG 34 

21T68B/M/W 34 

21T71BR 30 

21T71W 30 

21T73B/M/W 37 

21V1W/WA 26 

23BK150AM/W 55 

23BK152AM/W 55 

23BK153AD 55 

23BK154AF 55 

23BK155AS 55 

23BK157AS 55 

238K158AM/W 55 

23BK160AW 55 

23BK161 AD/M 55 

23BK162AF/H 55 

23BK163AS 55 

23C4B/M/W 38 

23C5CW 38 

23C6B/M 38 

23C7CW 38 

23C8BW/M/W/MA 43 

23C8BWF/MF/WF 47 

23C10BM/BW 43 

23C1OBM/CW/M/W 43 

23C10BWA/BWD 43 

23C10BWF 47 

23C10CW/CWA 43 

23C10CWD 43 

23C10CWF 47 

23C10M/MA/MD 43 

23C10MF 47 

23C10W/WA/WD 43 

23C10WF 47 

23CK37M/W 56 

23CK38M/MP 56 

23CK38W/WH 56 

23CK38M-2 56 

23CK39CW/WH 56 

23CK40CW 56 


23CK42W 

56 

23CK44MB 

56 

23CK46W/WH 

56 

23CFR41MB 

56 

23F20M/VV 

51 

23F21MP 

51 

23FR20M/W 

51 

23FR21MP 

51 

23K1MA/VVA 

34 

23K2B/M 

34 

23K3CW 

34 

23K4VV 

35 

23K28B/M/W 

38 

23K29B/M/W 

38 

23K30B/M 

38 

23K31CW 

38 

23K32M/W 

38 

23K33B/M/W 

38 

23K34CW 

38 

23K39CW 

39 

23K40CW 

39 

23K4IW 

39 

23K42W 

39 

23K43W 

39 

23K44W 

39 

23K45W 

39 

23K46MB 

39 

23K47B/M/W 

38 

23K50M/MA 

43 

23K50MF 

47 

23K51CWA 

43 

23K52M/W 

43 

23K52MF/WF 

47 

23K53MA 

43 

23K54CWA 

43 

23K55B/CW/M/W 

43 

23K55BA/CWA 

43 

23K55MA/WA 

47 

23K56B/BW/CW 

43 

23K56BA/BWA 

47 

23K56CWA/MA/WA 

47 

23K56M/W 

43 

23K57B/M/W 

43 

23K57BA/MA/WA 

47 

23K60M/W 

43 

23K60MF/WF 

47 

23K6ICW 

43 

23K61CWF 

47 

23K62B/BW 

43 

23K62BF/BWF 

47 

23K62M/W 

43 

23K42MF/VVF 

47 

23K638W/M/W 

43 

23K 63BWF/MF/WF 

47 

23K64M 

43 

23K64MF 

47 

23K65CW 

43 

23K65CWF 

47 

23K70W 

44 

23K71MB 

43 

23K71MBF 

47 

23K72W 

44 

23K73MB/74W 

44 

23K76CWA/MA/WA 

48 

23K82B/M/W 

48 

23K83MP 

48 

23K84B/M/W 

48 

23K87M/W 

48 

23K88W 

48 

23K89MA/WA 

51 

23K90M/MA/W/WA 

48 

23K91CW 

48 

23K95M 

48 

23K96CW 

48 

23K97MA/WA 

51 

23K97MN/WN 

49 

23K105W 

48 

23K 104MB 

48 

23K107W/WFI 

48 

23K109CW/M/W 

52 

23K120M/W 

52 

23K 122B/M/W 

52 

23K123MP 

52 

23K I24CW/WH 

52 

23K127M/W 

52 

ZSKIZSCWA'H 

52 

23K129M/W 

52 

23K132M 

52 

23K133CW/MP 

52 

23K134W 

52 

23K134M/W 

54 

23KI38M/W 

54 

23K140MP 

54 

23K 142M/W 

54 

23SF3W 

41 

23SF3W-FM 

41 

23SF4CW 

41 

23SF4CW-FM 

41 

23SF5MA/MAFM 

43 

23SF5MAF/MAFM 

23SF5WA/WAFM 

47 

43 

23SF5WAF/AYAFM 

47 

23SF4BWA 

43 
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MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

23SF6BWAF 

47 

23SF10M-FM 

49 

23SF18W-FM 

48 

23T13CWF/MF/WF 

47 

23T35E 

54 

24T2/B 

18 

23SF6BWAFM 

43 

23SF 10W-FM 

49 

23SF18WA-FM 

48 

23T15BR 

48 

23T37MG/MPG/WG 

54 

24T3BR 

20 

23SF6BWAFM 

47 

23SF11B/M/W 

49 

23SF18WZ-FM 

48 

23T15BRA 

48 

24C1B/M 

22 

24T3M 

20 

23SF6MA/MAFM 

43 

23SFI1B-FM 

49 

23T2B/BZ/CH 

38 

23T15BRL 

48 

24K1/2/B 

13 

24T4/B 

20 

23SF6MAF/MAFM 

47 

23SF11M-FM 

49 

23T2M/W 

38 

23T15BRLA 

48 

24K3/W 

13 

24T5BG/MG 

22 

23SF6WA/W A F M 

43 

23SF11W-FM 

49 

23T4BR/BRA 

37 

23T16B/CW 

48 

24K4/B 

15 

24T6B/M 

21 

23SF6WAF/WAFM 

47 

23SF15M-FM 

48 

23T5B/BA 

37 

23T16BA/CWA 

48 

24K5/B 

15 

27K2/B 

13 

23SF7CWA 

43 

23SF15MA-FM 

48 

23T5BW/BWA 

37 

23T16M/W 

48 

24K7/B 

15 

27K3/B 

13 

23SF7CWAF 

47 

23SF15W-FM 

48 

23T5CW/CWA 

37 

23T16MA/WA 

48 

24K9/B 

20 

27K10M/W 

48 

23SF7CWAFM 

43 

23SF15WA-FM 

48 

23T5W/WA 

37 

23T17CHD 

49 

24K10/B 

20 

27K10MA/WA 

48 

23SF7CWAFM 

47 

23SF16CW-FM 

48 

23T5M/MA 

37 

23TI7MG/WG 

49 

24K1 l/B 

20 

27K11M/W 

48 

23SF8WA/WAFM 

43 

23SF16CWA-FM 

48 

23T12BRF 

47 

23T25CHA 

51 

24K13B/M 

22 

27K ] 1MA/WA 

48 

23SF8WAF/WAFM 

47 

23SF17W-FM 

48 

23T13B/BW 

37 

23T26MGA/WG A 

51 

24K14B/M 

21 

27K 13CW/M/W 

48 

23SF10B/M/W 

49 

23SF17WA-FM 

48 

23TI3BF/BWF 

47 

23T27BE/BR 

50 

24K18B/M 

22 

27K14M/W 

48 

23SF10B-FM 

49 

23SF17WZ-FM 

48 

23T13CW/M/W 

37 

23T28MG/MPG/WG 

50 






CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

(»|jAec|C COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

CHASSIS 

Hg 

ADTS-581 

48 

KTS-579 

47 

RTS-448 

45 

TS-60 

5 

TS -502/07/24/Y 

14 

VTS-402A 

14 

ADTS-584 

48 

KTS-587A 

55 

RTS-502A 

14 

TS-67/A 

11 

TS-525/28A 

15 

VTS-410A/AYA 

12 

ADETS-584 

48 

LDETS-584A 

48 

RTS-525A 

15 

TS-74/-88 

5 

TS-530AAD 

20 

VTS-418A 

16 

AH IS-584 

48 

LTS-430 

33 

RTS-544A 

31 

TS-89/94/95 

1 

TS-531A 

19 

VTS-423 

24 

ATS-5 70 

43 

LTS-570A 

43 

RTS-568A 

38 

TS-101 

9 

TS-533A Series 

20 

VTS-448 

45 

ATS-576 

44 

LTS-579Y 

47 

RTS-570Y 

43 

TS-114/A 

1 

TS-534AAB SeriesAE 

20 

VTS-449 

46 

ATS-579 

47 

LTS-586A 

51 

RTS-579Y 

47 

TS-115 

1 

TS-537A 

22 

VTS-450 

45 

CDTS-581A 

48 

MTS-537A 

22 

SDTS-585A 

50 

TS-l 18/A/B 

1 

TS-538A 

21 

VTS-502A 

14 

CDTS-584A 

48 

MTS-551 

30 

STS-435A 

40 

TS — 1 19/A/B/C 

9 

TS-539A 

21 

VTS-505A 

14 

CETS-58 lA 

48 

MTS-570A 

43 

STS-436A 

42 

TS-l 19C1/D 

9 

TS-542A 

26 

VTS-518A 

16 

CET5-584A 

48 

MTS-579A 

47 

STS-448A 

45 

TS-l72/A 

1 

TS-544A 

26 

VTS-530A 

20 

DADETS-584 

48 

NDTS-584 

52 

STS-544A 

3; 

TS-174/A/B 

1 

TS-551 

30 

VTS-534A 

20 

DETS-581A 

48 

NDTS-589A 

55 

STS-569 

39 

TS-214/16 

6 

TS-551Y 

30 

VTS-538A 

2i 

DETS-584A 

48 

NKTS-589/Y 

55 

STS-570A 

43 

TS-220 

1 

TS-552 

29 

VTS-539A 

21 

DQET5-584A 

48 

NTS-544 

31 

STS-582A 

49 

T5-221/A 

1 

TS-552Y 

29 

VTS-551 

30 

DTS-581A 

48 

NTS-586 

51 

STS-908A 

56 

TS-228/36/75 

6 

TS-553 

30 

VTS-556A 

30 

DTS-586A 

51 

PCDTS-584 

48 

TDETS-584 

52 

TS -292/A/AY/B/C/C YA 12 

TS-553Y 

30 

VTS-569A 

39 

DTS-589YAA02 

55 

PDTS-585A 

50 

THS-1073 

49 

TS-307 

6 

TS-556A 

30 

VTS-570 

43 

DETS-584A 

48 

PFTS-585A 

50 

THS-1075 

49 

TS-314/A/B 

• 6 

TS-558A 

35 

VTS-579 

47 

DETS-585A 

50 

PKTS-584 

52 

THS-1076 

6 

T5-315/A/B 

6 

TS-561A 

34 

WDTS-584 

52 

ETS-584A 

48 

PKTS-589A 

55 

THS-1078 

6 

TS-324/A/BA 

12 

TS-564A 

34 

WKTS-584 

52 

FSTS-582/Y 

49 

PLTS-586A 

51 

THS-1079 

6 

TS-325/A/B 

6 

TS-5&7A 

37 

WTS -292/A/AY/B/BY/ 

FTS-582/Y 

49 

PTS-418 

16 

TH 5—1118 

49 

TS-326/A/B 

6 

TS-568A 

38 

C/CYA 

12 

FTS-584A 

48 

PTS-502A 

14 

THS-4101 

48 

TS-351/A/B 

6 

TS-570A 

43 

WTS-410A 

12 

GTS-581A 

48 

PTS-537A 

22 

THS-4102 

49 

TS-395/-02/B 

12 

TS-574A 

41 

WTS-423A 

24 

GTS-584A 

48 

PTS-546A 

28 

TR-3/-4 

30 

TS-400A 

12 

TS-578A 

49 

WTS-425A 

24 

HK-45 

41 

PTS-570A 

43 

TR-4A 

29,30 

TS-4C1 

12 

TS-579A 

47 

WTS-435 

40 

HS-108 

8 

PTS-576 

44 

TR-5 

34 

TS-402A 

14 

TS-582A 

49 

WTS-502A 

14 

HS-137 

8 

PTS-579A 

47 

TR-6 

34,35 

TS-408AA 

12 

TS-587A 

51 

WTS-518A 

16 

HS-190 

4 

QDTS-589A 

55 

TR-8 

38,39 

TS-410A/AY 

12 

TS-602A 

13 

WTS-525A 

15 

HS-211 

11 

QETS-584A 

48 

TR-9 

40 

TS-418/Y 

16 

TS-603A 

15 

WTS-53IA 

19 

HS-234 

5 

QTS-430 

33 

TR -10 

42 

TS -421 

16 

TS-609A 

18 

WTS-534AAE 

20 

HS-253 

1 

QTS-436A 

42 

TR-89 

30 

TS-422/AA 

23 

TS-902 Series 

17 

WTS-537A 

22 

HS-261 

1 

QTS-448A 

45 

FR-89R/T 

26 

TS -423/AA 

24 

TS-908A 

56 

WTS-538A 

21 

HS-302 

6 

QTS-450A 

45 

IS-3 

8 

TS-425A 

24 

TS-912A 

53 

WTS-539A 

21 

HS-316 

6 

QTS-502A 

14 

TS-5/-7 

8 

TS-426A 

25 

TTS-423A 

24 

WTS-544A 

19 

HS-316A 

12 

QTS-525A 

15 

T5-8 

7 

TS-427A 

27 

TTS-502A 

14 

WTS-551 

30 

HS-319 

6 

QTS-537A 

22 

TS-9/A/B/C/D 

7 

TS-428A 

25 

TTS-525A 

15 

WTS-551Y 

30 

HS-409 

14 

QTS-544 

31 

TS-9D 1/E/El 

7 

TS-430A 

33 

TTS-537A 

22 

WTS-552 

29 

H S-495 

21 

QTS-576Y 

44 

TS -1 4/a/B 

4 

TS-433A 

36 

TTS-539A 

21 

WTS-553 

30 

HS-602 

26 

QTS-579 

47 

TS-I5/A/B/C/CI 

7 

TS-434 

32 

TTS-579A 

47 

WTS-558 

35 

FITS-584A 

48 

RCDTS-584 

48 

TS-16/A 

10 

TS-435/V 

40 

VATS-570 

43 

WTS-561 

34 

KDTS-581 

48 

RTS-418 

16 

TS-23/A/B 

4 

TS-440A 

36 

VATS-579 

47 

WTS-564 

34 

KDTS-584 

48 

RTS-430 

33 

TS-30/A 

10 

TS-448A 

45 

V TS-292/A/AY/B/BY/ 


WTS-568 

38 

KETS-581 

48 

RTS-433A 

36 

TS-52 

2 

TS-449/Y 

46 

C/CYA 

12 

WTS-569 

39 

KTS-570A 

43 

RTS-436 

42 

TS-53 

3 

TS -501A/B/CA 

12 






Printed In USA 


FORM-6 
















MOTOROLA 



Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horixontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


25B7921683 

26S72 


25K702800 
25K710731 
26A03 



24B700548 

24C710661 


25B790686 7 

24S51 


25B701075 

26C41 



1X792591 

17-1062 


24B701343 

17-1005 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24B791170 

24K700089 

WC-229 

24B791170 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

25B791793 

26F64 

25B791793 

26F64 

25B790140 

26F6 0 4 

24B791690 

24B792581 

24B780176 

25B790686 

24S51 

25B790686 

24S51 

25B790686 10 

24S51 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

24B790055 

HS-5 

24B790055 

HS-5 

24B790055 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24K791134 
17-1062 

24K791134 
17-1062 

24K791134 
17-1062 

24K791433 

17-1003 

24K791433 

17-1003 

24K791433 

17-1003 



25K702429 15 

26A05 


25B792169 
25K7006 56 


25B600684 17 

24R09U 


25K.712297 
25B710921 


25B703304 
24K711573 



24B90119 

24K790689 

WC-11 

24B470796 

WC-14 

' 25C484095 
25C484843 
26R87 


24B485467 
24B484159 


25B489030 

24S51 


25B701075 

26C41 


SEE RINGING 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


25B90010 

24A88 

24B90119 

WC-11 

24B470796 

WC-14 


25C90026 20 

24R07 


24B90031 

FC-2 

25B21175 

24S51 

25B90014 

26C43 4 

24B47 0794 
HS-1 4 


24C701636 21 

Fly-29 

24C790958 

Fly-6 5 

See note 22 

37 

Y-6 

24D790815 

25K701068 

26S72 4 

25K792710 

26S72 

24K701069 

25K701069 

26A05 

25B790914 

26A05 

24K701566 23 
WC -22 

24K792722 

WC-19 

NOT USED 

24K792820 

WC-18 


1X703335 

24B792585 

24B792585 

17-1062 

17-1063 

17-1063 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


1X792736 

20-1004 


1X790341 

17-3401 


24A470159 
17-3401 


24B790125 

17-1033 4 


24A4701 59 
17-3401 



24B690540 

24B690541 

16-3487 


24B482863 

24B482865 

16-6758 


24B690540 

24B690541 

16-3487 


24B482868 

24B482865 

16-6758 


24B690540 

24B690541 

16-3487 


24B792585 

17-1063 


24A470159 

17-3401 


24A4701 59 
17-3401 


24B482863 

24B482865 

16-6758 


24B690540 

24B690541 

16-3487 


24B790055 

HS-5 


24K792578 

17-1063 

24B792586 

17-1005 

24K792587 

17-1006 

24B792585 

17-1063 

24B790125 

17-1033 4 

24B792735 

20-1004 


24A470159 

17-3401 


24B482863 
24B48286 5 


24K701558 
HS-5 


1V712105 
1X712105 
17-1063 
' 1V712106 
1X712106 
17-1063 


24B702543 

17-1033 


1X792736 

20-1004 


1X790341 

17-3401 


24B482863 

24C485553 

16-6758 


24B780356 

HS-6 


24B489071 

24B780406 

17-1064 

24B489071 
17-1064 

24B489071 

17-1064 



24B484077 

20-1004 

24K780402 
20-1004 
' 24K484082’ 
24K78 01 52 
17-1004 

24B780319 

17-1012 

" 24B481874 
24B489033 
16-6758 


24B90060 

17-1004 

24B90060 

17-1004 

24B90060 

17-1004 

24B90060 

17-1004 


24B471340 

17-1013 4 

24K90061 
19-1021 


24B9004 

19-1021 51 


24B471718 

16-6758 


NOT USED 

NOT USED 

24K701015 

24B791590 

24K701016 

17-1063 

24B790849 

17-1004 

24K701016 
17-1063 

24B790849 

17-1004 

24K701564 

17-1063 51 

24B790852 

17-1062 


24B690540 

24B690541 

16-3487 

See note 46 

See note 50 

See note 52 


24B790125 

17-1033 4 

24B791592 

19- 1021 

24B792735 

20- 1004 


24A470159 
17-3401 

24B482863 
24B48286 5 
16-6758 


See note 53 


24B470316 

17-1033 


24B790851 

17-3400 


24B791592 
19-1021 


24B790851 

17-3400 


24B482863 
24B482865 
l! 


See note 53 


Peaking 

24K701017 

24A79079 

24A79285 

24A79079 

24A79285 

24A79079 

24A79285 

24K792771 

24B711413 

19-3036 

24K780388 

24B9006 5 

24K47 13 04 

Peaking 

24K703073 

24A792588 

24K701651 

24A792588 

24K701651 

24A792588 

24K701651 

24K792772 

19-1002 

24K703319 

19-4500 47 

24K780386 

24K90067 

24K470783 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


24K792772 

19-1002 


24K701652 

24K792771 


24K701652 

24K792771 


24K701652 

24K792771 



Printed In USA 


Service notes may be found at the end of the MOTOROLA section 


FORM-6 




























































































































MOTOROLA 


PART NAME 



Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 

Linearity 

Power 


11 

12 

13 

24C792691 

Fly-40 

24K721301/C 24 
Fly-63 

24K731615 

24K730547 

24C792699 

24K792714 

Y-6 37 

See note 25 
Y-35 

24D731010 

25K792710 

26S72 

25K721027G 

26S17 

25B730923 

26S16 

25B790914 
26A05 

25K702429K? 8 
26A05 4 - 14 

25B721871 

26A05 

24K792722 

WC-19 

NOT USED 

24B731090 
WC -24 


24K730904 29 24C73161Q3 2 

Fly-20 Fly-74 


24K7306333° 

Y-36 

25K731058 
25B730138 
26S17 



25B730179/C 

26A05 


25K731565 
25B730179 
26A05 


25B731015 

25K721027 

26S17 


25K702429 

25K710730 

26A05 


24K792820 

WC-18 


25K792564H5 


NOT USED 24A731609 NOT USED NOT USED 24A731609 



25B600684^ 

24R09U 

25B711592 27 

21F08 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 

Peaking 


25B790698 

22S58 

25B790952 

26C92 4 


I 24B790849 
17-1004 


24B790849 

17-1004 


24B790852 

17-1062 


24B790125 
17-1033 


24B790851 

17-3400 


24B791592 
19-1021 


24B790851 

17-3400 


25B710925D 2 ® 
24S50 

25B701075 

26C41 

SEE RINGING 
COIL 

“ 24K701558 
24K7 21064 
HS-5 _ 

24A790033 

15-1082 

24B702983 

17-1001 4 

1V712105 

17-1064 

1 V712106 
17-1063 


24C731008 
FC-4 4 

" 25K721878 
25B721872 
26S49 


24B702543 

17-1033 


1V792736 
20-1004 


1X792736 

17-3401 


1V790341 
17-3400 


1X790341 

20-1004 


SEE RINGING 
COIL 

24K721064 

HS-5 

24K730677 

15-1082 

24B721869 

17-4534 

24B721953 

17-5003 

24B721951 
17-5002 

24B721949 
17-4524 

24K7301 03 
17-1033 4 

1V792736 
20-1004 


1V790341 
17-3400 


25B73013931 

21F12 4 

24C731008 

FC-4 4 

25K730140 

24S50 

" 25B730204 
25B701075 
26C41 

SEE RINGING 
COIL 

24K701558 

HS-5 


25B733199 J 
21F12 4 


25B733443 

26S50 


25K733190-F 
21F08 


25B710925 
25K720128 
24S50 


24B730392 

17-4524 56 

24B730614 

17-5003 

24B73061 5 
17-5002 

24B73061G 

17-4524 51 

24B702543 

17-1033 

1 V730808 
20-1004 


SEE RINGING 
COIL 

1V732555 

HS-5 

24K7306 77 
15-1082 

24K733875 

20-1049 

24B733484 

17-5002 4 

24B733485 

17-5003 4 


24B702543 

17-1033 


SEE RINGING 
COIL 

" 24K701558 
24K721064 
HS-5 


24B702983 

17-1001 


1 V712105 
17-1063 


1V712106 

17-1063 


25K733208 

24S52 

" 25B734495A 
25B734908 
26C92 _ 

SEE RINGING 
COIL 

24K721065 

HS-5 

24K730677 

15-1082 

24K732820 

20-1049 

24B721953 

17-5003 

24B732201 

17-5002 


1V730808 
20-1004 


24K703312 1V790341 

20-1004 17-3401 


1V790341 

20-1004 


24B733873 

17-3402 


20-1049 
See note 58 


1V733254 
20-1004 


25B730179 
26A05 

25B730179 

26A05 

25K736254 

26A05 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24A731609 

24A731609 

24K731609 

NOT USED 

NOT USED 

25C738251 

NOT USED 

NOT USED 

25B736967 

21F24 4 ' 45 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

25K730140 

24S50 

25K730140 

24S50 

25K7362 56/C/D 
26S50 

NOT USED 

NOT USED 

25B737467/B 

26C44 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

1V732556 

HS-5 

1V732556 

HS-5 

1V737757 

1V736152 

HS-5 

24B735906 

24B7359 06 

24K730677 

15-1082 

24K733875 

20-1049 

24K733875 

20-1049 

24K736270 

17-4522 

24B735179 
17-4535 

24B735179 

17-4535 

24B736267 

17-4522 

24B735180 

17-4536 

24B735180 
17-4536 

24B736268 

17-4523 




24K735697 

17-3497 

24K735697 

17-3497 

24B7366 73 
24K735697 

17-3497 

1V730808 
20-1004 

1V730808 
20-1004 

24K737615 

20-1004 



24B736966 

20-1049 

24K735083 

17-3402 

24K735083 

17-3402 

24K737734 
20-1004 4 


24B733873 

20-1005 62 


Filament 

Choice 


24B482863 

16-6758 2 

24C48 5553 
16-6758 









See note 53 

24K485555 

16-6770 









24K790853 

24B711413 
19-3036 

24R119838 

19-3075 

24R119850 

19-3180 

24R119850 

19-3180 

24R119854 

19-3250 

24R119847 

19-3125 

24K7328 07 

19-4200 

24K732807 

19-4200 

24R119889 

19-1005 

24K790854 

24K710140 

19-4201 

24R119855 

19-3300 

24R120588 

19-4200 

24R120588 
19-4200 

24B711413 

19-6033 

24R119855 
24R119856 
19-3300 

24K732809 

19-3250 

24K732809 

19-3250 

24K736961 

19-3125 47 

24K790855 

24K712101 

19-3250 54 

24R120887 

19-3125 55 

24R119854 

19-3250 

24R119854 

19-3250 

24K721271 

19-350057 

24R121805 

19-4200 

24R121728 

19-100560 

24R121728 

19-1005 60 

24K736963 

19-4400 

24K790856 

24K712102 
19-3500 47 

24R119869 

19-325055 

24K721271 

19-3500 57 

24K734187 

19-5100 

24K721912 

19-3500 57 

See note 59 

See note 61 

See note 61 

See note 63 

24A791081 
19-3001 

24K792577 

19-1003 


24A730618 

19-1001 

24A733225 

19-1005 

24A733225 

19-1005 

24R119855 

19-3300 

24A733225 

19-1005 

24A733225 

19-1005 

24A733225 

19-1005 

24A791081 

19-3001 


24A791081 

19-3001 

24K730391 

19-1001 

24K730391 

19-1001 

24K733210 

24A721274 

19-1000 

24K730391 

19-1001 

24K730391 

19-1001 

24K730391 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the MOTOROLA section. 


Printed in USA 


FORM-6 

































MOTOROLA 


PART NAME 

21 

22 

23 

24 



27 

El 

EQ 

30 

Flyback 

m mumn 

24C73928370 

24K741937 

Fly-190 

24D740660 

See Note 87 

24C740969 89 

Fly-191 

24K745702 74 

Fly-192 

24C744042 92 

Fly-188 

24K7453A4 93 

Fly-189 

24K746570 94 

Fly-187 

24K748397 95 

Fly-185 

24K 748397 95 

Fly-185 

Yoke 

24D739275 

Y-54 

24D739275 

Y-54 

24D740587 

Y-1637 

24D740942 

Y-54 

24D742835/D 91 

Y^2 

24K744322 

24D744084 

Y-54 

24K746446 

Y-54 

24D746645 

24K 746911 

Y-65 

24D743765 

24K 744322 

Y-54 

24K747492/-W 9 * 

24K744322 

Y-54 

Vortical 

Output 

25B738716 

26S23 

25B738716 116 

26S23 

25B739898 

26S52 

25B74133^/A 90 

26S30 

25C742828 75 

26S08 

25C743634/B 

26S22 

25K745059/J 

26S22 


25K744974 

26S22 

25K744974 

26S22 

Vort. Blacking 

Oscillator 


NOT USED 

25B739866 
26A05 88 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

— 

Width Cell 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24C744936 

24K745704 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

Linearity 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



— 

Power 

25K 739569^® 
25D740793 

26R56 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

25D743311 117 

26R51 4 

NOT USED 



25D745778 

25C745626 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

25K 74973296 
21F08 

Focus Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

Audio 

Output 

25B738847 

25C738847 

26S49 

25B738848 

25C738848 

24S51 

25B740238 

22S45 

25K740915 43 

24S48 

25C743545 

25B743545 

24S51 

24K743210 77 
24S51 

25C746165 

24S48 

25K743210 

258738848 

24S51 

25K749146 

24564 

25K743210 84 
24551 

Choke 

25K 738763 
24C44 

25K 738763 
26C44 

25B740426 

26C76 

25K745052 

25K740674 

26C78 

25K 743041 
26C44 

25K 7432I2-Y 7 * 
26C44 

24K745919 

25K745C52 

26C78 

25K747167 

26C78 

25K749593 

25K747849 

26C78 

25K746803 118 

26C92 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

24B738797 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

24C746779 
HS-7 4 

Horizontal 

Ringing Coil 

1V739709 

1V741946 

HS-5 

1V739709 

1V741946 

HS-5 

25B738797 

1V741308 71 

HS-7 

NOT USED 

24B743426 

HS-5 

24K 721065 

HS-5 

24K 743426 

HS-5 

24K 743426 

HS-5 

24K 743426 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

24B739909 
15-1083 

24B739909 

15-1083 

24B740286 

15-1083 

24B740572 

24C744200 

15-1082 

24C 744200 
15-1082 

24C 744200 
15-1082 

24C744200 

15-1082 

25B747543 

25B747543 

Video IF 

24B737850 
17-4522 

24B737850 
17-4522 


24B74134I 72 

24C741340 

24K744323 

24K 743453 
17-4524 

24K 746440 
17-4534 

24K747586 

24C747584 

24K747585 

17-4538 

24C747584 
24K747505 
17-4538 | 

Video IF 

24B736267 

17-4522 

248736267 

17-4522 

248740285 

17-5012 

24B741339 72 

24K 746844 

24B740285 

17-5012 

24B743328 

17-4524 

24K 746091 
17-4522 

24K747587 
17-4522 

24K 747586 

24K 747586 
24K747589 

SO i 

24B736286 

17-4523 

248736286 
17-4523 

248740289 

17-5013 

24B742790 72 

17-4523 

24K 743317 

24B743330 

17-4524 

24K 745605 
17-5004 79 

24D746754 

24K 747587 
17-4522 

24K 747587 
17-4522 


NOT USED 

24C739289 

24C 736478 

NOT USED 

24C742101 72 

24K 744416 

24C743408 

24K 746504 

24K 747585 
17-4538 

24K 747589 

24K750722 

14-4522 

Ratio Det. or 

Quadrature 

24B736673 86 

17-3497 

24B738942 
20-1004 

248740283 

17-3499 

24B741645 

17-1031 

24B740283 
17-3499 

24B743425 

24K 746490 

24K 745635 

24K748031 

24K 748031 

24K746490'°0 

Trap 

24B738942 

24K 739290 
20-1004 

24K 738123 

248740282 

24B736966 
20-1049 

24B740282 

24K 743363 
17-4538 80 

24C. 736966 

24K 747583 
17-4538 

24K 747583 
17-4538 

24K 747583 
17-4538 

Trap 

24B737848 
20-1049 

24K739290 
20-1004 

NOT USED 

24K 739290 
20-1004 

NOT USED 

24 K 739290 
20-1004 

24B739290 

20-1004 

24K 739290 
20-1004 

24K 739290 
20-1004 

24K 747585 
17-4538 

1st Sound IF 

24K 739630 
17-3402 

24B739304 

17-3402 

248740282 

24K 740596 73 
20-1004 

248740282 

24B743463 

24K746552 
17-3402 

24B743463 

24B743463 

24K 748906 
17-3402 

2nd Sound IF 

24K739631 
20-1004 

248738943 

17-3495 

NOT USED 

24B741646 73 

17-3495 

NOT USED 

24B738943 

17-3495 62 

24B741646 

17-3495 

24B738943 

17-3495 62 

24B738943 
17-3495 62 

24D751031 99 

24D747199 

17-3495 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

rnm 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


24C736006 
19-3180 

24A737829 
19-1005 

24K 738804 

24K740117 

19-3300 

24K745113 
19-4201 

24C 736006 
19-3180 

24C 736006 
19-3180 

24K746871 
19-3300 54 

24K 746871 
19-3300 54 

24K7401I7 

19-3300 

Peaking 

24K740513 

19-325054 

24C736006 

19-3180 

24K 738803 
19-325057 

24C736006 

19-3180 

24K745114 
19-3093 54 

24K744411 
19-318054 

24K 744411 
19-318054 

24D736006 

19-3180 

24D736006 

19-3180 

24K 740513 
19-3250 54 

Peaking 

24K740117 
19-3300 

24K740513 

19-325054 

248738801 

24K 736963 
19-4400 

24K745111 
24K7451I0 

24K 744409 
19-4400 

24K740513 

19-3250 54 

24K744411 

19-3180 54 

24K 744411 
19-3180 54 

24R119889 
19-1005 

Peaking 

24K740512 

19-4840 

see note 64 

24K 738802 

24C736006 
19-3180 

24K738803 
19-3250 57 

24K744410 

19-4400 

24K 740117 
19-3300 

24K 744410 
19-4400 

24K 744410 
19-4400 

24K 746772 


24A733225 

19-1005 

24A733225 

19-1005 

24K740416 

19-1005 

24R119889 
19-1005 

24K 740416 
19-1005 

24K791446 

19-1005 

24K733225 

24K 737733 
19-1005 

24B747171 

19-1009 

24B747171 

19-1009 

24K 747171 | 

19-1009 


24K 730391 
19-1001 

24K 730391 
19-1001 

24K 730391 
19-1001 

24K730391 
19-1001 

24K791446 

19-1005 

24K 743675 
19-1001 

24B743675 

19-1001 

24K743675 
19-1001 

_ 

24K 743675 
19-1001 

24K 743675 
19-1001 


Service notes may be found at the end of the MOTOROLA section. 
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MOTOROLA 


PART NAME 


flyback 


Yoka 


Vortical 

Output 


Vart. Blacking 
Oscillator 


Width Coll 


31 32 


34 35 36 37 



24K752328H2 24K748397 95 24K754273/Z 1 n | 24D65410A01 


39 40 


Fly-259 


24K751948 24K752132/W 24K747492/-W 

24D66516A05 

Y-65 Y-65 y-54 


25K746756 25K753388 n 0 25K744974/-W 25K744974 

26524 26S23 26S22 26522 


24K 754300 

24D65616A03B 

Y-70 


24D65616A02 

Y-65 




NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 



Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

25D745778 

NOT USED 

NOT USED 

25K752869N 1 ' 9 

26R5!' 4 

25K751795/N 

24K749726 

NOT USED 

NOT USED 

25K752869M 

26R51 4 

25K754116/Y 

25K751685-J 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

focus Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antonna 
Input (Baiun) 


25K749230 fi 3 25K751216 

24S64 24S53 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


19-1009 


I24K743675 


24K743675 

24K743675 

19-1001 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the MOTOROLA section. 
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MOTOROLA 



PART NAME 


Flyback 


Yoke 



Width Coll 


Linearity 


Power 

Filament 


41 


24K 754273120 

Fly 189 _ 

24D743765/AE 

Y 54 _ 

25K744974/-AT 

26S22 


NOT USED 


42 43 


24D65410A05 24D65410A04 


Fly 238 
24D65616A06 

Y 65 

25D65840A01 

26S24 


NOT USED 


Fly 237 
24K754490 

Y 54 _ 

' 25D 65840A02/- 

26S22 


NOT USED 


44 45 46 


I 24D66258A01 24D66258A02/B 24D66258A05 


24D65616A07 24D65616A09 24D65616A11 

24D65616A06 

Y 66 _Y65_ 

25D65840A04 25D65840A07K 25D65840A08 

25D6584A05/06 
26S22 26S29 


NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


25K752869 25D65663A02-L 25D65663A03 25D65663A02 25D65663A02R 

25D6563A01D NOT USED 

26R51 4 26R51 4 26R51 4 26R51 4 26R51 4 


26R51 4 
NOT USED 


47 48 49 50 



25D65840A02-1 

26S22 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED | NOT USED NOT USED 


24D65950A04/0E 

NOT USED NOT USED 

_ WC 22 _ 

NOT USED NOT USED NOT USED 


25065663A02T 25D65663A02 25D61622A02 25D65663A14 

, , 25D66841A05 

26R51 4 _ 26R51 4 _ 22R94 4 _ 

i 29D66001A03 


Audio 25C645449F121 25K754420AK 25D65984A03 122 25D65984A06 25D65984A05H 25D65984A11 25C645449 42 

0» t P ut _ 24SQ4 _ 22S86 4 _ 24S06 _ 24S06 _ 22S61 _ 22S86 4 _ 24SQ4 _ 

25K751752AY 25C65806A01A 25C65806A02B 26C65806A01 25C65806A03G 25C 65806A05 25C65806A03 


25D65984A06 13 25D65984A11 25D65984A14 

25B61632A01 

24S06 _ 22S86 4 _ 24S64 _ 

25C65806A06/08 25C65806A09 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 24D65853A02 24D65853A02 24D65853A02 24D65853A02 24D65853A02 24D65853A02 

COIL COIL COIL COIL 

HS 7 HS 7 HS 7 HS 7 HS 7 HS 7 

24K743426 25C65853A0! 25C65853A01 24C65853A01 

HS 5 HS 7 ^ HS 7 4 HS 7 4 

1P65119A17 


25 K 74786 24K 750637 


24K747587 24K747587 


24D65666A07 24K747587 

_ 17-4522 

24K 747587 24K751248 



17-4522 
24K751248 

17-4522 
24K 750722 

17-4522 
24K 751492 


24K754048 
24K 747585 
17-4538 


20-1004 
24K 754052 


17-4522 
24K 751248 

17-4522 

1V65816A97 


24K754048 
24K747585 
17-4538 
24D65666A05 


24D65950A02 


17-4522 

24K751248 

17-4522 

1V65816A97 


17-4522 

24K751248 

17-4522 

1V66244A26 


17-4522 

1V66244A26 


24D65666A07 


24D66492A01 24K747587 

_ 17-4522 

1V66501A74 24K751248 

_ 17-4522 

24D65666A15 1V66244A26 


24D65666A07 


17-4522 

24K75I248 


1V66507A31 1V66512A65 


24D66492A01 24D66492A02 


24D65948A01 1V66099A99 1V66099A99 1V66501A76 1V66244A27 


24K754048 24K754048 24K754048 24D65666A14 24K754048 

24K 747585 1V66501A77 24K747585 

17-4538 _ 17-4538 _ 17-4538 _ 17-4538 

24D65666A06 24D65666A06 24D65666A12 24D66491A01 24D65666A12 


_ 17-453 8_ 

24D65950A01 1V66241A47 1V66241A47 1V66501A75 1V66241A47 


17-4522 _ 

1V66244A26 24C65939A04 24C65939A06 

24C65939A03 

24D65666A07 NOT USED NOT USED 

1V66244A27 1V66507A11 1V66507A11 

1V66504A16 

24K754048 

24K 747585 NOT USED 

17-4538 _ 

IV 66504A14 1V66501A77 


1V66504A15 1V66507A10 1V66501A77 

1V65206A83 


24K754051 

24D65949A02 

24D65949A01 

1V66241A48 

17-3495 

17-3495 


17-3495 

24D60419A01 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24D60419A02 

16-6770 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24C749508 

24K749673 

24K749673 

24C65828A12 

19-3500 

19-3375 

19-3375 

19-4201 

24K754220 

24C65828A07 

24C749508 

24K 754220 

19-3100 

19-3500 

19-3500 

19-3100*0 

24K 752963 

24K752963 

24K752963 

24C65828A14 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

24K749668 

24K750835 

24K 750835 

24C65828A11 

19-1041 

19-3100 

19-3100 

19-4950 


24C643901 24D60419A03 

16-6780 16-6758 



24K 754220 
19-310060 


24K 754360 
19-3100 


24K 754220 
19-310060 




24K 754220 
19-310060 


25C65828A14 


24K 754360 
19-3100 


19-3250 


24C65828A15 24K 750835 


24K 754360 
19-3100 


24K 750825 
19-3100 



Service notes may be found at the end of the MOTOROLA section. 
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MOTOROLA 


PART NAME 

51 

52 

53 



56 

Flyback 

24D66258A10 

24D66258A15 

24D66876A03 

24D66258A19 

24D66258A18 

24D66876A05/06 


24D66258A09 




24D66876A04/02 


24D67237A01 

24D65616A17'2 4 

24D66872A01 

24D66926A08 

24D67461A01127 

24D67215A01 

Yoke 

24D66926A05 

24D65616A10 



24D6741A03I26 



Y 66 

Y 107 

Y 66 

Y 66'26 


Vertical 

25D65840A16 

25D65840A)3'25 

25D66761A03 

25D65840A13 

25D65840A13 

24D66761A02 

Output 

26S07 4 

26S22 


26S22 

26S22 

26S86 

Vert. Blocking 







NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Oscillator 



24D65698A05 



24D65698A05 

24D65698A04 

Width Coil 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 







24D65698A07 


24D65131A02 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

WC 14 

NOT USED 

WC 23 


25C61622A02 

25D65663A02 



25D67448A01 

25D66841A12 

Power 

25C61622A03 

22R94 4 

26R51 4 

NOT USED 

NOT USED 

26R105 4 

25D66841A11 




25D66001A06 

25D66001A04 



Filament 

NOT USED 

NOT USED 

21F08 

21F21 4 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

25D65984A18/K 

25D65984A06 

25D65784A06 

25D65984A19 

25 D65984A10/04 

25D65984A15 

25B61632A01 

25D65984A04/K 


25D65984A04 



Output 

24S64 

24S06 

24S06 

24S06 

24S06 

24S61 

Choke 

25C65806A08 

NOT USED 

25 C65806A0 7 

25C65806A11 

NOT USED 

25C65806A10 

26C81 


26C81 

26C44 


26C81 | 

Horizontal 

24D65853A02 

24D65853A02 

24D65853A02 

24D65131A05 

24D65853A04 

24P65131A05 

Oscillator 

HS 7 

HS 7 

HS 7 

HS 7 

HS 7 

HS 7 

Horizontal 







Ringing Coil 







Antenna 




24P65118A45 

24C67284A01 


Input (Baiun) 











24P65132A06 

24P65131A78 

24D66866A01 

Video IF 






17-4524 


24K 747587 

24K747587 

24P65131A09 

24K747587 

24K747587 

24D65948A05 

Video IF 

17-4522 

17-4522 


17-4522 

17-4522 



24K751248 

24K751248 

24D65131A05 

24K751248 

24K751248 

24D65948A05 

Video IF 

17-4522 

17-4522 

17-4523 

17-4522 

17-4522 



24C65939A04 

24C65939A03 

24P65131A11 

24P65132A10 

24C65939A06 

24P65127A89 

Video IF 



17-4522 • 




Ratio Det. or 

1V66507AI1 

IV66504A16 

24P65131A04 

24P65132A04 

1V66507A11 

24P65131A04 
1V66507A11 

Quadrature 










24P65131A11 


1V66528A69 

24P65127A98 

Trap 

NOT USED 


17-4522 



24P65127A97 

17-4538 


1V66522A06 

1V66504A14 

24P65131A07 



24P65127A99 

Trap 





NOT USED 

20-1004 

1st Sound IF 

IV66522A06 

1V66504A14 

24P65127A91 

24D65950A03 

24D65950A16 

24P65127A91 

1V66507A65 


1V66522A45 

1V66504A15 

24P65131A14 

24P65132A03 

24P65131A80 

24P65127A92 

2nd Sound IF 






1V66520A82 

AM IF and 

24D60419A07 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

24D60419A03 

FM IF 

16-6758 





16-6758 


24D60419A06 





24D60419A05 

16-6770 79 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 







16-6770 


24X749673 

24C65828A12 

24K 750835 

24K749674 

24K759673 

24K 750835 

19-3375 

19-4201 

19-3100 

19-3180 

19-4400 

19-3100 

bbi 

24C65828A38 

24K 754220 

19-3100 6 0 

24D67324A03 

24D67324A21 

24D67324A20 

24C65828A24/23 

19-3100 

19-3075 

19-3100 

19-3150 

19-3125 

1 

24C65828A36 

24C65828A15 

24C65828A41 

24C 749508 

24C749508 

24C65828A28 

19-3075 

19-3100 

19-3250 

19-3500 

19-3500 

19-3150 



24C65828A14 

24C65828A14 

24D67324A20 

24C 749508 

24X752324 

Peaking 








SERVICE NOTES 


1 24K701099, 24C701134, 24C710636 also replaced 
by Fly 33. 

2 24K 700694/714/778/776/774, 24C 792171/506, 

24C700050 , 24K 792173/508, 24K701139/136/141/ 
138/142, 24K702039 all replaced by Y 18. 

3 25K701619, 25K701143 also replaced by 26S72. 

4 Mounting difference. 

5 Use high current filament windings and high secondary 
tap. 

6 25X700882, 25C701025, 25C700169/161, 25C710658/ 
656/659/657 all replaced by 26R24 4 /5 a 
25B600684 used in chassis HS 253 replaced by 26R09U. 

7 25B600969 used in chassis HS 253 replaced by 26S48 , 
25B690805 used in HS 234 - no replacement. 

8 24X 701349, 24B700088 replaced by WC 22 9 . 

9 Remount thru chassis or use original slug. 

10 25B690805 used in chassis HS 190/A/178 - 
no replacement. 

11 24B79110 used in a few models - no replacement. 

12 24K702975 , 24K711937 replaced by Fly 62, 

24C7H265/A, 24K711266 used in chassis TS 314/A/13, 

TS 315/A/B, TS 214/228/3254/3264/216/275 
replaced by Fly 63. 

13 24K711585/581/587/583/584/268, 24C702655, 

24K703262, 24C711236/217, 24C703260/B all 
replaced by Y 35. 

14 Connect as autoformer. 

15 25K710730 , 25K702429J, 25K732800 replaced by 
26A05. 

16 25K710060 replaced by 24S50, 25B600969 used in 
radio chassis HS 302 replaced by 26S48 , 25B502142 
used in radio chassis HS 319 replaced by 26S49. 

17 Radio chassis HS 302, 319. 

18 25B790015 used in chassis TS 9E/9E1/15A/B/C/C1 
replaced by 26S77. 

19 24B790055 and 24B48078 used in chassis TS 9A/B/C/D/ 
E/E 1, TS 15/A/B/C/C1 replaced by HS 5. 

20 25C90025 replaced by 26R84. 

21 24C701552, 24C711652 replaced by Fly 29. 

22 24C701609/611/600/612/601,24K703239/240,24K701610, 
24K702040 replaced by Y 6. 

23 24B710098, 24B701565 used in some models - 
no replacement. 

24 24C721290/C, 24K730692 , 24K722126, 24C711265 
replaced by Fly 63. 

25 24K720155, 24K721831, 24C702655 , 24C703260, 
24C702958, 24C720154 replaced by Y 35, 24C733411 
used in chassis WTS 410/V replaced by Y 37. 

26 25B710925 , 24K720128/168 replaced by 24S50, 

25B502142 used in radio chassis 319 replaced by 26S49. 

27 25K720050, 25K720048 replaced by 21F08, 25B720749 
used in early chassis TS 501A/B/324/A/B/292/A/B/408/A 
replaced by 21F12 4 , 25X712297 used in a few chassis - 
no replacement. 

28 25K702429/A, 25K710730 replaced by 26A05. 

29 24K730902, 24K732746/747 , 24K 730903 all replaced 
by Fly 20. 

30 24C730632/634 replaced by Y 36, 24K732710/711 
replaced by Y 37. 

31 25B733199, 25K731268 replaced by 21F12 4 . 

32 24K732584, 24K733407 replaced by Fly 74, 24K735859 
used in late 525 chassis series - no replacement. 

33 24K7327U used in chassis 525 series replaced by Y 37. 

34 25K734638B replaced by 21F25 4 . 


RF Choke 

Filament 

Choke 


19-3250 


19-3150 


19-3150 


CONTINUED NEXT PAGE 


Printed In USA 


FORM-6 

























MOTOROLA 


SERVICE NOTES 

( CONTINUED 1 


35 24C736084.24K 733646 used In chassis TS-418/421 ( code C-01, C-02 ) 
replaced by Fly-64, 

36 Use 15:1 turns ratio. 

37 Use original yoke network - use original centering device and connect as 
original, for 24D740587 - Jumper Pins ^1 and ^4. 

38 Original terminals - 6- 4- 3-1 

new terminals - 6- 5- 4- 1, 2or3( select tap for best results ) 

39 24K736082 used in chassis TS/WTS-531/V (late production ) - 
no replacement. 

40 24K732711/710, 24C733436/411, 24C735763 replaced by Y-37. 

41 24C7364S7, 24K738699 used in some models replaced by Fly-162. For 
High Voltage Coil replacement only - use Fly-135. 

42 25C60394A02 replaced by 22S88. 

43 25B742649 used in TS-425A replaced by 24S53. 

45 Parallel all secondaries. 

46 24K485555 replaced by 16-6770, 24B482865 replaced by 16-6758, 
24B690540 replaced by 16-3487, 24B690541 replaced by 16-3487, 
24B690542 replaced by 17-3488. 

47 Parallel with 6.8K resistor. 

48 24B780394 replaced by 17-1004, 24B780390 replaced by 17-1062, 

24K780398 replaced by 17-1062, 24K489071 replaced by 17-1063. 

49 24B484084 replaced by 17-1043, 24B471340 replaced by 17-1013. 

50 24B489056 replaced by 17-1011, 24B780319 replaced by 17-1012. 

51 Mount in original can. 

52 24B471720 replaced by 17-3495, 24B47I670 replaced by 17-3495, 
24B471672 replaced by 17-3495, 24B47I722 replaced by 17-3497. 

53 24B690540 replaced by 16-3487, 24B690541 replaced by 16-3487 
24B690542 replaced by 17-3488. 

54 Parallel with 5.6K resistor. 

55 Parallel with I5K resistor. 

56 Use winding with 56K shunt resistor. 

57 Parallel with 10 K resistor. 

58 24B731883 replaced by 20-1004, 1V732586 replaced by 17-6016, 
24C734483 replaced by 17-6012, 24B732205 replaced by 17-6015. 

59 24B732672 replaced by 19-4950, 24K733200 replaced by 19-5101. 

60 Parallel with 8.2K resistor. 

61 24K732808 replaced by 19-3250 and a 10K resistor, 24K732806 re¬ 
placed by 19-3180, 24K734187 replaced by 19-5100 and 1,2K resistor. 

62 Remove cap, across coil. 

63 24K 736496 replaced by 19-4950 and a 1.8K resistor, 24R12I728 replaced 
by 19-1005 and a 8.2K resistor. 

64 24K740117 replaced bv 19-3300, 24K 740512 replaced by 19-4840. 

65 To replace secondary ( high voltage ) coil only - use Fly-135. 

66 24C792596D used in some models of TS-53 replaced by Fly-33. 

67 25C738251 used in T5-533C-03 - no replacement. 

68 25D740793 , 25D740084 used in TS/TTS/VTS/WTS539/Y - no replacement. 

69 24D66258A04/06/09 used in some models - no replacement. 

70 Complete Flyback 24C739283 replaced by Fly 190 
Primary winding only 24B739281 - no replacement. 

Secondary winding only 24K737218 - replaced by Fly 135. 

Chassis TS-537 Production change B-00 uses the following: 

Complete Flyback 24K73I937 replaced by Fly 190. 

Primary winding only 24K74I94I - no replacement. 

Secondary winding only 24K7372I8 - replaced by Fly 135. 

Chassis PTS-53/B-U4 uses the following: 

Complete Flyback 24K743872 - no replacement. 

Primary winding only 24K741941 - no replacement. 

Secondary winding only 24K743536 - replaced by Fly-135. 

Chassis MTS-537-00 uses the following: 

Complete Flyback 24K746072 - no replacement. 

Primary winding only 24K745281 - no replacement. 

Secondary winding only 24K746475 - no replacement. 

71 1V742677 used in chassis TS-425/Y replaced by WC-30. 

72 24C743768 and 24C 743767 replaced by 17-5004 ( add resistor and capacitor 
externally), 24K743769 replaced by 17-4534, 24B742789 replaced by 
17-4522. 

73 24K746552 replaced by 17-3402, 24B742768 replaced by 17-3402. 

74 Complete Flyback 24K745702 replaced by Fly-192. 

Primary winding only 24K745703 - no replacement. 

Secondary winding only 24C744286 - no replacement. 

Chassis TS-426, alternate code A-02-1 with red dot. 

Complete Flyback 24C744406 - replaced by Fly-192. 

Primary winding only 24C744287 - no replacement. 

Secondary winding only 24C744286 - no replacement. 

Chassis TS-428/Y’ uses the following: 

Complete Flyback 24C745536 - no replacement. 

Primary winding only 24K745533 - no replacement. 

Secondary winding only 24K745531 - no replacement. 

75 25K744697 used in chassis TS-428/Y replaced by 26S23. 

76 24D65616A10R replaced by Y-66, 24D65616AI5/A16 - no replacement. 

77 25K743211 used in chassis TS-544/Y replaced by 26S49. 

78 24K743212 used as alternate replaced by 26C44. 

79 Add capacitor and resistor externally. 

80 Shorten coil form to desired length.. 

81 25D65840A10/A13 replaced by 26S22, 25D65840A14 used in a few chassis 
of TS-584 - no replacement. 

83 25K743211 used in chassis coded "A" replaced by 26S49. 

84 25K743211 used in models A21K106B/M, A21T60BG/CH/MG, Y/21K107^M 
replaced by 26S49, 25K 749665 replaced by 26S46, 25K749230 replaced by 
24S64. 


85 Do not use terminal ^2. Use integrated centering device Pot instead of 18 
ohm resistor In original circuit. 

86 24K735697, 24B742247 used in some models also replaced by 17-3497. 

87 Complete Flyback 24D740660 - no replacement. 

Primary winding only 24C 740135 - replaced by Fly-194. 

Secondary winding only 24C740I36 - replaced by Fly-195. 

88 Use original channel frame. 

89 Complete Flyback 24C740969 replaced by Fly-191. 

Primary winding only 24C740912 - no replacement. 

Secondary winding only 24B740941 - replaced by Fly-193. 

Chassis TS-425/Y uses the following: 

Complete Flyback - 24C742676 replaced by Fly-191. 

Primary winding only 24C742674 - no replacement. 

Secondary winding only 24C742047 - replaced by Fly-193. 

90 24K745051 used in chassis TS-425/Y ( code A-l 1 ) replaced by 26S30. 

91 24K745101 used in chassis TS-428A - replaced by Y-54. 

92 Complete Flyback 24C744042 replaced by Fly-188. 

Primary winding only 24C744044 - no replacement. 

Secondary winding only 24C 744043 - replaced by Fly-186. 

93 Complete Flyback 24K745364 replaced by Fly-189. 

Primary winding only 24K745281 - no replacement. 

Secondary winding only 24K745282 - no replacement. 

Production change TS-427B-00 uses the following: 

Complete Flyback 24K750517 - no replacement. 

Primary winding only 24K745281 - no replacement. 

Secondary winding only 24K745282 - no replacement. 

94 Complete Flyback 24K746570 replaced by Fly-187. 

Primary winding only 24K746571 - no replacement. 

Secondary winding only 24K745108 replaced by Fly-186. 

Production change B-00 uses the following: 

Complete Flyback 24D748052 - no replacement. 

Primary - Secondary Assembly - 24D750252 - no replacement. 

95 Complete Fly Flyback 24K 748397/-W replaced by Fly-185. 

Primary winding only 24K748398 - no replacement. 

Secondary winding only 24K745108 - replaced by Fly-186. 

96 25D748820 used in remote control TR-3/-4/-4A replaced by 21F41 4 . 

97 24K754214 replaced by 17-3402. 

98 24D743765 also replaced by Y-54. 

99 24C751034 replaced by 17-3402. 

100 24K751492 replaced by 17-1031. 

101 Complete Flyback 24K751190 replaced by Fly-191. 

Primary winding only 24C742674 - no replacement. 

Secondary winding only 24C742047 - replaced by Fly-193. 

102 Parallel with 27K resistor. 

103 Complete Flyback 24K 748396 - replaced by Fly-189. 

Primary winding only 24K 745281 - no replacement. 

Secondary winding 24K748299 - no replacement. 

Production change B-00 uses the following: 

Complete Flyback 24K 750664 - no replacement. 

Primary winding only 24K 745281 - no replacement. 

Secondary winding only 24K751008 - no replacement. 

104 24K739290 - replaced by 20-1004. 

105 24K754007 replaced by 17-4538 4 . 24K 754008 - no replacement. 

106 Parallel with 3.3K resistor. 

107 24K752352 replaced by 19-1050*0 , 24K750835 replaced by 19-3100, 

24K749673 replaced by 19-3375, 24K752963 replaced by 19-3250. 

108 24K753397 and 24K751498 also used in some models replaced by 17-3495, 

109 Complete Flyback 24K 746570 replaced by Fly-187. 

Primary winding only 24K746571 - no replacement. 

Secondary winding only 24C744043 replaced by Fly-186. 

110 25K746756 and 25K754067 used in chassis TS-433A* Production D-l and 
RST-433A replaced by 26S24. 

111 24K745108 High Voltage Coil replaced by Fly-186. 

112 Complete Flyback 24K752328 - replaced by Fly-259. 

Primary and Secondary Assembly 24K751812 - no replacement. 
Complete Flyback 24K754488 - replaced by Fly 259. 

113 25D65984A10 replaced by 24S044, 25D65984A04, 25B60941A01, 
25B61635A01 - no replacement, 25B61632A01 replaced by 22S86 4 , 
25C60329A03 replaced by 22S88. 

114 24B791793 and 25B700137 used In some models replaced by 26F64. 

115 25C790863, 25C790864 used in chassis TS-16/A, TS-30/A replaced by 
26R42, 

116 FVoduction change on M 0 del MTS-537C-00 uses 25C743634 replaced by 
26S22. 

117 25C638852 used in Phono Amp. Ch. HS-602 replaced by 22R30 4 . 
25C745626 and 25D745778 used in a few models - no replacement. 

118 25 K751752 used i n Mode I Y/21K123B/M, Y/21T64B/M/W, Y/21T1BR 
replaced by 26C77. 

119 25 K752106 replaced by 26R112 4 , 25D745778 replaced by 26R118 4 , 

25K 751685 , 24K749726 used in some models - no replacement. 

120 24K748397/W used In some models of TS-574A - See Note 95. 

121 25C60394A02 used in Bass Channel Amp. HS-874 replaced by22S88. 

122 25B65984A03, 25D65984A06 replaced by 24S06, 25D65984A02 used in 
Chassis Series 570, Run A-00 - no replacement. 

123 25C60329A01 replaced by 22S86 1 *, 25B60373A01, 25B60941A03 replaced 
by 22S86, 25D66970A01, 25B60941A01 - no replacement, 25C60329A03 
replaced by 22S88, 25D65984A12 replaced by 22S64. 

124 24D6662A01 used in chassis TDETS-584A replaced by Y-67. 

125 25D65840A14 used in chassis TDETS-584A ~ no replacement. 

126 Connect same as original - use original leads. 

127 24D67461A02/04 used in 23" models - no replacement. 
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MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

LC-38 

19-4180 

LC-0059,-1 

26C413 

LC-0117 

20-1049 

LI-8006 


TO-0019 

26S49 

TO-0062 

26S50 

LC-41 

19-4400 

LC-0060 

Y 7 

LC-0118 

17-4536 

LI-9001 

16-6758 

TO-0020 

Fly 151 

TO-9001 

24S51 

LC-42 

Y 3 

LC-0061 

Y 14* 

LC-0119 

17-4523 

LI-9002 

16-3487 

TO-0021 

Fly 151 

TO-9103 

26S86 

LC-43 

19-1003 

LC-0061-1 


LC-0120 

17-4523 

LI-9003 

16-3487 

TO-0022A 

26A03 

TO-9104 


LC-44 

19-4250 

LC-0062 

20-1004 

LC-0121 


LO-33 

17-3402 

TO -0023C 

26S52 

TO-9105 

24S06 

LC-45 

FC 1 

LC-0068 


LC-0122 


LO-34 

20-1021 

TO-0024 

Fly 151 

TP-15/C/14 

26R95 

LC-46 

Y 3 

LC-0073 

19-3125 

LC-0123 

20-1049 

LO-36A 

20-1020 

TO-0027 

265523 

TP-16 

26R21 

LC-47 

26C88 

LC-0074 

19-32501* 

LC-0124 


LO-0035B 

HS 9 

TO-0028 

Fly 67 

TP-17 

26R21 

LC-48 

Y 5 

LC-0075 

19-3500 

LC-9106 

19-3300 

LO-0036A 

20-1020 

TO-0029 

Fly 67 

TP-0015C 

26R95 

LC-51 

Y 5 

LC-0076 

19-1001 

LC—9121 -2 

26C81 

LO-0038,-1 

17-340215 

TO-0031 ,-2 

Fly 12M 

TP-0018 

26R20 

LC-0015 

Y 88 20 

LC-0079 

19-1007 

LC-9127 

Y 107 

LO-0039 

HS 9 

TO-003 2 

265523 

TP-0019 

26R98 

LC-0038B 

19-4180 

LC-0080 

19-1000 

LC-9128 


L0-0059 

17-3401 

TO-0033 

24S50 

TP-0020 

26R98 

LC-0039 

HS 9 

LC-0081 

26C77 

LC-9129 

19-3375 

LO-0076 

17-3455 

TO-0034 

26S52 

TP-0027 


LC-0041-B 

19-4400 

LC-0082 

Y 11 6 

LC—9131 

19-4073 

LO-0077 

HS 5 

TO-0034,-2 

26S52 

TP-0031 


LC-0044B 

19-4250 

LC-0085-1 

Y 44 

LI-40 

17-1063 

LO-0077-1 


TO-0035,-3 

26A03 

TP-0034/-1 


LC-0045 

FC 1 

LC-0085-2 

Y 44 

LI-41 

17-1063 

LR-18 

wc n 

TO-0036 

Fly 56 

TP-0037 

26R118 

LC-0046 

Y 3 

LC-0087 

17-4534 

LI-42 

17-1064 

LR-19 

WC 14 

TO-0036-2 

Fly 56 

TP-9191 

26R150 

LC-0048 

Y 5 

LC-0089 


LI-44 

17-1033 

L R—001 

WC 18 

TO-0037 

245863,8 

B-1,531 

WC 20 

LC-0050 

FC 2 

LC-0090 


LI-0040 

17-1063 

LR-0020 

19-1003 

TO-0038 

26A03 

B-1,553-1 

WC 20 

LC-0051 

Y 5 

LC-0091 

19-1008 

LI-0040A 

17-1064 

LR-0034 

WC 174 

TO-0039 

Fly 152 

B-1,549 

HS 3 

LC-0052,A 

FC 2 

LC-0095-1 

17-3402 1 5 

LI-0041 

17-1063 

SK-0022 

24S50A3 

TO-0040 


C~1,476 

17-1063 

LC-0053 

Y 5 

LC-0096 

20-1004 

LI-0041 A 

17-1064 

TA-8006 

24S07 

TO-0045 

26S09 

C-1,522-3 


LC-0054-1 

19-1000 

LC-0097 

19-1050 

LI-0042 

17-1064 

TA-8008 

24S14 

TO-0048 


C-1,522-4 


LC-0056 

Y 5 

LC-0098 

19-1005 

LI-0042A 

17-1063 

TA-8009 

22S45 

TO-0049 


C-1,528-1 

17-3497 

LC-0057-2 

19-3093 

LC-0099 

Y 116 

LI-0044 

17-1033 

TO-15 

26S49 

TO-9049-1 

26S49 

C-1,529-2 

17-3402 

LC-0057-3 

19-3660 ' 4 

LC-0100-2 

26C81 

L1-0045 

19-1021 

TO-16 

26S78 

TO-0049-2 

26S49 

C-9,225-3C 

26S48 

L C-0057-4 

19-3250 16 

LC-0100-3 

26C81 

LI-0046 

17-1033 

TO-17A 

Fly 1 

TO-0049-3 

26S48 

C-9,228-5 

26S51 

LC-0057-5 

19-3180 

LC-0100-4 

26C81 

LI-0046B 

17-1033 

TO-18 

26S51 

TO-0050 

Fly 152'8 

C-9,230-4 

26S51 

LC-0057-6 

19-4250 

LC-0101-1 

19-3125 

LI-0050 

17-4504 

TO-19 

26S49 

TO-0051 

26S10 

C-9,230-4 

26A03 

LC-0057-7 

19-4400 

LC-0101-2 

19-3250 16 

LI-0051 

17-5001 

TO-20 

Fly 1 

TO-0051-1 

26S10 

C-9,234-4 

FC 2 

LC-0057-8 

19-3660 

LC-0101-4 

19-3180 

LI-0052 

17-5001 

TO-21 

Fly 1 

TO-0052 


C-9,237-3 

26C93 

LC-0057-9 

19-330017 

LC-0102 

17-4534 

LI-0053 

17-4531 

TO-174 

Fly 1 

TO-OQ54 

Fly 198 

C-9,253-1 


LC-0057-10 

19-3100 

LC-0103 

17-4522 

LI-0057 

16-3445 

TO-0015 

26S49 

TO-0055 

Fly 198 

C-9,253-2 


LC-0057-11 

19-4400 16 

LC-0104 

17-4523 

LI-0058 

20-1005 

TO-0016A 

26S78 

TO-0056 


C-9,254-3 

Y 7 

LC-0057-12 

19-3500 

LC-0105 

17-3403 

LI-0059 


TO-0017A 

Fly 1 

TO-0060 

Fly 240 

D-1,553-1 

WC 20 

LC-0058,-1 

Y 7 

LC-0106 

Y 52IP 

LI-8001 


TO-OD18B 

26S52 

TO-0061 


D-9,252 

26R92 

LC-0058-2 

Y 7 

LC-0107 

20-1007 

LI-8002 

16-6758 








MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

E23RC8/RCM 

15 

21 CP-1B, M 

15 

23CP8B/M/W 

15 

32 IT 1/2 

5 

721LTS-M/82 

10 

2159A 

5 

E23RCW 

15 

21CP-2B,M 

'5 

23CPI0B/M/W 

15 

321T3 

5 

721TB/82 

10 

2162A 

5 

M30 

1 

21CP-3B,M 

15 

23CSM 

15 

321T4 

5 

721TM/82 

10 

2 457A 

5 

M31 

1 

21CP-4B,M,W 

15 

23 CW 

15 

321T5 

5 

721TS/82 

10 

2461A 

5 

M31 

3 

2 ICS 

14 

23EAX 

15 

324C1/T1 

6 

721TSP-BK/82 

10 

2763/4/5/A 

6 

M31R 

2 

21CS82 

14 

23LBAMAP 

15 

324T2/3/4 

6 

721TSP-BL/82 

10 

3210 

17 

M31R 

3 

21CW82 

13 

23LBAM/LBAW 

15 

327C1/2/3 

6 

721TSP-RD/82 

10 

3211M 

17 

M32 

1 

21LBB/LBM/LBW 

13 

23LBB/LBM/LBW 

15 

327D1/2/3 

6 

721TSP-WH/82 

10 

3310M 

17 

M32 

3 

21LBB82 

13 

23LH/LMAP 

15 

327P1/2 

6 

821 Series 

8 

331 IB/M 

17 

M32R 

3 

21LBM82 

13 

23LTS 

15 

327T1/2/3/4 

6 

824 Series 

8 

3410MAP 

17 

M33/34 

3 

21LBW82 

13 

23LW 

15 

421C 1/2 

7 

827 Series 

8 

3411M/MAP/W 

17 

M41/42 

4 

21LTS 

14 

23TB/TM/TW 

15 

421T1/N 

7 

1411M/W 

18 

3515 

17 

M46/49 

4 

21TB/TM/7W 

13 

24CB/CM/CW 

13 

421T2 

7 

1511M/W 

18 

3519B/M 

17 

Ml 58 

2 

21TB82 

13 

24CB82 

13 

521 ST 1/2 

7 

1512M/W 

18 

3520/BAV 

17 

M159/-A/-B 

2 

21TM82 

13 

24CM82 

13 

621C/T/TS 

9 

1750/51/52 

4 

3521W 

17 

M169 

2 

2 ITS 

14 

24CW82 

13 

621-9C/-9T 

8 

2053 

4 

3522 

17 

17PD 

12 

21TS82 

14 

24LTS 

14 

624C/T/TS/1W 

8 

2053A 

5 

3523EA 

17 

17PD82 

12 

21TW82 

13 

24TB/TM 

13 

627C/TS 

8 

2054 

4 

3525B/M/W 

17 

17 PL 

15 

23CAB/CA M/CAW 

15 

24TB/TM/TW 

13 

721CBD/82 

10 

2054A 

5 

4310B/M/W 

17 

17PS 

12 

23CB 

15 

24TB82 

13 

721CBS/82 

10 

2055 

4 

7210 

17 

17PS82 

12 

23CDM/CDW 

15 

24TM82 

13 

721CEA/82 

10 

2055 

5 

7210 Series 

16 

19PD 

15 

23CM 

15 

24TS 

14 

721CMD/82 

10 

2055A/AU/B 

5 

7310 Series 

16 

19PS 

15 

23CP1B/M/W 

15 

24TS82 

14 

721 CMS/82 

10 

2056 

4 

7310B/M/W 

17 

19 PS A 

15 

23CP2B/M/W 

15 

24TW82 

13 

721CPB/82 

10 

2056A 

5 

7410 Series 

16 

19PSX 

15 

23CP3B/M/W 

15 

317T1 

5 

721C PM/82 

10 

2060 

11 

7410M/MAP/W 

17 

21CR/CM/CW 

13 

23CP4B/M/VV 

15 

317T2 

5 

721CW/82 

10 

2066 

5 

7510 Series 

16 

21CB82 

13 

23C P 5B/M/W 

15 

321 Cl/D 1 

5 

721LTS-B/82 

10 

2158A 

5 

7510CH/M / W 

17 

21CM82 

13 












CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

AS-5001 

17 

T37AA11/U 

15 

T37P05 

13 

T37V09/U 

15 

T68H28 

16 

17A4 

3 

AS-8028 

17 

T37AB09/U 

15 

T37Q04U 

14 

T37VU/U 

15 

T37004U 

12 

17A7 

4 

AS-8041 

17 

T37AC09/U 

15 

T37Q05 

14 

T37W09/U 

15 

T37005 

12 

I7B1/2/3/4/5/6/8 

5 

AS-8042/-1 

17 

T37L04U 

13 

T37R04U 

14 

T37WI 1/U 

15 

7H2M 

15 

37A2/4 

5 

AS-8043 

17 

T37L05 

13 

T37R05 

14 

T37X09/U 

15 

8FM34 

1,2 

37B4 

5 

AS-8047 

17 

T37L06/07/07U 

15 

T37S04U 

14 

T37X11/U 

15 

16A1/2/3 

1 

37C4 

5 

AS-8050 

17 

T37M04U 

12 

T37S05 

14 

T37Y09/U 

15 

17A2 

3 

39A4/B4/C4 

6 

C18A01 

18 

T37M05 

12 

T37T06 

15 

T37Y11/U 

15 

I7A3/A 

4 

47A4A/B/C 

7 

T37AA09/U 

15 

T37P04U 

13 

T37T07/U 

15 

T37Z10 

15 






Printed In USA 


Service notes may be found at the end of the MUNTZ section. 


FORM-5 


























MUNTZ 


PART NAME 


2 

3 

n 

5 

6 

7 

O 

D 

10 

Flyback 

TO20/21 

Fly-1 

TO-17/a/M 

TO-0017A 

Fly-1 

TO- 0020 / 21/24 

Fly-151 

TO-0028/29 

Fly-67 

TO- 0031/-2 

Fly-12M 

TO-0036/-2 

Fly-56 

TO-0039 

Fly-152 

T0-0050 

Fly-152 18 

TO-0050 

Fly-152 18 

T 0 - 0050 " 

Fly-152 18 

Yoke 

LC-46 1 

Y-3 

LC-46/42 
LC-0044 

Y-3 

LC-0048/51 

Y-5 

LC-0056/53 

Y-5 

LC-0058/-1/-2 

LC-0060 

Y-7 

LC-00617 

Y-14 4 

LC-0082 

Y-Il 6 

LC-0085-1 

- Y-44 

LC-0082/99 

Y-Il 6 

LC-0082/99 

Y-l l 8 

Vertical 

Output 

TO-18 

26S51 

TO-16/0016A 

26S78 

T 0 - 0018 B 

TO-0023C 

26S52 

T0-0027/32 

26552 s 

TO-0034/-2 

26S52 

TO-0037 

24S86 3 ' 8 

TO-0040 

TO-0051 

26S10 

TO-0051 10 

26S10 

TO-0045 12 

26S09 

Vert. Blacking 

Oscillator 

NOT USED 


TO-0022A 

26A03 

TO-0022A 

26A03 

TO-0035/-3 

TO-0038 

26A03 

TO-0035/-3 

TO-0038 

26A03 

TO-0040 

TO-0051 

26S10 



Width Coil 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 



LR-0019 

WC-18 

LR-0019 

WC-18 

LR-0034 

WC-17 4 

LR-0034 

WC-17 4 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

Power 

TP-16/17 

26R21 

TP-15/C/14 
TP-0015C 

26R95 

TP-0018 

26R20 

TP-0018 

26R20 

TP-0019/20 

26R98 

TP-0019/20 

26R98 



TP-0031 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




NOT USED 

NOT USED 

Focus Coll 

NOT USED 

LC-45/0045/37 

FC-1 

LC-0050/52/A 

FC-2 

LC-0050/52/A 

FC-2 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

TO-19 

26S49 

TO-15 

TO-0015 

26S49 

TO-0019 

26S49 

TO-0019 

26S49 

T0-0033 

24S50 




TO-0048/49 

TO-0049-1 

26S49 

Choke 

LC-47 

26C88 

NOT USED 

LC-0059-1 

26C41 3 

LC-0059-1 

26C41 3 

LC -0059/-1 

26C41 3 

LC-0059/-1 

26C41 3 

LC-0081 

26C77 

LC-OIOO-I 

IC-008I 

26C77 

LC-0381 

26C77 

LC-0081 

26C77 

Horizontal 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

LO-0035B 

HS-9 

LO-0035B 

HS-9 

LC-0039 

HS-9 

LC-0039 

HS-9 

LC-0039 

HS-9 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

L 0-0077 

HS-5 

LO-0077 

HS-5 

LO-0077 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 





Video IF 

19-1021 

19-1021 

LI-0045 

19-1021 

LI-0045 

19-1021 

LI-0050 

17-4504 

19-1021 

LC-0080 

19-1000 

LC-0087 

17-4534 

LC-0087 

17-4534 

LC-0087 

17-4534 

Video IF 

LI-42 

17-1064 

LI-42 

17-1064 

LI-0042A 

17-1063 

LI-0042A 

17-1063 

LI-0053 

17-4531 

LI-0042 

17-1064 

LC-O079 

19-1007 

LC-0089 

LC-0089 

LC-0089 

Video IF 

LI-41 

17-1063 

LI-41 

17-1063 

LI-0041A 

17-1064 

LI-0041A 

17-1064 

LI-0051 

LI-0052 

17-5001 

LI-0041 

17-1063 

LC-0076 

19-1001 

LC-0090 

LC-0090 

LC-0090 

Video IF 

LI-40 

17-1063 

LI-40 

17-1063 

LI-0040A 

17-1064 

LI-0040A 

17-1064 

See note 13 

LI-0040 

17-1063 

LC-0080 

19-1000 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Ratio Det. or 

Quadrature 

LI-44 

17-1033 

LI-44 

17-1033 

LI-0044 

17-1033 

LI-0044 

17-1033 

LI-0046 

L1-0046B 

17-1033 

LI-0046 

17-1033 

LI-0058 

20-1005 

LO-0076 

17-3455 

LO-0076 

17-3455 

LO-0076 

17-3455 

Trap 

LO-34 

20-1021 

LO-34 

20-1021 

NOT USED 

NOT USED 

LC-0062 

20-1004 

LC-0062 

20-1004 

L 0-0059 

17-3401 

LC-0096 

20-1004 

LC-0096 

20-1004 

LC-0096 

20-1004 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

LC-0062 

20-1004 

NOT USED 

LC-0095-1 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

LO-33 

17-3402 

LO-33 

17-3402 

LO-36A 

LO-0036A 

20-1020 

LO-36A 

LO-0036A 

20-1020 

LO-0038-1 

17-3402 15 

LO-0038-1 

17-340 2 15 

LO-0059 

17-3401 

LC -0095 

17-3402 15 

LC-0095 

17-3402 15 

LC-0095 

17-3402 15 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

LI-0057 

16-3445 

LC-0095-1 

17-3402 15 

LC-0095-1 

I7-3402 15 

LC-0095-1 

17-3402 15 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

LI-9001 

16-6758 

LI-9001 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

LI-9003/2 

16-3487 

LI-9003/2 

16-3487 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

LC-38 

19-4180 

LC-38 

19-4180 

LC-0038B 

19-4180 

LC-0038B 

19-4180 

LC -0057-2 

19-3093 

LC-0057-2 

19-3093 

LC-0073 

19-3125 

LC-0057-10 

19-3100 

LC-0057-10 

19-3100 

LC-0101-1 

19-3125 

Peaking 

LC -41 

19-4400 

LC-41 

19-4400 

LC -0041B 

19-4400 

LC-0041B 

19-4400 

LC-0057-3 

19-3660 14 

LC-0057-3 

19-3660 14 

LC-0074 

19-3250 16 

LC-0057-11 

19-4400 16 

LC-0057-11 

19-4400 1 ^ 

LC-0091 

19-1004 

Peaking 

LC-44 

19-4250 

LC-44 

19-4250 

LC-0044B 

19-4250 

LC-0044B 

19-4250 

LC-0057-6 

19-4250 

LC-0057-4 

19-3250 16 

LC-0074 

19-3250 16 

LC-0057-12 

19-3500 

LC-0057-12 

19-3500 

LC-0101-2 

19-3250 16 

Peaking 

LC-41 

19-4400 

LC-41 

19-4400 

LC-0041B 

19-4400 

LC-0041B 

19-4400 

LC-0057-7 

19-4400 

LC-0057-5 

19-3180 

LC-0075 

19-3500 

See note 17 

See note 17 

LC-0101-1 

19-3125 

RF Choke 

LC-43 

19-1003 

LC-43 

19-1003 



LC-0068 

19-1003 

LC-0080 

19-1000 

LC -0097 

19-1050 

LC-0097 

19-1050 

LC-0097 

19-1050 

Filament 

Choke 

19-1000 

19-1000 

LR-0020 

19-1003 

LR-0020 

19-1003 

LC-0054-1 

19-1000 

19-1000 

NOT USED 

LC-0098 

19-1005 

LC-0098 

19-1005 

LC-0098 

19-1005 


Service notes may be found at the end of the MUNTZ section. 

Printed in USA FORM-5 







































































MUNTZ 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 

Filament 


Audio 

Output 



26S51 
C9.230-4 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


26S10 

TO-0051-1 


26S10 
NOT USED 


13 

14 

15 

TO-0055 

TO-0054 

TO-0055 

Fly 198 

Fly 198 

Fly 198 

LC-0106 

Y 52 ] 9 

LC-0106 

Y 5219 

LC-0106/-! 

LC-0108 

Y 52'? 

TO-0056 

TO-0056 

TO-0056 

TO-0056 

TO-0056 

TO-0056 


16 

17 

TO -0060 

TO-0060 

Fly 240 

Fly 240 

LC-0015 

LC-0115-2 

Y 8820 

Y 8820 


TO-0061 


26R92 
NOT USED 
C9.234-4 
FC 2 




NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TP-0034 

NOT USED 

TP-0034/-1 
TP-0031 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




LC-0100-2 

LC-0100-3 


LC-0100-2 

26C81 

26C81 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

COIL 

COIL 

LO-0077 

LO-0077 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

LC-9128 



TO-006221 

26S50 

TO-006221 

26S50 

TO-910521 

24S06 



LC-0100-4 

26C81 

LC-0100-4 

26C81 

LC-9121-2 

26C81 





Service notes may be found at the end of the MUNTZ section. 










































































































MUNTZ 


SERVICE NOTES 


1 

LC-48 and LC-51 replaced by Y 5. 

14 

Parallel with 10 K resistor. 

2 

Parallel and phase 6.3V windings. 

15 

Ignore center tap. 

3 

Mounting difference. 

16 

Parallel with 18 K resistor. 

4 

Use original slug or remount. 

17 

LC-0057-9 replaced by 19-3300 & 22 K resistor. 

5 

TO-0036-2 - ;x> replacement. 


LC-0057-8 replaced by 19-3660. 

6 

May require use of original network. 


LC-0101-1 replaced by 19-3125. 

7 

LC-0061-1 used in some models - no replacement. 

18 

Original terminals 4 - 3 - 2 - 1 

8 

Connect as autoformer. 


new terminals 7 - 4 - T - 1 

9 

U-0059 3rd sound IF - no replacement. 

19 

Use original network and connect same as original. 

10 

TO-0045 used in some models replaced by 26S09. 

20 

Remove Plug. Connect same as original. 

n 

TO-0352 used in model 721TSP - no replacement. 

21 

TA-8006 used in chassis, AS-8028 replaced by 24S07. 

12 

TO-0051 used in a few models replaced by 26S10. 


TA-8008 used in chassis AS-8041 replaced by 24S14. 

13 

LI-0040 replaced by 17-1063, LI-0042 replaced by 17-1064, LI-0041 
replaced by 17-1063. 


TA-8009 used in chassis AS-8043 replaced by 22S45. 


Printed In USA 


FORM-5 







OLYMPIC 


PARTS 


MFR’S. replacement 


MFR’S. 

PART 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


MFR’S. 

PART 


MFR’S. 

PART 


CK-1346 
CK-4047 
CK-4225 
CK-4415 
CK-25465 
CK-26651/-2 
CK-32072R 
CKL-33014 
CL-1356 
CL-1357 
CL-1358 
CL-1471 
CL-1472 
CL-1502 
CL-1503 
CL-1535 
CL-1536 
CL-1537 
CL-1543 
CL-1687 
CL—1842-1 
CL-2073 
CL-2087 
CL-2087-2 
CL-2300 
CL-2300-1 
CL-2309 
CL-2331 
CL-2427 
CL-2614 
CL-2619 
CL-2678 
CL-2709 
CL-2752 
CL-2753 
CL-2760 
CL-2766-1 
CL-2767 
CL-2972 
CL-2973 
CL-2979 
CL-2990 
CL-3386-1 
CL-3398 
CL-3401 
CL-3403/-1 
CL-3497 
CL-3498 
CL-3499 
CL-3500 
CL-3598 
CL-3600/-3 
CL-3600-4/ 
-6/-7 

CL-3603/-1/C 

CL-3606-1 

CL-3614 

CL-3659 

CL-3668 

CL-3735 

CL-3831 


HS 3 

17-349549 

19-3250 

19-307534 

19-3300 

17-500130 

17-5002 

17-5003 

17-5001 

Y 9^3 

Y 89 

Y 89 
17-1031 
17-1031 
17-349539 
17-1063 
17-1063 
17-1063 
17-4524 


CL-3833-1 

CL-3847 

CL-4021 

CL-4413 

CL-4511 

CL-4711 

CL-4753/-1 

CL-4791 

CL-4806 

CL-4806-1 

CL-5402 

CL-5464/-1 

CL-5670 

CL-5706 

CL-5827 

CL-5837 

CL-25491 

CL-25518 

CL-25545 

CL-25786 

CL-25787 

CL-26189 

CL-26215 

CL-26425 

CL-26426 

CL-26618 

CL-26946 

CL-26953 

CL-27854 

CL-28083 

CL-28212 

CL-28234 

CL-28496 

CL-28518 

CL-28650 

CL-28785 

CL-29016 

CL-29977 

CL-29978 

CL-31052 

CL-3165 5 

CL-31656 

CL-31666 

CL-32071R 

CL-32138R 

CL-32634P 

CLJ-31367 

CLJ-31368 

CLJ-31369 

CLJ-31370 

CLJ-31371 

CLJ-31373 

CLJ-31375 

CLJ-31516 

CLJ-31517 

Cl—1-31518 

CLJ-31519 

CLJ-31520 

CLJ-31521 

CLJ-31525 

CLJ-31549 


17-45031 

Y 1013 

17-3412 

17-1063 

17-4523 

17-4523 

20-1049 

17-4523 

17-500348 
WC 22 
HS 5l 

20-1020 

19- 3300 

20- 1049 

19- 3660 
17-10261 

20- 104949 
19-4160 
19-3125 


CLJ-31558 

CLJ-31654 

CLJ-31655 

CLJ-33010 

Cl—1-33012 

CLJ-33013 

CLJ-33028 

CL P-31683 

CLP-31686 

R-1405 

R-1406 

R-1431 

R—1470 

R-1635 

R-1949 

R-1950 

R-2054 

R-2055 

R-2056 

R-2057/-1 

R-2058 

R-2059 

R-2060 

R-2061 

R-2062 

R-2065 

R-2159 

SA-29096 

SA-29097 

SA-29939 

TDT-276 

TDT-326E-1 

TDT-330 

TDT-331H 

TDT-331K 

TDT-332E/-1 

TDT-334J-1 

TDT-335JE-1 

TLT-122-07 

TLT-123 

TLT-123H41 

TLT-128H41 

TLT-12241 

TR-1342 

TR-1343 

TR-1469 

TR-1470 

TR-1471 

TR-1472 

TR-1473 

TR-1474 

TR-1475 

TR-1475-1 

TR-1492 

TR-1506 

TR-1643 

TR-1644/45 

TR-1646 

TR—1688 

TR-1764 

TR—1914 


19-3036 
19-3180 
HS 8 
HS 7 

19-600243 
19-3093 
17-3400 
19-510043 


TR-1966 
TR-1966-1 
TR-1988 
TR-2092-1 
TR-2189, A 
TR-2293,-1 
TR-2294 
TR-2615 
TR-2630 
TR-2686 
TR-2690-1 
TR-2706-1 
TR-2765 
TR-2766/-1/-1B 
TR-2766-1/-2 
TR-2766-1C 
TR-2770 
TR-2771 
TR-2771-1 
TR-2771-2 
TR-2781-1 
TR-2977 
TR-2978 
TR-2990/-1 
TR-3159 
TR-3385 
TR-3386 
TR-3386-1 
TR-3558/-9 
TR-3597/-1/-2 
TR-3599 
TR-3599-2 
TR-3599-3/-4/ 
-4A/-5/-5A/ 
5D/-6 
TR-3599-7 
TR-3642 
TR-3659 
TR—3661 
TR-3667 
TR-3689/-1/ 
-C/-D 
TR-3689-3 
TR-3821/-1/-2 
TR-3855 
TR-4007/-2/ 
2R2/-2 B 
TR-5598 
TR-5620/A/ 
- 1/-2 
TR-5620-3 
TR-5657 
TR-21712-1 
TR-25367 
TR-25743 
TR-25747 
TR-25791/-2/-C 
TR-25992/-1 
TR-26020 
TR-26192 


17-349549 

26S54L54 

Fly 75 
Fly 20745 
Fly 20746 


26S26 
26S75 26 
26R71 
Fly 20747 


TR-26192-1 

TR-26205/-1 

TR-26214 

TR-26215 

TR-26216 

TR-26691 

TR-26714 

TR-27104 

TR-27125 

TR-27126 

TR-27157 

TR-27837-2 

TR-27876 

TR-28017 

TR-28019/B/-2 

TR-28019-3 

TR—28051 

TR—28152 

TR—28314 

TR-28495 

TR-29105 

TR-29429P-1 

TR-29530 

TR-29556 

TR-31374 

TR-31659-1 

TR-31752 

TR-31898P 

TR-31906 

TR-32060K 

TR-32061R 

TR-32062R 

TR-32063R 

TR-32625 

TR-32696 

TR-100037 

TR-105195 

TR-105196 

TR-105294 

TR-105295 

TR-106383 

TR-107533 

TR-109221 

TR-109237 

TR-109251 

TR-109252 

TR-109253 

TR-109254 

TR-109255 

TR-109261 

TR-109262 

TR-109263 

TR-109286 

TR-109457 

TRJ-31364 

TRJ-31365 

TRJ-31366 

TRJ-31369 

TRJ-31372 

TRJ-31374 


26R40 

TRJ-31522 


Fly 209 

TRJ-31523 


26R106 1 

TRJ-31524 


Y 5355 

TRJ-31526 


26S72 

TRJ-31527 

TRJ-31528 

26S011 

16-3487 

TRJ-31529 
TRJ-33011 

24S05 

26R47 

TRJ-33023 


16-3487 

TRJ-33024 



TRJ-33025 

22S33 

Fly 207 

TRP-31707 

26S49 

26R116 

TRP-31715 

26S49 

16-6758 

TRP-31768 


24S52 

TRT-408 

20-1005 

24S51 

TRT-424 


24S05 

TRT-433 

17-4522 

26R40 

TRT-435 

17-4522 

21F09 

TRT-437 

20-1049 

24S48 

TRT-439K 

17-4538 

22S27 

TRT-461H 



100131 

19-3125 

24S48 

101817 

19-3036 


101819 

19-3036 


102134 

26C81 

26S721 

105195 

26C81 

26R116 

105213 

17-6018 

16-6780 

105214 

17-6019 


105216 

17-6011 

26R150 

105294 

105295 

17-3417 

26S86 

106383 

20-1050 

26S45' 

107290 

107575 

107837 


26S48 

109252 

17-3418 

26C81 

109253 

17-3417 


109255 

109257 

109261 

109263 

109286 

109457 

109840 

109850 

112820 

112821 

112822 

112829 

112845 

112866 

112870 

112871 

112875 

112879 

113382 

113390 

113404 

113547 

906152-501 



Service notes may be found at the end of the OLYMPIC section. 


Printed In USA 


FORM-4 









OLYMPIC 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 


jlT| 


|T | 

MODEL 

■ I 

NUMBER 

HUMBER 

NUMBER 




A9TT16 

18 

CH40?/U 

13 

KD219MF/MUF 

16 

TY134/U 

15 

3K722/U 

21 

9TVT2/U 

18 

A9TT16/UHF 

18 

CJ412/U 

15 

XD219MG/MUG 

16 

XL-210/11 

1 

3K725/U 

21 

9TV15/U 

18 

B9TT16 

18 

CJ442B/BU 

17 

KD219W/WU 

16 

XL-612/13 

1 

3K826/U 

21 

9TV19-B/UHF 

18 

B9TT16/UHF 

18 

CJ442M/MU 

17 

KD219WF/WUF 

16 

1C72 

3 

3K827/U 

21 

9TV19-C/UHF 

18 

C21BC15/16 

4 

CL 105 

19 

KD2I9WG/WUG 

16 

1CA20 

10 

3K830/U 

21 

9TV19-P/UHF 

18 

C21BD35 

6 

CU06B/BU/M/MU 

19 

XD221AP/APU 

16 

1CA70/U 

11 

3X832A/AU 

21 

9TV23-B/UHF 

18 

C21BF21 

6 

CL106W/WU 

19 

KD221APF/APUF 

16 

1CA96/U 

15 

3K834LC/LCU 

21 

9TV23-C/UHF 

18 

C21BG15/16 

5 

CU07D/DU 

19 

KD221APG/APUG 

16 

1CB21 

10 

3X835LH/LHU 

21 

9TV23-P/UHF 

18 

C24BH23/30 

5 

CL108P/PU 

19 

KD222P/PU 

16 

1CB71/U 

11 

3K836LA/LAU 

21 

9TV31B/UHF 

18 

C24BJ22 

4 

CL109A/AU 

19 

KD222PF/PUF 

16 

1CB72/U 

11 

3K926/U 

21 

9TV31C/UHF 

18 

C24BJ30 

4 

CL117/U 

23 

KD222PG/PUG 

16 

1CB77/U 

11 

3K927/U 

21 

9TV3IP/UHF 

18 

C939/43/44 

27 

CL118/U 

23 

KD223B/BU 

16 

1CB97/U 

15 

3K930/U 

21 

9TV32B/UHF 

18 

C939U/43U/44U 

27 

CL119/U 

23 

KD223BF/BUF 

16 

1CC22/23 

10 

3K932A/AU 

21 

9TV32C/UHF 

18 

C945/U 

28 

CL120/U 

23 

KD223BG/8UG 

16 

1CD24/25 

10 

3X934LC/LCU 

21 

9TV32P/UHF 

18 

C946/U 

28 

CRB339 

20 

KD223M/MU 

16 

1CD73/U 

11 

3K935LHAHU 

21 

9TX11/U 

18 

C950/U 

28 

CRW2I2B/M 

18 

KD223MF/MUF 

16 

1CD74/U 

11 

3K936LA/LAU 

21 

9TZ13/U 

18 

C951/U 

28 

CW350/U 

18 

KD223MG/MUG 

16 

1CJ20U 

10 

3T100/U 

16 

14TD30/31 

9 

C952/U 

28 

DX-214/15/16 

1 

KD223W/WU 

16 

1CK21U 

10 

3T200/U 

21 

14TD52/53 

9 

C953/U 

28 

DX-619/20 

1 

KD223WF/WUF 

16 

1CL22U/23U 

10 

3T500/U 

21 

14TT50 

10 

C954/U 

28 

DX-62I/22 

1 

KD223WG/WUG 

16 

1CM24U/25U 

10 

3T600/U 

16 

14TT9I/U 

14 

C955/U 

28 

DX-931/32 

1 

K D363/U 

20 

1DB17 

10 

3T700/U 

21 

14TT92/U 

14 

CA105/U 

15 

DX-950 

1 

KD365/U 

20 

1DK17U 

10 

3T900/U 

21 

14TW50 

10 

CA13S/U 

15 

K21BC12/13/14 

4 

KD375/U 

20 

1KA40 

10 

4CE15 

10 

17C 

3 

CA205B/BU 

15 

K21BD34 

6 

KEI50/U 

15 

1KA80/U 

11 

4CE75/U 

11 

17C24 

3 

CA205M/MU 

15 

K21BG12/I3/14 

5 

KE220B/BU 

17 

1KB87/U 

11 

4CF76/U 

11 

17C44 

2 

CA228 

16 

K248H31/32/33 

5 

KE220M/MU 

17 

1KB88/U 

11 

4CG26/27 

10 

17C57 

2 

CA235/U 

20 

K24BJ31/32/33 

4 

KE371/U 

20 

1KC41/42/43 

10 

4CH 28/29 

10 

17CA20/X 

7 

CB106/U 

15 

X960/U 

27 

KE372/U 

20 

1KD81/U 

11 

4CN15U 

10 

17CR20 

2 

CB107/U 

15 

K965/U 

28 

KF405/U 

15 

1KD82/U 

11 

4CR26U/27U 

10 

17D 

3 

CB136/U 

15 

K966/U 

28 

KH406/U 

8 

1KD83/U 

11 

4CS28U/29U 

10 

17X31/32 

3 

CB137/U 

15 

X967/U 

28 

KH407/U 

8 

1KJ40U 

10 

4KF84/U 

11 

17X41/42/50 

2 

CB140/U 

15 

K968/U 

28 

KH4I6/U 

15 

IKUIU/42U/43U 

10 

4KG44/45 

10 

17K55 

2 

CB206B/BU 

16 

K970/U 

28 

KH417/U 

15 

1T71 

3 

4KH85/U 

11 

17KE65/66 

9 

CB206H/MU 

16 

K971/U 

28 

KH436B/BU 

16 

1TA10 

10 

4KH86/U 

11 

17XU98/U 

14 

GB206WAVU 

16 

K972/U 

28 

KH436BF/BUF 

16 

1TA60/U 

11 

4KR44U/45U 

10 

17T 

3 

CB207B/BU 

16 

K973/U 

28 

XH436BG/BUG 

16 

1TB11 

10 

6P25 

24 

17T20/33 

3 

CB207M/MU 

16 

X975/U 

28 

KH436M/MU 

16 

1TB61/U 

11 

6P26/U 

25 

17T34 

3 

CB207W/WU 

16 

X976/U 

28 

KH436MF/MUF 

16 

1TC12 

10 

6P27/U 

25 

17T40/48 

2 

CB214B/BU 

16 

K977/U 

28 

KH436MG/MUG 

16 

1TD13 

10 

7C809/U 

21 

17T56 

2 

CB214M/MU 

16 

X978/U 

28 

KH437B/BU 

16 

1TD62/U 

11 

7C810/U 

21 

17T71/75 

2 

CB336/U 

20 

K979/U 

28 

KH437BF/BUF 

16 

1TJ10U 

10 

7C909/U 

21 

17T76/77 

2 

CB337/U 

20 

XAU5/U 

15 

KH437BG/BUG 

16 

1TK11U 

10 

7C910/U 

21 

17T83/85 

2 

CB338/U 

20 

KA145/U 

15 

KH437M/MU 

16 

1TL12U 

10 

7TV9B/BU 

18 

17TA19/BX 

7 

CB45VU 

20 

KA2I5B/BU 

15 

KH437MF/MUF 

16 

1TM13U 

10 

7TV9M/MU 

18 

17TA32/33 

7 

CC325/U 

29 

XA2I5M/MU 

15 

KH437MG/MUG 

16 

1TY95L 

11 

7TV10AJ 

18 

17TE37/38 

9 

CC330/U 

29 

KA217B/BU 

15 

KL115 

19 

1-9TV12/U 

18 

7TV11B/BU 

18 

17TE67 

9 

CC331/U 

29 


15 

KR0380/81 

20 

1-9TX1I/U 

18 

7TV11M/MU 

18 

17TR10/I9 

2 

CC332/U 

29 

XA261/U 

20 

XYI47/U 

15 

3C101/U 

16 

9P21 

22 

17TU51/52 

10 

CC333/U 

29 

XBI16/U 

15 

PKA115/U 

15 

3C102/U 

16 

9P35/U 

26 

17TU89/U 

11 

CC350/U 

29 

XB117/U 

15 

PXB116/U 

15 

3C103/U 

16 

9P36/U 

26 

I7TU93/U 

14 

CC354/U 

29 

XB146/U 

15 

PKD118/U 

13 

3C104 

16 

9T22 

22 

17TU94/B/M 

14 

CC355/U 

29 

KB216B/BU 

16 

PKD119/U 

13 

3C205/U 

21 

9TM20/U 

18 

17TU94BU/MU/II 

14 

CC360/U 

29 

KB216BF/BUF 

16 

T17B23 

4 

3C206/U 

21 

9TRZ14 

18 

17TU95/U 

14 

CC365 

29 

KB216BG-BUG 

16 

T21BC10 

4 

3C510/U 

21 

9TT16/U 

18 

17TW27 

2 

CD108/U 

13 

XB2I6M/MU 

16 

T21BD19 

6 

3C51 l/U 

21 

9TT17-C 

18 

17TX51/52 

10 

CD109/U 

13 

XB216MF/MUF 

16 

T21BF20 

6 

3C605/U 

21 

9TT17-C/UHF 

18 

17TZ90Q/U 

12 

CD110 

13 

XB216MG/MUG 

16 

T21BG10 

5 

3C701/U 

21 

9TT17-G 

18 

20C22 

3 

CD110P 

13 

XB216W/WU 

16 

T938/U 

27 

3C702/U 

21 

9TT17-G/UHF 

18 

20C45/52/53 

2 

CD110PU 

13 

X6216WF/WUF 

16 

T940/U 

28 

3C703/U 

21 

9TT17-K 

18 

20 D 

3 

CD110U 

13 

KB216WG/WUG 

16 

TA100/U 

15 

3C805/U 

21 

9TT17-K/UHF 

18 

20D49 

2 

CDl 11P/PU 

16 

KB36Z/U 

20 

TA130/U 

15 

3C806/U 

21 

9TT17-P 

18 

20X43/51 

2 

CD139P/PU 

16 

KBS362/U 

20 

TA200B/BU 

15 

3C8I2P/PU 

21 

9TT17-P/UHF 

18 

20T21 

3 

CD208/U 

16 

KC366/U 

20 

TA200M/MU 

15 

3C813A/AU 

21 

9TT17-Q 

18 

20T46/47 

2 

CD209/U 

16 

KC368/U 

20 

TA230/U 

20 

3C814D/DU 

21 

9TT17-Q/UHF 

18 

21C28 

3 

CD209P/PU 

16 

KC369/U 

20 

TA330 

16 

3C901/U 

21 

9TT17-S 

18 

21C65/68 

2 

CD210P/PU 

16 

KC370/U 

20 

TAY199/U 

15 

3C902/U 

21 

9TT17-S/UHF 

18 

21C72/73 

2 

CD211D/DU 

16 

KC373/U 

20 

TBIOI/U 

15 

3C905/U 

21 

9TT18-C 

18 

21C80/81/82 

2 

CD342/U 

20 

XC467/U 

20 

TB131/U 

15 

3C906/U 

21 

9TT18-C/UHF 

18 

21C89/90/91/92 

2 

CD344/U 

20 

XD118/U 

13 

TB201B/BU 

16 

3C912P/PU 

21 

9TT18-G 

18 

21CB35/41 

7 

CD345/U 

20 

KD119/U 

13 

TB201M/MU 

16 

3C913A/AU 

21 

9TT18-G/UHF 

18 

21CC55/70 

7 

CD346/U 

20 

KD120/U 

13 

TB331/U 

20 

3C914D/DU 

21 

9TT18-K 

18 

21CF61/63 

8 

CD347/U 

20 

KD148/U 

15 

TDioyu 

13 

3K115/U 

16 

9TT18-I0JHF 

18 

21CH59 

8 

CE138/U 

15 

XD149/U 

15 

TD102/U 

13 

3K116/U 

16 

9TT18-P 

18 

21CL81 

8 

CE139/U 

15 

KDI88/U 

13 

TD203B/BU 

16 

3K117/U 

16 

9TT18-P/UHF 

18 

21CS1?/I8 

2 

CE208B/BU 

17 

XD218S/BU 

16 

T0203M/MU 

16 

3K118 

16 

9TT18-Q 

18 

21CU15/16 

2 

CE208AVMU 

17 

XD218BF/BUF 

16 

TE132AJ 

15 

3K119 

16 

9TT18-Q/UHF 

18 

21CX29 

2 

CE208W/WU 

17 

KD218BG/BUG 

16 

TE202B/BU 

17 

3K325/U 

21 

9TT18-S 

18 

21CZ57/72 

4 

CE209B/BU 

17 

KD218M/MU 

16 

TE202M/MU 

'7 

3K326/P 

21 

9TT18-S/UHF 

18 

21D29 

3 

CE209AV'MU 

17 

KD218MF/MUF 

16 

TE333/U 

20 

3K326PU/U 

21 

9TT30C 

18 

21D60/64 

2 

CE209W/WU 

17 

XD218MG/MUG 

16 

TRB334 

20 

3K327/D 

21 

9TT30C/UHF 

18 

21DB71 

7 

CE348/U 

20 

KD218W/WU 

16 

TRW203B/BU 

18 

3K327DU/U 

21 

9TT30G 

18 

21DC71 

7 

CE349/U 

20 

XD218WF/WUF 

16 

TRW203AVMU 

18 

3X328/U 

21 

9TT30G/UHF 

18 

21DZ73 

4 

CF400/U 

15 

XD218WG/WUG 

16 

TV-104/05/06/07/08 

1 

3K535/U 

21 

9TT30K 

18 

21K26 

3 

CF401/U 

15 

KD219B/BU 

16 

TV-246 

1 

3K536/U 

21 

9TT30K/UHF 

18 

21X61/42 

2 

CF410/U 

15 

KD219BF/BUF 

16 

TV-247 

1 

3K537/U 

21 

9TT30P 

18 

21K63B 

2 

CF411/U 

15 

KD219BG/BUG 

16 

TV-922 

1 

3K538/U 

21 

9TT30P-UHF 

18 

21K101 

2 

CF440B/BU 

16 

KD219C/CU 

16 

TV-922L 

1 

3X718/U 

21 

9TT30Q 

18 

21KB24/26 

7 

CF440^/MU 

16 

KD219CF/CUF 

16 

TV-944/45/46 

1 

3K719/U 

21 

9TT30Q/UHF 

18 

21X836/76 

7 

CF441B/BU 

16 

XD219CG/CUG 

16 

TV-947/49/50 

1 

3K720/U 

21 

9TT30S 

18 

21XC44/46/56 

7 

CF44IM/MU 

16 

XD219M/MU 

16 

TY103/U 

15 

3X721/U 

21 

9TT30S/IIHF 

18 

21KS22 

2 
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MODEL INDEX 

(CONTINUED ) 


MODEL 


MODEL 2® MODEL gS MODEL 


21KZ23/25/39 

4 

21TL80 

4 

22D115/16/17 

2 

22DZ101/16 

21T27 

3 

21T5I1/17 

2 

22DB101/116 

7 

22DZ120/21 

21T58 

2 

21TU14 

2 

22DB120/21/22 

7 

22DZ122/23/24 

21T69/70/74 

2 

21TX28 

2 

22DB123/24 

7 

24CJ68 

21 T86 

2 

21TZ56 

4 

22DC100/01 

7 

24CJ68BK/MK 

21TB34/40 

7 

22D100/01/0V03/04/05 

2 

22DC116/20 

7 

24CK77 

21TC54 

7 

22D106/07/08/09 

2 

22DC121/22 

7 

752/U 

21TF60/62 

8 

22D111/13/14 

2 

22DC123/24 

7 

753/U 



OLYMPIC 



CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

rUACCIC 

COLUMN 


COLUMN 

ruAeeic 

COLUMN 

CHASSIS 

COLUMN 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

vnM990 

NUMBER 

vnM39l9 

NUMBER 


NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

AD/AE 

9 

DD/DDU 

11 

HJ/HJU 

15 

KU/KUU 

14 

MVT/MVTU 

18 

134 

15 

AA/AB/AC 

7 

DE/DEU 

11 

HY/HYU 

15 

KV/KVU 

18 

NA/NAU 

27 

144 

16 

AF/AH/AJ 

8 

DF/DFU 

11 

JA/JAU 

15 

KW/KWU 

18 

NB/NBU 

28 

146 

16 

AK 

7 

DH/DHU 

11 

JB/JBU 

16 

KZ/KZU 

18 

NT/NTU 

18 

147 

16 

AL 

4 

DU/DUU 

11 

JD/JDU 

16 

LB/LBU 

21 

NV/NVU 

18 

149 

16 

BC 

4 

DY 

11 

JB/JEU 

17 

LCACU 

21 

NVT/NVTU 

18 

152 

16 

BD/BF 

6 

GA/GAU 

15 

JF/JFU 

16 

LE/LEU 

21 

R/S 

2 

153 

16 

BG/BH 

5 

GB/GBU 

15 

JH/JHU 

16 

LLA/LLAU 

16 

TA 

3 

156/58/59/60/61/62 

20 

BJ 

4 

GD/GDU 

13 

JJ/JJU 

17 

LT/LTU 

18 

TG 

3 

174/75 

16 

CA/CB/CC/CD/CE 

10 

GF/GFU 

15 

JRW/JRWU 

18 

LTM/LTMU 

18 

TK-17 

2 

176/77/78 

21 

CG/CH/CJ/CK 

10 

GH/GHU 

13 

JV/JVU 

18 

LV/LVU 

18 

TL-20 

2 

180 

21 

CL/CM/C N/CR 

10 

GT/GTU 

14 

JV/JVU 

18 

LVT/LVTU 

18 

TM 

2 

186/7/8 

21 

CS/CT 

10 

GU/GUU 

14 

KA/KAU 

20 

LX/LXU 

18 

TM-17 

2 

189-2 

21 

CTC10 

19 

GY/GYU 

15 

Kfl/KBU 

20 

LY/LYU 

16 

TN-21 

2 

189S 

21 

CTC15/U 

29 

HA/HAU 

15 

KC-KCU 

20 

ma/mau 

21 

u/w/x 

2 

193 

21 

CTC120/U 

19 

HB/HBU 

15 

KD-KDU 

20 

MB/MBU 

21 

z 

4 

10119 

22 

CTC220/U 

23 

HD/HDU 

15 

KE/KEU 

20 

ME/MEU 

21 

107 

15 

13119 

22 

CU/CW/CX 

10 

HB/HEU 

15 

KRB 

20 

MM/MMU 

18 

114-1 

15 

14116 

25 

DA/DAU 

11 

HF/HFU 

15 

KRD 

20 

MT/MTU 

18 

128 

16 



DVDBU 

11 

HH/HHU 

15 

KRZ 

18 

MV/MVU 

18 

129 

15 
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Width Ceil 


linearity 


Fewer 


Filament 



Horlxontal 

Oscillator 


Herixontol 
Ringing Cell 


Antenna 
Input (Baiun) 


CL-1543 5 

FC-2 

CL-2979 

CL-2300/-1 

FC-2 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TR-1506 

TR-2766/-1 

TR-1506 12 

TR-2766-1 

TR-2766-1 

TR-2766-1 

TR-2766-1 

TR-2766-1 

TR-3661 

TR-2766-1 24 



24S51 

24S53 

24S53 

24S53 

24S53 

24S53 

24S98 

TR-2706-1 

24S53 

CK-1346 

26C44 

CK-1346 

26C44 

CK-1346 

26C44 

NOT USED 

CK-4047 

26C80 

NOT USED 

CK-1346 

26C44 

NOT USED 

CK-1346 

26C44 

CK-4047 

26C80 



Peaking 

RF Choke 

Filament 

Choke 


Service notes may be found at the end of the OLYMPIC section. 
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OLYMPIC 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blacking 
Oscillator 


11 12 13 14 15 16 17 


19 20 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


INOT USED 


Inot used 



CK-4047 

CK-4047 

26C80 

26C80 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

COIL 

COIL 

CL-5464/-1 

CL-5464-1 
CL-28518 

HS 5 1 

HS5 5 


SEE RINGING 109251 

SEE RINGING 

COIL 

COIL 


CL-4753 

17-4534 

CL-4753 

CL-26946 

17-4534 

CL-4511 

CL-4511 

17-4523 

17-4523 

CL-479I 

CL-4791 

17-5004 

17-5004 

CL-5670 

CL-26953 

CL-28496 

CL-3603-142 
CL-3606-1 

CL-3603-1 

17-1031 

17-1031 

CL-4806-1 

CL-4753 

17-5003 

20-1049 

CL-25545 

CL-25545 

20-104949 

20-104949 



CL-26618 

CL-26953 


109254 

CL-26618 

CL-26953 

105294 

17-3417 

CL-4791 

17-5004 

106383 

CL-31052 



Service notes may be found at the end of the OLYMPIC section. 
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OLYMPIC 



21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



TR-27837-2 

TRJ-31366 

112820 

TRJ-31528 

TDT-334J-1 

TDT-331K 

TR-29556 

TR-3599-7 

TR-32061R 


Flyback 

TR-3599-6 

Fly 207 

TDT-331-H 

Fly 273 


TDT-334J-I 

TDT-331K 


TR-3599-7 

113382 



CL-3600-7 

TDT-332E63 

109457 

Cl_1—31516 

CLJ-33010 

CLJ-31367 

SA29939 

SA29939 

CL-32I38R 


Yoke 

SA29096 

CLJ-31367 



TDT-335JE-I 

TDT-332E-1 



109457 



Y 89 

Y 91 

Y 107 


Y 91 

Y 91 

Y 89 

Y 89 

Y 107 


Vertical 

TR—25791—2 

TRJ-31364 

112821 

TRJ-31527 

TRJ-31364 

TRJ-31364 

TR-31659-1 

TR-31659-1 

TR-332062R 


Output 


TDT-330 



TDT-330 

TDT-330 



113390 


26S27 

26S85 

26S86 

26S041 

26S851 

26S85' 

26S72' 

26S721 

26S86 


Vert. Blacking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

. 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 






CLJ-31558 







Width Cell 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

WC 22_ 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 





112875 








Linearity 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Fewer 

TR-2787642 

NOT USED 

112845 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TR-31752 

TR-32060R 

906153-501 



26R1I6_ 


26R150 





26R116 

26R150 


Filament 

TR-28314 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TR-32696 



21F09 










Focus Coil 









CL-32071R 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Audio 

TR-28051 57 

TRJ-31365 

112822 

TRJ-31529 

TRJ-33025 

TRJ-31365 

TR-29530 

TR-217112-164 

TR-32063R66 


Output 


TLT-123 


24S051 

TLT-128H41 

TLT-123H41 





24S05 

24S51 

26S48 

22S33 

24S51 

24S48 


26S45 


Choke 

CK-4047 

TLT-122-07 

112829 

TRJ-31526 

CKL-33014 

TLT-12241 

CKL-33014 

CK-26651-2 

CK-26651-2 

CK-32072R 



26C80 

26C79 

26C81 


26C77 

26C77 

26C80 

26C80 

26C81 


Horizontal 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

112866 

CLJ-31549 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

CL-28785 

CL-28785 

112866 


Oscillator 

COIL 

COIL 



COIL 

COIL 

HS 5 




Horizontal 

CL-5464-1 

CLJ-31375 



CLJ-31375 

CLJ-31375 





Ringing Coil 

CL-28518 

TDT-276 

NOT USED 


TDT-276 

TDT-276 





HS 5 

HS 5 



HS 5 

HS 5 





Antenna 

Input (Baiun) 












CL-4791 

CLJ-31368 

109252 

CLJ-31521 

TRJ-33011 

CLJ-31368 

CL-31654 

CL-31654 

109252 


Video IF 

CL-4711 

TRT-437 








17-4523 

20-1049 

17-3418 



20-1049 



17-3418 


Video IF 

CL-4753 

CLJ-31370 

TRT-433 

109253 

TRJ-31522 

CLJ-33012 

CLJ-31370 

CL-31655 

CL-31655 

113547 



20-1049 

17-4522 

17-3419 



17-4522 





Video IF 

CL-29016 

aj-31369 

112879 

TRJ-31523 

CLJ-33012 

CLJ-31369 

CL-31656 

CL-31666 

112879 


CL-28234 

TRT-435 

17-4522 




17-4522 






Video IF 

CL-28212 

17-5003 

TRJ-31372 

TRT-461H 

112871 

TRJ-31524 

CLJ-33013 

TRJ-31372 

NOT USED 

NOT USED 

112871 


Ratio Dot. or 

CL-3603-1/C 

TR-31374 

TRT-424 

106383 

CLJ-31519 

TRJ-33024 

TRJ-31374 

CL-3603 

CL-3603 

106383 


Quadrature 

17-1031 

20-1050 




17-1031 

17-1031 

20-1050 


Trap 

CL-25545 

CLJ-31371 

109255 

CLJ-31525 


CLJ-31371 

CL-29978 

CL-29977 

105295 


CL-28650 

TRT-439K 

105295 





CL-29978 



20-1049 

17-4538 




17-4538 





Trap 

CL-4753 

CLJ-31373 

TRT-408 


CLJ-31517 





109255 



20-1049 

20-1005 









1st Sound IF 

TR-3386-1 

CLJ-31373 

TRT-408 

109261 

CLJ-31518 

CLJ-33028 

CLJ-31373 

TR-3386-1 

TR-3386-1 

109261 



17-349549 

20-1005 

20-1052 



20-1005 

17-349549 

17-349549 

20-1052 


2nd Sound IF 

CL-4021 


112870 

CLJ-31520 


CLJ-31373 

CL-4021 

CL-4021 

112870 


17-3412 





20-1005 

17-3412 

17-3412 



AM IF and 

TR-1644/45 







TR-3176865 

TRP-31768 


FM IF 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




AM IF and 

TR-26714 







TR-31898P 

TR-31898P 


FM IF 

TR-27126 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TRP-31707 



16-3487 






16-6780 

16-6780 


Peaking 

CL-1535 


101819 




CL P-31683 

CL P-31683 

113404 



19-3180 


19-3036 

19-4060 

19-4060 

19-4060 

19-3036 

19-3036 

19-3660 


Peaking 

CL-26425 


109840 




CL-32624P 

CL-32624P 

101819 


19-3100 


19-4060 

19-3250 

19-4251 

19-4251 

19-3100 

19-3100 

19-3036 


Peaking 

CL-26426 


100131 




CL P-31686 

aP-31686 

103037 


19-4160 


19-3125 

19-3180 

19-4201 

19-4201 

19-3160 

19-3160 

19-3375 


Peaking 

a-25491 


109257 




CL-3398 

CL-25491 

109840 



19-3660 


19-3600 


19-4400 

19-3600 

19-3180 

19-3660 

19-3060 


RF Choke 











Filament 

Choke 







f 





Service notes may be found at the end of the OLYMPIC section. 
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SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 TR-1492/1914 used in models TV- I05/922/L/944/945, XL-210/11 replaced 
by Fly 1, TR-2092 used in XL-61//I3 replaced by Fly 9'. 

3 Use Y 5 for 16" tubes. 

4 TR-1764 used in TV-247/947/949/950, XL-210/211/612/613 repl aced 
by 26S51. 

5 CL-1842-1, CL-1687, CL-1842 used in some models - no replacement. 

6 TR-1475 used in models TV-104/5/6/7/8/922/L/944/5/6/246 replaced 
by HS 2. 

7 Use 15 to 1 turns ratio. 

8 TR-3385 used in chassis R/S/U/W/X replaced by 26S51. 

9 TR-2978 used in chassis TN replaced by 26R911. 

10 CL-2990, TR-2294 used in chassis TN, R, 5, U replaced by HS 3. 

11 TR-1966-1 replaced by 26R19. 

12 TR-2686 replaced by 26S48. 

13 May require use of original network. 

14 TR-2990-1 replaced by HS 9. 

15 CL-5464 used in DU,DUU, DY models replaced by HS 5l. 

16 TR-3597 used in chassis AA replaced by Fly 75. 

17 CL-3598 used in chassis AA replaced by Y 913. 

18 TR-3557 used in AA chassis - no replacement. 

19 Used in chassis AA/ AB, AK (TA series). 

20 Use original rear cover plug and connect same as original. 

21 TR-3597-2 used in chassis CT, CU replaced by Fly 75. 

22 CL-3600/-1 replaced by Y 1613. 

23 TR-3689 used in a few chassis - replaced by 26S26. 

24 TR-4697 used in chassis CT, CU replaced by 24S541. 

25 CK-4047 replaced by 26C80. 

26 TR-3599 used in early production - replaced by Fly 20745. 

27 TR-3385 used in models DD, DDU, DH, DHU - replaced by 26S51. 

28 Parallel with 10K resistor. 

29 Parallel with 39K resistor. 

30 Use one winding only. 

31 CL-3500 replaced by 17-5004, CL-2309 replaced by 17-1062, CL-2754 
replaced by 17-1006. 

32 CL-2972 replaced by 19-1020, TR-2781-1 replaced by 17-3496, TR-2630 
replaced by 17-3497. 

33 CL-2973 replaced by 20-1006, CL-2972 replaced by 19-1020. 

34 Parallel with 22 K resistor. 

35 CL-2614 replaced by 19-3500, CL-3398 replaced by 19-3250 a 15 K resistor, 
CL-3401 replaced by 19-3075 a 22 K resistor, CL-3403 replaced by 19-3300. 

36 TR-1469 replaced by 17-1013, TR-2630 replaced by 17-3497. 

37 Parallel with 15 K resistor. 

38 CL-2972 replaced by 20-1021, CL-2973 replaced by 20-1006. 

39 Use one winding only and add 5MMF capacitor externally. 

40 Used in chassis CT and CU. 

41 Parallel with 12 K resistor. 

42 TR-1646 ratio detector replaced by 17-3498. 


OLYMPIC 


43 Paral lei with 4.7 K resistor. 

44 TR-1474 used in Model TV922 replaced by 26R98. 

45 Connect leads to the same terminal numbers except connect - Original 
terminal # 7 to New terminal # 6 - Original terminal # 6 to New terminal *2 

46 Connect same as original except connect - Original # 2 & 3 to New # 2. 

47 Jumper Fly 204 Terminal ^6 & 8. 

Connect same as original except connect original 2 & 3 to new *2. 

48 Do NOT use Secondary Winding. 

49 Add External Capacitor. 

50 TR-25791/-C/-2 used in chassis HA/HAU/HB/HBU/HD/HDU/HF/HFU/HH/ 
HHU/HE/HEU/HJ/HJU/HU/HUU/JA/JAU replaced by 26S27. 

51 TR-2690-1 used in Radio chassis 107/114-1 replaced by 24S50A^. TR-25743 
used in radio chassis 134 replaced by 24S06, TR-25367 used in chassis HE/ 
HEU/HJ/HJU/JA/JAU replaced by 22S871. 

52 TR-25922 used in radio chassis 144/46/47/49/52/53 replaced by 24S06. 
TR-26020, TR-27104 used in radio chassis 174,175. TR-28495 replaced 
by 24S48. 

53 TR-1646 used in radio chassis 144/47/49/52 replaced by 17-3498, 

54 Use high current 6.3 volt winding. 

55 Use original Yoke plug - 

Connect Yoke Terminal # 2 to Plug *3 
Connect Yoke Terminal *1 & 3 to Plug #5 
Connect Yoke Terminal ^7 to Plug ^8 
Connect Yoke Terminal ^4 to Plug *1 
Connect Yoke Terminal ^6 to Plug ^7 

56 TR-27157 used in chassis KRB/KRD - no replacement. 

TR-26192-1 used in chassis KE/KEU replaced by 26R40. 

TR-25747 used in Radio chassis 159 - no replacement. 

TR—27125 used in Radio chassis 160/161 replaced by 26R47. 

57 TR-28019/B/-2 used in some chassis replaced by 24S52. 

TR-2766-1C used in some chassis replaced by 24S78^. 

TR-25922/-1 used in Radio chassis replaced by 24S06. 

TR-27104 used in Radio chassis 156 - no replacement. 

58 Chroma Coils: 105213 replaced by 17-6018 

105214 replaced by 17-6019 
105216 replaced by 17-6011 
107837 - no replacement 
107290 - no replacement 
107575 - no replacement 

59 CL-27854 & SA-29097 al so replaced by Y 90. 

60 TR-5620-3 - no replacement. 

TR-29105 replaced by 22S27. 

61 TR—28152 replaced by 26R40. 

62 TR-27125 used in radio chassis replaced by 26R47. 

63 TDT-326E-1 also used - no replacement. 

64 TR P—31715 replaced by 26S49, TR-28019-3 replaced by 24S51, 

65 TR P-31707 used in 306 chassis replaced by 16-6780. 

66 TR-29429P-1, TR-31906 - no replacement. 
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PARTS 


PACKARD BELL 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

25545 

17-3401 

29507 

19-3093 

29575 

Y !4 2 

29743 


89043/-B 

26R21 3 

89443/B 

26S73 

27004 


29508 

19-4180 

29576 


29744 

17-6016 

89045 

26R92 

89448/B 

FLY 16 26 

27005 

26C93 

29509 

19-3250 

29576A 

20-1005 

29745 

17-6018 

89046 

26A03 

89451 

26S52 1 

27006/A/-B 

26C79 

29510 

24A88 

29577 

19-4400 24 

29746 

17-6019 

89047 

26R00 

89456/A 

26S56 4 

27006C 

26C79 

29511 

FLY 1 

295 79 

17-4522 

29747 


89050 

26R88 

89456/8 

26S56 

27006D/E 

26C79 

29515 

19-4060 

29581 

WC 18 

29748 

17-6011 

89051 

26R33 3 

89457 

FLY 24 21 

27012 

26C79 

29516 

20-1021 

29582/A 

HS 5 

i 29750 


89056/-A 

26R122 

89458/B 

FLY 76 l > 25 

27013/A 

26C79 

29517 

WC 16 

29583 


! 29752 

19-3180 

89056/-B 


89460/A 

22S58 

27016 

26C8Q 

29519 

FC 3 

29583/A 


29753/A 

HS 5 

89056/-C 


89461/B 

FLY 212 

29018 

17-3487 

29520 

19-3036 

29584/A 

17-4534 

29755 

17-4534 

89056E 


89465 

FLY 202 27 

29021 

16-3487 

29521 

FC 2 

29585 

17-4523 

29757 

20-1049 

89058 

26R88 28 

89465A 

FLY 202 27 

29022A 

16-6758 

29523 


29586/A 

17-4522 

29758/A 

Y 93 

89060-A 

23V52 

89466 

26S48 

29023 

16-6758 

29527 

HS 5 

29587 

17-4522 

29759 

20-1049 

89064 


89479B/D 

FLY 100 

29025 

17-1011 

29529 

20-1004 

29587A 

17-4523 

29760/64A 

20-1049 

89066 

26R130 

89479D 

FLY 100 

29026 

17-1001 

29530 

Y 6 

29587B 

17-4523 

29766/A 

20-1049 

89067 

FLY 201 34 

89480 

26S14 

29027 

17-1002 

29531 ,B,C 

WC 17 

29589/A 

HS 5 

29767/68 

17-4522 

89076/A/B 

26R100 

89480A/B 

26S08 

29028 

17-1003 

29532 

WC 23 

29590/A/B 

Y 60 

29769/B 

17-4522 

89084 

26R120 1 

89483/B 

26S08 

29029 

19-1013 

29533 

Y 13 

29590/C 

Y 60 

29771 

19-3160 

89090/A 

26R122 

89488/A 


29030 

HS I 

29536 

Y 13 

29606 

19-4122 

29773 

19-3250 

89097 


89489/A 


29031 

17-1043 

29537 

Y 13 

29629 

HS 5 

; 29778 

20-1005 

89100/A 


89500/B 

24S49 

29036 

19-3036 

29538 


29644/A 

17-4523 

29779 


89101/2/3/3A 


89500/C 

24S52 

29038 

16-3487 

29539 

Y 7 2 

29645C 

Y 52 

29781 

19-3250 

89104 


89501/B 

26S08 

29041 

16-3445 

29540 

WC 22 

29646 

19-1005 

29782/A 

19-1006 

89112 


89502/A 


29047 

17-1002 

29540,B 

WC 22 

29650 

19-4060 

29788 


89229 

26S01 

89503/A 


29048 

HS 3 

29541 

16-3445 

29659/D 

HS 5 

29797 

Y 93 

89405 

22S58 ! 

89506 

26R150 

29050 

16-6678 

29542 

Y 9 2 

29661 

HS 17 

29802/A 

17-3402 

89421 


89507 


29051 

16-6678 

28545 

20-1005 

29669/A 

19-3600 

29803/A 


89422 

26S53 

89508 


29052 

16-6678 

29546 


29694 

17-3477 

29814/A 


89423 

24S86 

89510 

26C81 

29053/B 

20-1004 

29547 

17-3402 

29695/A 

HS 5 

29815/A 

17-6012 

89424 

FLY 4 

89515/A/B 

22S33 

29053C 

20-1005 

29548/A/C 

20-1004 

29695B/D 

HS 5 

29818/A 

17-4522 

89425 

22S58 

89515/C 


29054 

17-3493 

29549 

17-1070 

29696 

Y 52 

29819/A 


89426 

22S58 

89516 


29055 

17-1063 

29551 

19-3001 

29697 

17-4523 

29821 


89426/A 

22S58 

89519C/D 


29056 

17-1063 

29552 

19-3093 

29698A 


29822/A 


89427 

24S52 

89522/B 

26S08 

29057 

16-3472 

29553 

17-1069 

29699/A 

HS 5 

29824 


89427/A 

24S51 

89527 


29058 

17-3487 

29554 

17-1070 

29702 


2982 6/B 

Y 92 

89429 


89529 

26S01 1 

29059 

17-3487 

29555B 

WC 18 

29703/A 

HS 5 

29828 

17-4522 

89430 

26S52 

89532/B 

22S58 

29063 

16-6758 

29556 

Y II 2 j 

29713 

19-3600 

29829/30 

20-1045 

89431/B 

26S56 4 

89534/35 


29064 

16-6758 

29557 

19-3250 i 

29714/C 

20-1005 

29833/A 


89432A/-C 

FLY 2 

89543/A/B 

26S07 

29066 

16-6758 

29558 

19-4400 

29715/A 

HS 5 

29838 

20-1005 

89434 

26S54 

89544 


29067 

16-6758 

29559/A 

20-1049 

29716/A 

Y 92 

29839 

17-4534 

89434/A/B/C 

26S54 

89545/A 

22S33 

29068 

17-3493 

29560 

17-4536 

29717 

Y 52 

29840 

Y 107 

89434D 

26S54 

89545/B 

24S51 

29077 

16-6758 

29561/A 

17-4523 

29718/A 

WC 34 

29842 

Y 92 

89435 

FLY 12 

89546/A 


29078 

16-6758 

29563 

16-3445 

29718/B/C 

WC 18 

89027/A 

26R26U 1 

89436 

24S51 

89547 

26R150 

29080/C 

16-3445 

29564/A 

20-1049 | 

29722/23 


89029 


89436/A/C/D/E 24S51 j 

89548/B 

FLY 273 

29080D 

17-3495 

29565/A 

17-4538 ! 

29724 


89030 


89437 

FLY 12 1 

89549 

26S86 

29081 

20-1005 

29566 

19-1005 ! 

29727 

17-3411 

89031 

26A03 

89438/B 

FLY 12 ; 

89550/A 


29091/A 

17-1031 

29567 

Y I4 2 

29728 

17-3413 

89032 

26R27U 1 

89439 

22S56 

89551 

22S86 

29267 

16-6758 

29568 

WC 18 

29729 

17-3414 

89033 


89440 

FLY 2421 

89552/A 

24S51 

29501 

19-3250 

29569 

WC 22 

29730 

17-3417 

89035 

26R21 

89440/A 

FLY 24 21 

89553/56 


29502 

17-1002 

29570A 

17-4535 

29731/32 

19-3180 

89036/B/-C 

26R35 3 

89441 

26S571/16 

89554 

26R150 

29503 

WC 11 

29572A 

17-4522 

29737 

Y 107 

89041 

26R35 

89442 

26S53 2 

89557A 

26C81 

29504 

WC 14 

29573 


29740 

WC 35 

89042 

26R21 3 

89442/B 

FLY 16 

89561 

26R111 

29505 

FC 1 

29574 

17-4501 

29741 








29506 

19-4122 













Service notes may be found at the end of the PACKARD BELL section. 
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PACKARD BELL 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

17T1 

27 

19T37 

32 

21SK3 

23 

23DK2 

28 

1841/2 

10 

2721/22 

8 

17VC1 

21 

19VT1/2 

26 

21SK3A 

23 

23DK3 

31 

1941/2 

10 

2723-4 

8 

17VK1 

25 

19WI 

32 

21ST1/U 

16 

23DK4/S 

31 

2001TV 

1 

2742/3/4 

13 

17vti/u 

18 

19W1C 

32 

21ST2 

19 

23DK55 

31 

2002TV 

1 

2801ATV 

5 

17VT3 

21 

21 C1/2 

24 

21ST3 

23 

23 DTI 

31 

2041/2/3/4 

10 

2801TV 

5 

17VT4 

21 

21C3 

27 

21ST4 

23 

23K1 

29 

2091/2 

6 

2803TV 

5 

17VT7 

25 

21C5/6 

29 

21T1 

24 

23K3/S 

32 

2101/02/05 

4 

2811A 

5 

17VT8 

21 

21CC3/A 

30 

21T2 

27 

23K4S 

32 

2105 A 

4 

2822 

7 

17VT9 

21 

21CC4/5 

30 

21VC5 

23 

23K5 

32 

2111/12/13 

4 

2841 

11 

17VT10 

26 

21CC5A 

33 

21VC8 

26 

23SC1 

32 

2114 

4 

2842/3/4 

13 

17VT11 

26 

21CD2/3 

30 

21VC9 

26 

23ST1 

32 

2115 

4 

2846/7 

11 

19C2 

32 

21CD3A 

33 

21VT1/U 

18 

23ST2 

32 

2116 (Deluxe) 

4 

2921/2 

8 

19C3 

32 

21CK1 

30 

21VT2 

23 

23T1 

27 

2116 (Std) 

4 

2941 

13 

S9T1 

29 

21CT3/5 

30 

21VT3 

23 

23T3 

29 

2117 (Deluxe) 

4 

2942/6/7 

11 

I9T2 

27 

21CT5A 

33 

21VT4 

21 

23T6 

32 

2117 (Std) 

4 

2991TV 

6 

19T3 

29 

21DC1/U 

16 

21VT5 

25 

23VCI 

26 

2115 

4 

3021 

4 

19T3TC 

29 

21DC2/U 

16 

21VT6 

26 

23VT1 

26 

2141/2/3/4 

10 

3041 

13 

19T6 

32 

21DC3/U 

20 

21VT7 

26 

240 

24 

2202/04 

4 

3042/142 

11 

19T7 

32 

21DC4/U 

20 

23C4 

29 

24DCI/U 

16 

2291TV 

6 

3191/2/7 

6 

19T8 

32 

21DC5/6/7 

22 

23C5/6/7 

29 

24DC2/U 

20 

2292TV 

6 

3381 

6 

19T9 

32 

21DC9/10 

24 

23C8 

29 

24DC4 

22 

2293TV 

6 

4580 

9 

19T10/11 

32 

21DC12 

24 

23C9 

32 

24DC5 

24 

2294TV 

6 

4691 

9 

19T12 

32 

21DC16 

24 

23DC2 

28 

24DD1/U 

16 

2295TV 

6 

17101 /U 

14 

I9T13/14 

32 

21D01/U 

16 

23DC5/6 

24 

24DD2/U 

20 

2296TV 

6 

17104/1) 

14 

19T15 

32 

21DK3 

24 

23DC10/M 

31 

24DK2/U 

20 

2297TV (Deluxe) 

6 

21102/U 

12 

19T15A 

32 

21DT1/U 

16 

23DC11 

31 

24DT1/U 

16 

2297TV (Std) 

6 

21103/U 

12 

19T16/17/18/19 

32 

21DT2/U 

20 

23DC12/13 

31 

24DT2/U 

20 

2298TV 

6 

21103A/U 

15 

19T20 

32 

21DT4 

24 

23DC17/18/19/20 

32 

24SC2 

23 

2301 TV 

5 

21201 /U 

14 

19T2I 

32 

21K1S 

24 

23DC101 

34 

24SC3 

23 

2302 

5 

21202/U 

12 

19T22 

32 

21K2 

27 

23DD1 

24 

24ST1/U 

16 

2311 

5 

21202A/-U 

15 

19T23 

32 

21K3 

29 

23DD3 

28 

24ST2 

19 

2421/22 

7 

21204/U 

14 

19T24/25 

32 

21SC1/U 

16 

23DD4/6 

28 

24ST4 

23 

2423 

7 

21206/U 

14 

19T26 

32 

21SC3/C4/C5 

19 

23DD7/8 

31 

24T2A 

29 

2601 TV 

6 

21401/U 

12 

19T27 

32 

21SC6/7/8 

23 

23DD10 

32 

24T2B 

32 

2602 

4 

21401A/-U 

15 

19T33 

32 

21SC9/U/12 

23 

23DD101 

34 

24VT1 

23 

2621/22 

4 

21402/tl 

14 

19T34/35 

32 

21SK2 

19 

23DK1 

24 

27DD1 

31 

2692TV 

6 

24203/U 

37 

19T36 

32 









24205/U 

17 


CHASSIS INDEX 


chassis a 

CHASSIS number 

chassis S 

mACCK COLUMN 
CHASSIS NUMBER 

CHASSIS COLUMN 
CHASSIS NUMBER 

CHASSIS K 

T-l 12 

T-1A 15 

T-10 14 

T-20 17 

TVP-1/-2 27 

TVT-1/-2 27 

V8-1 18 

V8-2 21 

V8-2(Revised) 21 

V8-3 26 

V8-4/-5 25 

V8-7/-8/-9 26 

3T3 23 

7HF1 32 

7TU1 24 

7TU3 27 

7TU5- 29 

8 H FI-1/2-1 32 

8TU2 24 

8TU4 28 

8TU5 30 

8 TU6 31 

88 S1/U 16 

88S2 19 

88S3/4 23 

8S-5/-6 24 

88-8/-9/-10/-11 29 

88-13C/D/E/F/G 32 

88-14C/D/F/G/J/K/ 

L/M/P 32 

88-14Q/R/S/T/V/W/ 

X/Y/Z 32 

88-15C/D/E/F 32 

98C3/4 30 

98C6 30 

98C7C 33 

98D1/U 16 

98D2 20 

98 D3 22 

98 D4 24 

98D5 24 

98D6 24 

98D7 24 

98D8 24 

98D10/11/13 28 

98D14/C 31 

98D15 31 

98D17 34 

1840 10 

2040 10 

2091-2 6 

2101/11-2 5 

2114 5 

2115-2 5 

2117 5 

2201-4 5 

2291 6 

2297-8 6 
2421/-2 7 
2423/-2 7 
2621-2 5 
2710/20 8 
2740 13 
2822 7 
2840 11 
2921/22 8 
2940-1 13 
3040-1 11 


Printed In USA 


FORM-3 














PACKARD BELL 


PART NAME 



Video If 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


29053 29053 

20-1004 20-1004 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


20-1004 20-1004 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 29050/51 
16-6678 



16-3445 

NOT USED 

NOT USED 


29022A/23 NOT USED 
16-6758 


20052 

16-6678 

NOT USED 

NOT USED 

29520 

19-3036 

29508 

19-4180 

29509 

19-3250 




Service notes may be found at the end of the PACKARD-BELL section. 
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PACKARD BELL 



PART NAME 


flyback 


Yoke 


8944OA 

89457 

Fly-2421 


89440 

Fly-2421 


89457 
89440A 
Fly-2421 


89458B 89448B 

Fly-76 1 '25 Fly-16 26 


F\y-2Q2* 7 




89443/B 89456 

26S73 26S56 4 


NOT USED 89046 


89456/A 

20S56 4 


26S56 4 


NOT USED 89046 


89456/A 

26S56 4 


89434/C 

26S54 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Width Coil 


Unoarity 


Power 


Filament 


Focus Coil 


NOT USED NOT USED 29568 NOT USED NOT USED 

WC-18 


NOT USED 29569 NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED WC-22 


89056A 89050 

26R122 26R88 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


89426/A 89436A 

26S58 24S51 


89436A 2 ® 

24S51 


89436A 2 ® 

24S51 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IP 


Video IF 


Video IP 


Video IF 


29561A18 

17-4523 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


29559 

20-1049 


29054 

17-3493 


29563 

16-3445 



29520 

19-3036 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL COIL COIL COIL 



29561A 

17-4523 

17-4522 

29560 

17-4536 

29585 

17-4523 

29561A 
17-4523 

29585 

17-4523 

29570A 

17-4535 

29579 

17-4522 

29574 

17-4501 

29586A 

17-4522 

29570A 

17-4535 

29586A 

17-4522 

29561A 18 

17-4523 

NOT USED 

NOT USED 

29587 

17-4522 

29561A 18 

17-4523 

29587 

17-4522 



2956515 

20-1045 


180UH 

19-4180 


400UH 

19-4400 


NOT USED 


NOT USED 


29552 

19-30931® 


29509 

19-3250 


29506 

19-4122 


10UH 

19-1005 


170UH 

19-4180 


380UH 

19-3300 


2956 5A23 

17-4538 


29563 

16- 3445 

2956 5A 23 

17- 4538 


29565 15 

17-4538 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


29508 

19-4180 


29508 

19-4180 


29577 

19-4400 24 


NOT USED 29566 

19-1005 


NOT USED NOT USED NOT USED 29551 

19-3001 


45.0MC 

17-4523 

29585 

17-4523 

29585 

17-4523 

29587 

17-4522 

29587 

17-4522 

29644A 

17-4523 

29081 

20-1005 

29081 

20-1005 

29548 

20-1004 

29564A 

20-1049 


19-2864 

19-4201 31 


19-4400 24 19-4400 24 19-4122 


NOT USED I NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED 


29053B 

20-1004 


29080/D/C 

16-3445 


29566 

19-1005 

29552 

19-3093 19 


29506 

19-4122 


NOT USED 


NOT USED NOT USED 


Sorvice notes may be found at the end of the PACKARD-BELL section. 
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PACKARD BELL 


PART NAME 


21 




22 23 24 25 26 27 


29 30 


89519C/D 89507 



Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 
89064 


26S08 26S54 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


26S08 


NOT USED 
29718/A 
WC 34 

NOT USED 

89076/A/B 33 

26R100 


26S08 


NOT USED 


NOT USED 
89064 33 


NOT USED 

NOT USED 


Horizontal 

Oscillator 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

89436A/D 

89436C 

89436C 29 

89436D/F 43 

89436D 

24S51 

24S51 

24S51 

24S51 

24S51 

27006B/C 

27006B 

27006B 

27006D 

27006C 

26C79 

26C79 

26C79 

26C79 

26C79 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 


89500B 45 
24$ 49 



COIL 
29695/A/B 
HS 5 


COIL 
29589A 
HS 5 


COIL 
29695/A37 
HS 5 


COIL 
29703 
HS 5 


COIL 
29695B 
HS 5 


1 89460A 4 ^ 
22558 
27012 
26C79 
29715A 
HS 5 


NOT USED NOT USED 
_ WC 35 

89076/A/B 33 89076/A/B 33 89506 

89554 33 

26R100 26R100_26R150 


89436D/F 43 89515/A 



Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


29644A 
29587B/A 
17-4523 
29694 


17-4534 
29091A/B 


17-4523 
NOT USED 
29694 



17-3477 
NOT USED 


17-3477 
NOT USED 


29548 

29548 

20-1004 

20-1004 


29548A 

29548A 

29564/A 

29565 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 



29053C 

29053C 

20-1005 

20-1005 


n m \ m umn uiib 



NOT USED 

NOT USED 

29066 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

29067 

16-6758 

29508 

29508 

29508 

19-4180 

19-4180 

19-4180 

29552 

29552 

29552 

19-3093 19 

I9-3093 19 

19-3093 19 

29577 

29509 

29577 

19-4400 24 

19-3250 

19-4400 24 




NOT USED 


29566 

19-1005 


29713 

19-3600 

19-4122 

29558 

19-4400 

19-4180 




Printed In USA 


Service notes may be found at the end of the PACKARD BELL section. 
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PACKARD BELL 


PART NAME 


31 32 33 34 



89546/A 

89553/56 


Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 
Linearity 


29758/A47 

Y93 


89543/B 

26S07 



89101/2/3/3A 

89090A/96 


26R122 

26R150 

26R111 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

29788 

NOT USED 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


29659D 

HS 5 

29699A 

HS 5 

NOT USED 

NOT USED 





29755 

29839 

17-4534 

29767 

17-4522 


Filament 

Choke 



29824 

29694 

17-3477 

29766A 

20-1049 

29830 

29829 

20-1045 

29802A 

29584C 

17-3402 

20-1004 

29825D 

29778 

20-1005 

20-1005 


SERVICE NOTES 


Mounting difference. 

May require use of original network. 

May require top chassis mounting. 

Use 50:1 turns ratio 

89424 used in models 2601/92, 2991 replaced by Fly 4. 

29517 used in models 2601/92, 2991 replaced by WC 16. 

89035 replaced by 26R21', 89027A replaced by 26R26U 1 , 89033 used in models 2601, 
2692, 2991 — no replacement. 

29519 used in model 2601, 2692 , 2991 replaced by FC 3, 29505 used in 2091TV/92TV, 
31919TV/92TV, 3381TV replaced by FC -1. 

89427 used in model 2091TV/92TV replaced by 24S52. 

29030 used in 2991 replaced by HS 1. 

89437 used in a few models replaced by 24S52. 

89426A used in model 2921 replaced by 22558 , 89439 used in model 2922 replaced 
by 22S56. 

29517 used in 4691-TV replaced by WC 16. 

29029 used in a few models replaced by 19-1013 (remove shunt resistor). 

29564 replaced by 17-4538. 

Connect os autoformer. 

Requires use of original slug or remount thru chassis. 

29572A 5th Video IF replaced by 17-4522. 

Parallel with 3.9 K resistor. 

Original terminals 7-4 - T - 1. If insufficient width connect .001 to .005 

new terminals 9-7 & 8-3 -1. UFD across terminals & ^3. 

Original terminals 7-4 - T-3 -1. 

new terminals 9-8- 7-3-1. 

Original terminals 7 - 4 - 3 - 1. 

new terminals 9 - 8 - 3 - 1. 

29564A replaced by 17-4538. 

Parallel with 18 K resistor. 

Original terminals 8-5-2. To reduce yoke ringing connect 1,000 ohm resistor in 
new terminals 5 - 4 - 1. series with yoke damping capacitor. 

In chassis 886 or higher original terminal is not used for AFC; therefore, it is not 
necessary to use terminals ^7 & 8 on Fly 76 in these chassis. 

Connect as original except connect original ^4 to new ^T. 

Original terminals 8 - 5 - 4 - 2. 

new terminals 8 - 3 - 2 - 1. 

Series 6.3 volt windings for 12.6 volts. 

89466 used in model 24DK2/U. 21SK2/3 replaced by 26548. 

Disregard center tap. 

Parallel with 39K resistor. 

Parallel 6.3 volt @ 4.5A windings. Tape 5V @ 3A winding. 

89060-A remote control power transformer replaced by 23V52 1 . 

Original terminals S-5-4-3-2. 

new terminals 5-4-3-2-1. 

Parallel with 22 K resistor. 

Remove plug and connect as original. Use original rear cover and use original 
horizontal yoke network. 

29698A, 29699, 29702 used in same chassis — no replacement. 

Original terminals 6-8-4-2-1. 

new terminals 8-6-5-2 - 1. 

May require only 1 turn H.V. rectifier filament winding. 

Add resistor same as in original circuit. 

89465A replaced by Fly 202^7. 

89486B used in 88S4 replaced by Fly 212. 

89488A, 89502/A used in some models — no replacement. 

89460/A, 89532/A, 89532/B replaced by 22S58. 

29645C used in chassis V8-7/9 replaced by Y 52 — connect same as original. 

89500C used in chassis V8-7/9 replaced by 24S52. 

89436D replaced by 24551. 

29696 replaced by Y 52, 29716/A replaced by Y 92. 

89229 replaced by 26S01. 

Chroma Coils: 

29745 replaced by 17-6018. 

29743 — no replacement. 

29746 replaced by 17-6019. 

29747— no replacement. 

29744 replaced by 17-6016. 

29748 replaced by 17-6011. 

29548A replaced by 17-3402. 

89529 replaced by 26S01. 

89551 replaced by 22S86, 89532 replaced by 22S58. 

29842 , 29826/B replaced by Y 92. 

89529 replaced by 26S01 ^. 

89100/A, 89097, 89112 , 89104 - no replacement. 

89515C — no replacement, 89537 replaced by 22S31, 89560, 89515D, 89552A 
replaced by 24S51. 

27016 replaced by 26C80. 

Chroma Colls: 

29815A replaced by 17-6012. 

29744 replaced by 17-6016. 

29821 — no replacement. 

29822A — no replacement. 

29748 replaced by 17-6011. 

29833A — no replacement. 
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PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available.' 


PHILCO 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part' repucement 

REPLACEMENT 

"part replwement 

MFR’S. REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

32-4093 


32-4450-2 

17-3497 

32-4644-13 


32-4834-1 

16-6787 

32-8514 

26C91 

32-8750 

26A0148 

32-4093-1 


32-4450-5/-6A 

17-3497 

32-4644-14/-19 


32-4834-2/-3 

16-6786 

32-8515 

26S71 

32-8751 


32-4099 


32-4453-4 

14-1040 

32-4644-15/ 


32-4837-1 

19-1006 

32-8517 


32-8752 

26R124 

32-4100 


32-4463-2 

20-1004 

-20/25 


32-4840-2 


32-8519 


32-8753-1 

Fly 197 

32-4112-2 

19-3001 

32-4463-3 

20-1004 

32-4645 

19-1003 

32-4847-5 


32-8522 


32-8755 

26C44 

32-4112-3 

19-3001 

32-4463-5 

20-1004 

32-4645-1 


32-4849-2/-7 


32-8525-1 

24S51 

32-8756 


32-4112-11 

19-3001 

32-4463-6 

20-1004 

32-4645-2 

19-1001 

32-4851-9 

19-3660 

32-8533 

Fly 55 

32-8757 

Fly 197 

32-4112-15 

19-1002 

32-4463-7 

20-1004 

32-4645-3/-19 

19-1002 

32-4853-4 

19-3610 

32-8534 

Fly 55 

32-8758 

26S7228 

32-4112-24 

19-1005 

32-4463-9 

20-1004 

32-4645-4 

19-1000 

32-4854-1 

19-3375 

32-8537-1 

26C44' 

32-8761 

26R8875 

32-4112-25 

19-1005 

32-4463-10 

20-1004 

32-4645-6 

19-1002 

32-8206-1 

24S86' 

32-8538 

21F43 

32-8766 


32-4112-31 

19-1001 

32-4463-11 

20-1004 

32-4645-7 


32-8242/-7 

26S49 

32-8539 

26S30 

32-8777 


32-4112-43 

19-1007 

32-4463-13 

20-1004 

32-4645-18 


32-8242-9 

26S49 

32-8539-1 

26S30 

32-8795/-1 

Fly 197 

32-4112-49 

19-1002 

32-4463-14 

20-1005 

32-4645-19 


32-8242-11/-12 

26S49 

32-8551 


32-8799-1 

Fly 265 

32-4112-50 

19-1006 

32-4467-3 

19-3100 

32-4645-20/-22 19-1000 

32-8244/-1 

26S48 

32-8555 

Fly 11 

32-8801-1 

32-4112-51 

19-1002 

32-4467-7 

19-1921 

32-4645-32 

ly-iuui 

32-8244-1 

26S48 

32-8565 

Fly 27 

32-8802-1 

26S71 

32-4112-52 

19-1003 

32-4467-11 

19-1923 

32-4645-33 

19-3001 

32-8244-2 

26S61 

32-8572 

Fly 119 

32-8805-1 

26R128 

32-4112-54 

19-1002 

32-4467-13 

19-1923 

32-4645-34 

19-1002 

32-8303 

26R94* 

32-8573-1/ 


32-8806-1/-295 Flv 266 

32-4112-58 

19-1002 

32-4467-18 

19-1921 

32-4645-35 


32-8304 

26A06 

-2/-3 


32-8807-1/-2 


32-4112-61 


32-4467-19 

19-1921 

32-4645-36 

19-3001 

32-8304-3/ 


32-8574 

21 FI 2' 

32-8807-3 

26R47 

32-4112-62 

19-1005 

32-4467-20 

19-1921 

32-4645-45 

19-1001 

-4/-6 

26A06 

32-8575 


32-8810-1/-3/-5 

32-4143/-1 

19-3036 

32-4467-22 

19-3125 

32-4645-48/ 


32-8305 

Fly 1 

32-8576 


32-8811-2 


32-4143-2 


32-4467-23 


-52/-53 


32-8306/-) 

24S861 

32-8577/-1 

26S22 

32-88M-1 

26S52 

32-4143-5 

19-3180 

32-4468 

WC 23 

32-4652-78/ 


32-8307/-2/-3 

24A89' 

32-8578 

24S51 

32-8825-1 


32-4143-7 

19-3250 

32-4468-1 

WC 23 

79/80 


32-8308 

20C69 1 

32-8579 


32-8825-2 

24S52 

32-4143-10 

19-1005 

32-4468-4 

WC 23 

32-4653-1 

19-3180 

32-8309-1 


32-8582 


32-8829-1 

26S72 

32-4143-11 

19-3036 

32-4468-5/-6 

WC 23 

32-4653-4 

19-3100 

32-8312 

26C42 

32-8586 


32-8829-2 

26S72 

32-4143-12 

19-3125 

32-4470/-1/-3 

HS 3' 

32-4653-5 

19-3160 

32-8331 

Fly 1' 

32-8590 


32-8829-4 

26S72 

32-4143-13 

19-3180 

32-4480-1 

19-3036 

32-4653-6 

19-3250 

32-8345-1 


32-8600 


32-8829-5 

26S72 

32-4143-16 

19-3036 

32-4460-2/-3 

19-3100 

32-4672-1 

HS 5 

32-8355-1 

26C64' 

32-8605 

26C44 

32-8830-1 

Fly 196 

32-4143-17 

19-3001 

32-4480-4 

19-3250 

32-4672-2 


32-8356 

24S51 

32-8607 

Fly 27 

32-8830-2 

Fly 196 

32-4143-18 

19-1005 

32-4480-5 

19-3250 

32-4672-3 


32-8356-1 

24S51 

32-8617 

26C44 

32-8830-3 

Fly 196 

32-4143-21 

19-3660 

32-4480-7 

19-1920 

32-4672-5 


32-8357 


32-8624 

Fly 2734 

32-8840-1/-2 


32-4143-22 

19-1002 

32-4480-8 

19-3215 

32-4673 


32-8358 

fly 4 1 

32-8625 

26S30 

32-8845-1/-4 

26R126' 

32-4143-23 


32-4480-9 

19-3160 

32-4674 

19-1006 

32-8362-5 

26S50 

32-8625-1 

26S30 

32-8845-4A 


32-4155 

20-1004 

32-4480-15 

19-420t 

32-4674-1 

19-6022 

32-8366 

20C55 

32-8625-2 

26S30 

32-8849-1 

24S17' 

32-4160A 

16-6758 

32-4480-17 

19-1002 

32-4684-1 

17-4523 

32-8367/-1/-2 

26S50 

32-8629 

26S49 

32-8850-1 

26RI2U 1 

32-4160-3 

16-6758 

32-4480-18 

19-3160 

32-4686-1/-2/-3 

32-8367/-3/-4 

26S50' 

32-8631-9 

26A02' 

32-8852-1/-2 

26572 

32-4161A 

16-6758 

32-4480-36 

19-3180 

32-4686-11/-25/ 

32-8367-5 

26S50 

32-8633 

Y 6 

32-8853-1 

Flv 196 

32-4163-1/-2 


32-4486 

17-1004 

-27/-28/-30/ 


32-8376 


32-8634 

Fly 17 

32-8855-1/-2/-3/ 

32-421I/-1 

WC 18 

32-4486-6 

17-1062 

-31/-32/-34 


32-8381 


32-8635 


-5/-8/-9 

Fly 196 

32-4213/-1 


32-4486-9 

17-1003 

32-4688-3 


32-8384-2 

26S50A 

32-8637 

26S15 

32-8862-1 

24S51 

32-4214 


32-4486-12 

17-1063 

32-4688-1/-2 

17-1078 

32-8385 


32-8646/-1/ 1 


32-8862-2 

24S51 

32-4218 

19-1020 

32-4486-13/-17 17-1062 

32-4688-3 


32-8387-1 

20C55' 

-2/-3 


32-8876-1 

24S52 

32-4221 

14-1060 

32-4486-27 

19-1023 

32-4688-5 

17-1078 

32-8391 

24R64* 

32-8653 

Fly 27 

32-8877-1 


32-4233 

17-1002 

32-4486-29 

17-1064 

32-4688-6/-7/ 


32-8398/-1 

Fly 4' 

32-8654/55/56 


32-8881-1/-2 


32-4233-2 

17-1003 

32-4486-30 

17-1004 

-8/-9/-10/-11 

17-1078 

32-8399 

20C55 

32-8657 

26R89* 

32-8896-1 


32-4233-4 

17-1003 

32-4486-32 

17-1003 

32-4689/-1 


32-8405 

26S711 

32-8658-1/-2 

26S52 

32-8897-1 


32-4234-1 

17-1004 

32-4486-33 

17-1062 

32-4690 

19-4400 

32-8405-1 

26S53 

32-8658-4 

26S52 

32-8899-1 

Fly 221 

32-4234-3 

17-1003 

32-4486-41 

17-4523 

32-4690-3 

19-3100 

32-8409 

Fly 1 

32-8659 

26C79 

32-8902-1/-2/-3/ 

32-4234-4 

19-1023 

32-4486-42 

17-4522 

32-4690-4 

19-1921 

32-8411-1 

26R15' 

32-8661 


-4/-5 


32-4234-7 

17-1066 

32-4486-43 

17-4524 

32-4690-5 

19-3160 

32-8414 


32-8662/-1 


32-8903-1 


32-4234-8 

19-1023 

32-4486-45 

17-4522 

32-4690-7 

19-3250 

32-8417 

26R19' 

32-8666-1 

Fly 16', 39 

32-8904-1 

26S7544 

32-4234-12 

19-1023 

32-4486-46 

17-4523 

32-4690-8 

19-3250 

32-8419-2 

26C41 

32-8673/-1 

26R44 

32-8924-2 


32-4234-13 

17-1003 

32-4486-47 

17-4524 

32-4690-11 

19-4400 

32-8421 

Fly 1' 

32-8674 

24S53 

32-8940-1 

26S7232 

32-4234-17 

19-1021 

32-4496 


32-4690-12 

19-3500 

32-8422-1 

26S77 

32-8675 

26C41 

32-8940-2/ 

, 

32-4234-19 

19-1021 

32-4497A 

17-1031 1 

32-4690-14 

19-3250 

32-8423-2 

26R95P 

32-8676/-1 

26A0640 

-4/-5 

26S72 

32-4236 

17-10’ 1 1 

32-4505 

WC 23 

32-4690-18 

19-3250 

32-8425 

26S72 

32-8677 

Fly 2745 

32-8951-1 


32-4240A 


32-4506/-) 

HS 31 

32-4691/-1 

17-3454 

32-8425-1 

26S7!' 

32-8677-1 


32-8951-2/-4/-1 Fly 222 1 

32-4240-3A 

16-6758 

32-4517A 

16-6758 

32-4694-11 


32-8428-1 AS 

Fly 47 

32-8683-1/-2 


32-8953-1 

22S33 

32-4256 

19-3247 

32-4517-1A 

16-6758 

32-4725-3 


32-8429 


32-8684 


32-8953-398 

24S51 

32-4257 

16-3487 

32-4527 

15-1082 

32-4725-4/-8/ 


32-8430 


32-8685 


32-8958-2 

24S07 

32-4257-1 

16-3487 

32-4537A 

16-6758 

-I0/-11 


32-8431-2/-3 

26A06 

32-S686/-2 

26S15 

32-8961-2 

22S61 

32-4258 

16-6758 

32-4545-2/-4/-5 17-1079 

32-4726-5/-6 


32-8431-4/-7 

26A06 

32-8690 

26R47 

32-8965-1 


32-4261 

17-3488 

32-4548 

17-4523 

32-4735/-1/-2 

17-3453 

32-8431-8/ 


32-8691 

Fly 16',39 

32-8996-I/-3 

24S56 

32-4263 

14-1073 

32-4548-12 

19-3001 

32-4745-2/-5/ 


-9/-10 

26A06 

32-8693 

26C76 

32-8996-4 

24S61 

32-4302 

19-1021 

32-4548-15 

19-1002 

-6/-8 

17-1079 

32-8432 

26S70 

32-8695/-1 

Fly 131 

32-8997-1 


32-4303 

19-1020 

32-4548-18 

17-4524 

32-4754-1 


32-8435 

26C43 

32-8701 

Fly 27/45 

32-8999-1 

26C79 

32-4303-2 

19-1021 

32-4548-23 

17-4524' 

32-4754-2 

HS 16 

32-8437 

Fly 1' 

32-8701-1 

Fly 27',41 

32-9173 


32-4310-3A 

17-3498 

32-4548-24/-25 

17-4524 

32-4754-3 

HS 16 

32-8438 

26C44 

32-8704 

26S14 

32-9604 

Y 33 

32-4317/-2 

17-1043 

32-4548-26 

17-4524 

32-4762-1 

19-3375 

32-8442 

26A02 

32-8705-1 

Fly 16', 43 

32-9608 


32-4318 


32-4548-27 

17-4523 

32-4762-6 

19-4160 

32-8452 

26R92 

32-8708 

26R43 

32-9613 


32-4350 

WC 11 

32-4557-3/-4 

HS 5 

32-4762-7 

19-3180 

32-8453/-3 

Fly 48 

32-8709 

Fly 130 

32-9619 


32-4350-1 

WC 11 

32-4583-23 

16-6780 

32-4762-8 

19-4201 

32-8454-1/-5 

26S51 

32-8710-2 

26C44 

32-9620 

Y 33 

32-4359 

17-1004 

32-4597-2 

19-1001 

32-4762-9 

19-3275 

32-8455 

26C43' 

32-8710-3/-4/ 


32-9622 

Y 33 ! 

32-4359-4 

17-1003 

32-4597-3 

19-3001 

32-4762-10/-20 

19-3330 

32-8456 

26C76 

-5/-6/-7/-S/ 


32-9628 

Y 33 

32-4359-10 


32-4597-11 

19-1003 

32-4762-11 

19-4400 

32-8465-2 

Fly 30 

-9/-10 

26C78 

32-9633 

Y 63 

32-4359-12 


32-4597-12 

19-1001 

32-4762-12 

19-3500 

32-8468 

26F63 

32-8711 

26R47 

32-9641 

Y 63 

32-4361 

17-3488 

32-4597-15 

19-1001 

32-4762-13 

19-3600 

32-8469 

26R92 

32-8712 

26S13 

32-9642 

Y 63 

32-4367 

HS 2 1 

32-4598-3 

17-4523 

32-4762-14 

19-3660 

32-8478-2 

26C911 

32-8718 


32-9643 


32-4372-2A 

16-3487 

32-4598-5 

17-4524 

32-4766-1 

17-1079 

32-8479-1/-2 

26C41 

32-8719 

26R48 

32-9644 

Y63 

32-4396A 

17-1011 

32-4598-8 


32-4769-2 

19-4500 

32-8480 

24S50A 

32-8724 


32-9648 

Y 40 77 

32-4410-10 


32-4629-1 


32-4769-4 

19-3330 

32-8481 

26R94 

32-8730 

26R49 

32-9663/-1 

Y 43 

32-4419-1 

WC 11 

32-4630 

19-6022 

32-4769-6 

19-3180 

32-8483 

26S50 

32-8731 

26S29 

32-9670 

Y 40 77 

32-4419-2 

WC 11 

32-4631A 

17-3497 

32-4769-7 

19-3375 

32-8484-2 

Fly 31 

32-8732 

26R43 

32-9680 

Y 40 77 

32-4419-3 

WC 11 

32-4631-1A 

17-3497 

32-4770-3 

HS 3 

32-8488 

26R94 

32-8742-2 


32-9688-1 

Y 4077 

32-4422-27 

19-1005 

32-4644-1 


32-4786-1 


32-8492 

26S73 

32-8745 

26C44 

32-9689/-1 

Y 43 

32-4432-1/-2/-3 15-1082 

32-4644-2/-5 


32-4805-1 


32-8500 

26C44 

32-8746-1 


32-9731-1/-4/-7 Y 5992 

32-4448-1/-2 

WC 22 

32-4644-6/-7 


32-4808-2 


32-8509 

Fly 30 

32-8747-1 /-A/- 5/ 

32-9731-3 

Y 59 j 

32-4449A/-2 

17-1031 

32-4644-11 


32-4824-1 


32-8509-2 

Fly 31 

-6/-7 

24S48 

32-10001-1 


32-4450 

17-3497 

32-4644-12 


32-4825-3 


32-8512 


32-8748 

22S50 

32-10002-1/-2/ 












-3/-4/-5 
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PARTS LIST 
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FORM-6 


888888888888888888 











MODEL INDEX 

(CONTINUED I 


PHILCO 


MODFI COLUMN I COLUMN 

MODEL NUMBER MODEL NUMBER 


COLUMN . AOnc . 
NUMBER MODEL 


COLUMN MOnPI COLUMN 

NUMBER MODEL NUMBER 


L4872CH/MR 

53 

M4930MB/WA 

61 

U F4634/L 

38 

UJ3704GL/PL 

49 

UK4857MB/WA 

53 

UM4934MA/WA 

53 

L4873CMR/CWA 

53 

M4934MA/WA 

53,64 

U F4636/L 

38 

UJ3706BL 

49 

UK4864EB/FP/MA 

51 

UM4936WA 

58 

L4874SBL/SMR 

53 

M4936WA 

58 

U F6206/Sl/SM(051U) 

38 

UJ3712GLR/PR 

49 

UK4864MB/WA/W8 

51 

UM5214MR/WA 

62 

L4874SWA 

53 

M5214MR/WA 

62 

UF6620SL/SM 

38 

UJ4323E/L/M 

49 

UK4908HMR/HWA 

53 

UM5420MB/MA/WA 

62 

L4875CMA/CMR 

53 

M5420MB/MA/WA 

62 

U F6624T/TL 

40 

UJ4324E/L/M/W 

49 

UK4908MR/WA 

53 

UM5422MB/WA 

62 

L4876SBL/SMR 

53 

M5422MB/WA 

62 

UG3041BL/IL 

39 

UJ4804M/P/W 

49 

UK4910HMC/HMR 

51 

UM5424MA/WA 

62 

L48 76SWA 

53 

M5424MA/WA 

62 

UG3049BL 

44 

UJ4805M/P/W 

49 

UK4910HWA 

51 

UM5426MB/MA/WA 

62 

L4877CSBL/CSMR 

53 

M5426MB/MA/WA 

62 

UG3050AB/B/G/GL/PG 

44 

UJ4806M 

49 

UK4910MR/WA 

51 

UM9300BK/MR 

61 

L4877CSWA 

53 

M5902MA/WA 

62 

UG3052BL/L/WL 

44 

UJ4808W 

49 

UK5210MR 

54 

UM 9301 MR/WA 

61 

L4879CMA/CMR 

53 

M9300BK/MR 

61 

UG4230E 

40 

UJ4810P 

49 

UK5410MR/WA 

54 

UM9303MA/WB/WA 

61 

L4879CWA 

53 

M9301 MR/WA 

61 

UG4231E/L/XE 

41 

UJ4811L/M/W 

49 

UK5411MR/WA 

54 

UM9500WA 

61 

L4879PMA/VMR 

53 

M9303MA/WB/WA 

61 

UG4232L/M 

41 

UJ4812L/M/W 

49 

UK5412WA 

54 

UM9502MR 

61 

L4879VWA 

53 

M950QWA 

61 

UG4234S/SL/SM 

41 

UJ4813C/M 

49 

UL2600BU 

57 

UM9509MA/MB/WA 

61 

L4880CH 

58 

M9502MR 

61 

UG4240/L/M 

43 

UJ48I4SL/SM 

49 

UL2602BR 

57 

UM9511MA/MR/WA 

61 

L4880CCH/CMA 

58 

M9509MA/MB/WA 

61 

UG4242L/M 

45 

UJ4815P 

49 

UL2604BK 

57 

1863000/1(130) 

21 

L4880CMB/CML 

58 

M9511MA/MR/WA 

61 

UG4639S/SL 

42 

UJ4S16M/W 

49 

UL3219BU 

52 

18 B3002(140) 

21 

L4880CWA/CWH 

58 

UC421 OX-41 

38 

UG4640L/M/W 

41 

UJ4817S 

49 

UL3221 BE/WB 

52 

18B3100/HM/L/W(130) 

21 

L4880MA/MB/ML 

58 

UC4618 

38 

UG4641L/M 

41 

UJ4818M 

49 

UL3225BE/GD 

52 

18B3102A040) 

21 

L4880RMB/RML 

58 

UC4618-14 

38 

UG4642S/SL/SM 

42 

UJ4819L/W 

49 

UL3232GD/SL 

52 

18B3103( 140) 

21 

L4880RWA 

58 

UC4622-41 

38 

UG4646/L/M/S 

42 

UJ4820W 

49 

UL3243BE 

55 

18B3104(150) 

20 

L4880WA/WH 

58 

UE2002C 

34 

UG4648L/M 

42 

UJ4821C/M/W 

49 

UL3244BK/SA/WH 

55 

18B3408(140) 

21 

L4882CMB/CML 

58 

UE2004F/G/SP 

34 

UG4650L/M 

42 

UJ4822L/M/W 

49 

UL3740BE/CG 

56 

188113000/1(130) 

21 

L4882CWA 

58 

UE2006SA 

34 

UG4654L/M/W 

45 

UJ4824P 

49 

UL3804BE 

56 

18BU3002(140) 

21 

L4882MB/ML/WA 

58 

UE3032I/R 

37 

UG4656S/SM 

43 

UJ4826W 

49 

UL3808BK/WH 

56 

18BU3100/HM/L/W(130) 

21 

L4882RMB/RML 

53 

UE3034/B/SA/SS 

37 

UG4658S/SL/SM 

43 

UJ4828M/WD 

49 

UL3810WA 

56 

I8BU3102/L(140) 

21 

L4882RWA 

58 

UE4170 

30 

UG4658SW 

43 

UJ4830W/WP 

49 

UL4338BK/BZ 

53 

18 BU3102/L (141) 

21 

L4886CH 

58 

UE4200X(331) 

33 

UG4660 

41 

UJ4838W 

49 

UL4340BK/MR/WA 

53 

18BU3103(141) 

21 

L4886CCH/CMB 

58 

UE4201 S(332) 

30 

UG4660S/SL/SM 

43 

UJ4904M/W 

49 

UL4340XMR/XWA 

53 

18BU3104(150) 

20 

L4886MB 

58 

UE4202/03 

35 

UG4662/P 

43 

UK3058CG 

52 

UL4341CBX/CMR 

53 

18BU3408(140) 

21 

L4888CCH/CH 

58 

UE4204/L 

35 

UG4664P 

42 

UK3059LB 

52 

UL4343CMR/CWA 

53 

18C3010/E/L/M(300) 

28 

L4888CMB/CWA 

58 

UE4205L/M 

35 

UG4710L/M 

46 

UK3219BL 

52 

UL4829MR 

53 

18C3010/EA/M(301) 

28 

L4888MB/WA 

58 

UE4206SD 

35 

UG4720L/M 

46 

UK3220BE/GD/GR 

52 

UL4866MR/WA 

53 

18 D3020C/UC (330) 

30 

L4890CMA/CM6 

58 

UE4206SL/STM 

35 

UG6628/L/M 

43 

UK3220WB 

52 

UL4866XMR/XWA 

53 

18D3020G/UG(330) 

30 

L4890CML/CWA 

58 

UE4207SC 

35 

UG6632L/M/W 

43 

UK3222SA/WH/BE 

52 

UL4868CH/MR/WA 

53 

18D3020L/UL(330) 

30 

L4890MA/MB/ML 

58 

UE4208S 

36 

UG66325/5L/SW 

43 

UK3223SA/WH 

52 

UL4868XMR/XWA 

53 

18 D3020M/UM (330) 

30 

L4890WA 

58 

UE4600 

35 

UH3046AQ/GL/T 

44 

UK3226GD/SI/SL 

52 

UL4869BI/MR/WA 

53 

18D3122/11(330) 

30 

L4896CCH/CH 

58 

UE4601SL/SM 

35 

UH3047GC/GT 

44 

UK3230GD 

52 

UL4870CJMR/CJWA 

53 

22B4000/X/XD(130) 

21 

L4896CEB/CMB 

58 

UE4602/L/TL/TM 

35 

UH3047TC/WC 

44 

UK3240GD/SL 

55 

UL4870MA/MR/WA 

53 

22 B4001/E/L (130) 

21 

L4896CWA 

58 

UE4603L/M 

35 

UH3049BL 

44 

UK3244BD/SA 

55 

UL4871 MR/WA 

53 

22B4002/GA040) 

21 

L4896EB/MB/WA 

58 

UE4604/HM 

35 

UH3052BL/L/WL 

44 

UK3720CB 

51 

UL4872CH/MR 

53 

22B4003{130) 

21 

L4923CMB/CWA 

53 

UE4605/C/T 

36 

UH3052BL/L/WL 

47 

UK3722BE/CG 

51 

UL48745BL/5MR 

53 

22B4004(140) 

21 

L4923MB/WA 

53 

UE4606L/M 

35 

UH3407C 

47 

UK3723GO/WA 

51 

UL4874SWA 

53 

22B4005/L(140) 

21 

L4924CMA/CMB 

58 

UE4606T/TL 

35 

UH3408C 

47 

UK3732BE/BW/PW 

51 

U14876SBL/SMR 

53 

22B4007A(I40) 

21 

L4924CWA 

58 

UE4607/L/T 

36 

UH3410/L/V 

47 

UK3733GD/SL 

51 

UL4876SWA 

53 

22B4008/'09(150) 

20 

L4924MA/MB/WA 

58 

UE4608 

35 

UH3412GL/L 

47 

UK3734DL/WA/WG 

51 

UL4879PMA/VMR 

53 

22B4100/A/L/X 

21 

L4926CCH/CH 

58 

UE4610N 

35 

UH4240 

48 

UK4330EB/MR 

53 

UL4879VWA 

53 

22B4101 

21 

L4926CWA/WA 

58 

UE4612G 

35 

UH4242/L 

45 

UK4331MR 

53 

UL4880CH/MA/MB 

58 

22B4102/L(140 

21 

L52I2MR/WA 

60 

UE4614S/SL 

35 

UH4248E/XE 

48 

UK4332BL/MR/WA 

53 

UL4860ML/WA/WH 

58 

22B4103/L(130) 

21 

L54I4MB/WA 

60 

UE4700N 

35 

UH4250/E/L 

48 

UK4333MR 

53 

UL4882MB/ML/WA 

58 

22B4105/L(130) 

21 

L5416MA/MB/WA 

60 

UE4800 

35 

UH4250XM 

48 

U K4335EB/ MR/WA 

53 

UL4886CH/MB 

58 

22B4106(140) 

21 

L5418CH 

60 

UE4802L/M 

35 

UH4251ER 

48 

U K4336BL/MR/WA 

53 

UL4888CH/MB/WA 

58 

22B4107/L(140) 

21 

M2610BR 

57 

UE4804L 

35 

UH4253/L/M 

48 

UK4336XMR 

53 

UL4890MA/MB/ML 

58 

22B4108(150) 

20 

M2612GY/WH 

57 

UE6200 

35 

UH4254S/SL 

47 

UK4829MR 

53 

UL4890WA 

58 

22B4109HM(!40) 

21 

M2614BU/GY 

57 

UE6204L/M 

35 

UH4432/L 

47 

UK483I MR/WA 

53 

UL4896CH/EB/MB 

58 

22B4110/L(150) 

20 

M2616GD 

57 

U E6602L/M/T/TL 

35 

UH4A67L/M/W 

48 

UK4832MR/WA 

53 

UL4896WA 

58 

22B4112/L(140) 

21 

M3248WH 

55 

UE6604L/M/T 

35 

UH4668/L/LR/M/R 

43 

U K4832VMR/VWA 

53 

UL4923MB/WA 

53 

22B4150/L(140) 

21 

M3250BK 

55 

UE6606 

36 

UH4670/L/W 

48 

U K4833MC/MR/WA 

53 

UL4924MA/MB/WA 

58 

22B4301 (130) 

21 

M3400GY 

59 

UE6603TN 

36 

UH4672/L/W 

48 

UK4934SBI/SMR 

53 

UL4926CH/WA 

58 

22B4302(140) 

21 

M3500BE 

59 

UE6610L/M 

36 

UH4673LR/MR/R 

48 

UK4834SWA 

53 

UL5212MR/WA 

60 

22B4303(130) 

21 

M3504BK/WH 

59 

UF2003I/SS 

34 

UH4574/L/W 

47 

UK4835MR/WA 

53 

UL5414MB/WA 


22B4304(140) 

21 

M3506RWH 

59 

UF2005 

34 

UH4675LR/MR 

48 

UK4837SBL/SMR 

53 

UL5416MA/MB/WA 

60 

22B4306/L(140) 

21 

M3508WA 

59 

UF3035B/5A/S5 

37 

UH4675XL/XM 

48 

UK4837SWA 

53 

UL5418CH 

60 

22B4307HM(140) 

21 

M3509GD 

59 

UF3041BL/I 

39 

UH4676S/SL 

47 

U K 4840 BL/MR/WA 

53 

UM2610BR 

57 

22B4308(150) 

20 

M3510WH 

59 

UF3042F/G 

39 

UH4677L/M/W 

48 

UK4841BL/MR/WA 

53 

UM2612GY/WH 

57 

22B4309/HM (128) 

18 

M35128R/WH 

59 

LPF3043GL/R/T 

39 

UH4678/W 

47 

UK4842BL/CH 

51 

UM2614BU/GY 

57 

22B4400W(140) 

21 

M3514BK 

59 

U F3044A/S/WA 

39 

UH4679SM/SW 

48 

UK4842MR/WA 

51 

UM2616GD 

57 

22B4402(140) 

21 

M3516WA 

59 

UF3202C 

39 

UH4680/L/W 

47 

UK4843CH/FP 

51 

UM3248WH 

55 

22B4404/05(150) 

20 

M3520RWH 

59 

UF3204B/L/M 

39 

UH4680LR/R/WR 

47 

UK4843MB/WA 

51 

UM3250BK 

55 

22B44C6/L(150) 

20 

M3600DCHACH 

59 

U F4210/E/L/X 

38 

UH4682S/SL/SW 

47 

UK4844MB/WA 

51 

UM3400GY 

59 

22BU4000(130) 

21 

M3600MR/WH 

59 

UF4212/L 

38 

UH4686S/SL 

43 

UK4844XBL/XMR 

51 

UM3500BE 

59 

22BU4000X/XD (130) 

17 

M3822GD 

56,63 

UF42I4STM/5TN 

38 

UH4686SLR/SR 

43 

UK4844XWA 

51 

UM3504BK/WH 

59 

22BU4001/E/L (130) 

21 

M3824BK/WH/MH 

56,63 

UF4216/L 

40 

UH4690/PR/R/P 

47 

UK4845MB/ML/WA 

51 

UM3508WA 

59 

22BU4002/L 

21 

M3826CH/WA 

56,63 

UF4217/L 

38 

UH4692W 

47 

UK4846JSBL/JSMB 

51 

UM3509GD 

59 

22BU4033(130) 

21 

M3828RWH 

56 

UF4221/L 

39 

UH4696S/SW 

47 

UK4846JSWA 

51 

UM3510WH 

59 

22BU4004 

21 

M4350MR/WA 

64 

UF4222/L 

39 

UH4698PR/R 

47 

UK4846SBL/SMB 

51 

UM3512BR/WH 

59 

22BU4005/L(I41) 

21 

M4500MA/ MR/WA 

53,64 

UF4310L/X 

38 

UH4710/L 

46 

UK4847CH/DW 

51 

UM3514BK 

59 

22BU4007/L(141) 

21 

M4502MA/MR/WA 

53,64 

UF4617/L 

38 

UH4730/W 

47 

UK4847WH 

51 

UM3516WA 

59 

22BU4008/09(150) 

20 

M4504BL/MA/MR/WA 

53,64 

UF46I8/L 

38 

UH4800L/M/W 

48 

UK4848CH/MR 

51 

UM3600DCH/LCH 

59 

22BU4100/A/L/S(l 30) 

71 

M4508MA/MB 

53,64 

UF4620SL/SM 

38 

UH4802SL/SM 

48 

UK4848JCH/JMB 

51 

UM3600MR/WH 

59 

22BU4101 

21 

M4512MA/MB/WA 

53,64 

UF4A21S/SL 

38 

UH4807L/M/W 

47 

UK4849JSCH/JSMB 

51 

UM45Q0MA/MR/WA 

53 

22BU4102/L 

21 

M4513CH/MA/MB/WA 

64 

UF4822/L 

38 

UH4809C/M 

48 

UK4849JSWA 

51 

UM4502MA/MR/WA 

53 

22BU4103/L(130) 

21 

M4518MA/WA 

53,64 

UF4623 

40 

UH6636SIR/SR 

43 

UK4849SCH/SMR 

51 

UM4505BL/MA/ MR/WA 

53 

22BU4105/L(130) 

21 

M4519BK/GR 

53,64 

UF4624 

38 

UH6636SWR 

43 

UK4849SWA 

51 

UM4508MA/MB 

53 

22BU4106 

21 

M4520CH/M8/WA 

58 

UF4625S/SL 

38 

UJ3049L 

50 

U K4850 BL/WA/vV B 

51 

UM4512MA/MB/WA 

53 

22BU4107/L(!4I) 

21 

M4522CH/MB 

58 

UF4626/L/M 

40 

UJ3208 

50 

UK4850JBL/JMB 

51 

UM4518MA/WA 

53 

22BU4108(150) 

20 

M4524MA/MB/WA 

58 

UF4627/L 

40 

UJ32I0PL 

50 

UK4850JWA 

51 

UM4519BK/GR 

53 

22BU4109HM 

21 

M459MA/MR/WA 

61 

UF4628/L 

38 

UJ32I2AQ/G/GL 

50 

UK4852WA 

51 

UM4520CH/MB/WA 

58 

22BU4110A(150) 

20 

M45 91M A/M B/WA 

61 

UF4629A/W 

39 

UJ3216SG/WL 

50 

UK4853MR 

53 

UM4522CH/MB 

58 

22BU4112A(141) 

21 

M4592SMB/SWA 

61 

UF4630/L 

38 

UJ3700C 

49 

UK4854MA/MB/ML 

51 

UM4524MA/ MB/WA 

58 

22BU4150/L 

21 

M4928MB 

61 

UF4632 

38 

UJ3702AQ/G/L 

49 

UK4854MR/WA 

51 

UM4930MB/WA 

61 

22BU4302 

21 
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MODEL INDEX 

I CONTINUED ) 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MOnFI COLUMN 

MUUtL NUMBER 

model 3£ 

MODEL BB 

MODEL Kg 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

22BU4303(130) 

21 

22D4135(332) 

30 

2406112(354) 

25 

51-PT1234/82(121) 

11 

52-T1839(121) 

15 

53-T 1852/L (124) 

16 

22BU4304 

21 

22D4136/U/L/UL (330) 

30 

2406310(354) 

25 

5I-T1443B/L/M(121) 

10 

52-T1839 

12 

53-T1853/L 

18 

22BU4306/L 

21 

22D4136XL/XW (330) 

30 

24D6018(396) 

27 

5!-T1443P/PL(121) 

10 

52-T1840(121) 

15 

53-T 1854/1 (123) 

19 

22BU4307HM 

21 

22D4137/L(332) 

30 

24D6I20L/M(394) 

27 

5I-T1443PM/PW(12I) 

10 

52-T1840 

12 

53-T 1883(123) 

19 

22BU4308(150) 

20 

22D4138/L/U/UL (330) 

30 

24D6126L/M(444) 

29 

51-T1443X/XL02I) 

10 

52—T1841L(12 T) 

15 

53-T1883(125) 

16 

22BU4400W(140) 

21 

22D4139/L(332) 

30 

24D6320C/M (444) 

29 

51-T160I/T 

11 

52-T1841L (123) 

12 

53-T1884(123) 

19 

22BU4402(140) 

21 

22D4139UVUXL(330) 

30 

48-700 

4 

51-71602(121/22) 

11 

52-T1842(121) 

15 

53-T! 884(125) 

16 

22C4006(301/A) 

28 

22D4140/L(390) 

31 

48-1000(121/122/125) 

1 

51-T1604 

7 

52-T1842(122) 

12 

53-T1886/L023) 

19 

22C4010/L 

21 

22D4I44/L(392) 

31 

48-1000-5(122) 

1 

51-T1606 

7 

52-T1842/L{123) 

12 

53-T 1886A 025) 

16 

22C4011 

28 

22D4145(392) 

31 

48-1001/-50 21/22) 

1 

51-T1607 

11 

52-T 1842L (124) 

12 

53-T2124/l(123) 

19 

22C40! 1X/XL/XW(201/A) 28 

22D4148/L(440) 

32 

4S-1050/-5(122) 

1 

51 -T! 634(721/22) 

7 

52-T 1844(121) 

15 

53-T2125/1 

19 

22C4012 

21 

22 D4150(440) 

32 

48-2500/-5{ 121/22) 

1 

51 —T1634(123/24) 

11 

52-T1844 

12 

53-T2126 

19 

22C4013/1/X 

28 

2204150/L (330) 

30 

49-1002/40(121) 

2 

51-T 1634(125) 

7 

52-T 1845(124) 

13 

53—T2127( 126) 

18 

22C4014 

21 

22D4150U/UL(330) 

30 

49-1040(123) 

2 

51-T1800(121/22) 

12 

52-T 1845(124) 

16 

53-T2152/L (123) 

19 

22C4015 

28 

22D4151/L(390) 

31 

49-1075(121/22) 

2 

51 -T1830(121) 

12 

52-T1850(121) 

15 

53-T215yi(124) 

16 

22C4016/L(350) 

23 

22D4151M(390) 

31 

49-1076 

2 

51 -T1832/L/M/W (121) 

12 

52-T 1850W (124) 

16 

53-T2183(123) 

19 

22C4018(301 

28 

22D4152/H M/M (3 90) 

31 

49-1077(122) 

2 

51—T1833(121) 

13 

52—T 1882(121) 

15 

53-T2183(125) 

16 

22C4020(400) 

24 

22D4153/L/X/XL (330) 

30 

49-1150 

2 

51-T1834/l/M/W(121) 

12 

52-T!882/W(122) 

13 

53-T2225A (123/33) 

19 

22C4113/L(30t/A) 

28 

22D4154/U(330) 

30 

49-1175 

2 

51 —T1835(121 > 

13 

52—T 1883(121) 

15 

53-T2226/27(l 23) 

19 

22 C4117(301 A) 

28 

22D4155/l/M (332) 

30 

49-1240 

2 

51 -T 1836(123) 

14 

52-T2106/08/10(121) 

15 

53-T2229 

18 

22C4118(201/A) 

28 

22D4156/K392) 

31 

49-1275 

2 

51-T 1836(125) 

12 

52-T2110(122) 

13 

53-T2255/L (123/33) 

19 

2204119(301) 

28 

22 D4157(390) 

31 

49-1278 

2 

51 -T1836L (123) 

12 

52-T2120(121) 

15 

53-T2260(123) 

19 

22C4119X (300) 

28 

22D4158/U(330) 

30 

49-1279(122) 

2 

51 -T1838 (124) 

13 

52—T2120(124) 

16 

53-T2260025) 

16 

22C4120/L/X 

28 

22D4159(392) 

31 

49-1280(121) 

2 

51 —T1841L (123) 

12 

52—T2122/1(121) 

15 

53—T2262(l 23) 

19 

22C4I21/L 

28 

22D4160/L(392) 

31 

49-1450 

2 

51-T1870/71(121) 

13 

52—T2 T 40/42( 121) 

15 

53-T2262(125) 

16 

22C4122 

21 

22D4160X/XL{390) 

31 

49-1475 

2 

51-T1871(122) 

13 

52—T2142( 122) 

13 

53-T2264{123) 

19 

2204123(300/01) 

28 

22D4161/1(392) 

31 

49-1480 

2 

51-T1872 

13 

52-T2144(121) 

15 

53-T2264(125) 

16 

22C4124/L/S 

28 

22D4162/L(440) 

32 

50-T701O21) 

9 

51-T1874(J2I) 

13 

52-T2145X 

15 

53-T2266/L 

18 

22C4125(301) 

28 

22D4163M(440) 

32 

50-1702(122) 

9 

51 —T1875( 121) 

13 

52-T2150( 121) 

15 

53-T2268/69( 126) 

18 

22C4125HM(300) 

28 

22D4164(440) 

32 

50—T1104 

5 

5l-T1876(121) 

13 

52-T2150/W(l24) 

16 

53-T2269(128) 

18 

22C4126/L(350) 

23 

22 D4165(392) 

31 

50-Tl 105/06(121) 

5 

51-T2102 

13 

52-T2151 (121) 

15 

53-T2270 

18 

22C4127 

28 

22D4170/l/M(331) 

33 

50-T1400( 121/22/23) 

5 

51-T2130/L(121/22) 

13 

52—T2151/L (124) 

16 

53-T2271 

18 

22C4128M(400) 

24 

22D4171/L(332) 

30 

50-Tl 401 (121) 

5 

51-T2132(121) 

13 

52-T2157(125) 

16 

53-T2272/L(123) 

19 

22C4129(350) 

23 

22D4172/L/M(331) 

33 

50-T 1402(121/22/23) 

5 

51—T2133(12I) 

13 

52-T2175/76(124) 

13 

53-T2273/C/M (126) 

18 

2204)30(301) 

28 

22D4320L/M/T/W (330) 

30 

50—T1403(121/22) 

5 

51-T2134/36(124) 

13 

52-T2182/L (121) 

15 

53-T2273/C(128) 

18 

22C4130X/XL(350) 

23 

22D4321L/ M/T/W(332) 

30 

50-T 1403 (125) 

8 

51-T2138( 124) 

13 

52-T2224/44(121) 

15 

53-T2274(123) 

19 

22C4132L (400) 

24 

22D4324HM/L (392) 

31 

50-T 1404( 121/22) 

5 

51 —T2170( 121) 

13 

52-T2245(121) 

15 

53-T2285/L/S 

18 

22C4310/L 

28 

22D4326(392) 

31 

50-T 1404(123/24/25) 

8 

51-T2175/76(124) 

13 

52-T2252(l 21) 

15 

53-T2286/87(126) 

18 

2204311(301) 

28 

22D4420/L (392) 

31 

50-T 1406(121/22) 

5 

52-71610/12(122) 

11 

52—T2252(l 24) 

16 

53-T2287 

18 

22C4311 HM(300) 

28 

22D4422{392) 

31 

50-Tl 406( 123/24/25) 

8 

52-T1802 

12 

52-T2253(121) 

15 

53-U1827/HM(126) 

18 

22C4312/L(350) 

23 

24B6106/L (158) 

17 

50-Tl 430(121) 

5 

52-T 1802(124) 

16 

52- T2254/56/58/59(121) 

15 

53—U1852(123) 

19 

2204410(350) 

23 

24B6300(158) 

17 

50-T 1432(122) 

5 

52-T1804 

12 

52-T2275(122) 

13 

53-U1853/L026) 

18 

22D4029G/L (330) 

30 

24BU6106/L(158) 

17 

50-11432(124) 

8 

52-T 1804(124) 

16 

52-T2282/830 21) 

15 

53-U 18866(123) 

19 

22D4030/E/U E(330) 

30 

24BU6300(158) 

17 

50-T 1443(122/23) 

3 

52-11808(121) 

15 

53-T1824/L (123) 

19 

53-1)2124/25(123) 

19 

22D4030L/UL (330) 

30 

2404006(301) 

28 

50-T 1476/77/78/79(121) 

6 

52-T1808 

12 

53—T1824( 124) 

16 

53-112226/27(123) 

19 

2204032(330) 

30 

2406005(304) 

26 

50-TI481/820 21) 

6 

52-T!BI0L/M(123) 

12 

53—T1825(723) 

19 

53-U2255/60(123) 

19 

22D4033G/L (332) 

30 

24C6010/12(354) 

25 

50-T1483(121) 

6 

52-T1810M(122) 

12 

53-T1825(124) 

16 

53-U2266/L 

18 

22D4034/t(390) 

31 

24C6105M (304) 

26 

50-T1484(121) 

6 

52—T1812 

12 

53-T 1826(123) 

19 

53-112269(126) 

18 

22D4041/L (392) 

3) 

24C6107/L(354A) 

25 

50-T1600 

7 

52—T1820 (121) 

15 

53-T 1826(124) 

16 

53-U2271 (126/28) 

18 

22D4I31/L/M03O) 

30 

2406108(304) 

26 

50-71630(121/22) 

4 

52-T 1820/21/22< 124) 

16 

53-T1827/F/HM 

18 

53-U2272(123) 

19 

22D4132(330) 

30 

24C6109/U354) 

25 

50-Tl 632/33( 121/22) 

7 

52-T 1822(125) 

16 

53-T1852/F/HM/K123) 

19 

53-U2285/86( 126) 

18 

22D4134/L(390) 

31 

24C6110/L(354) 

25 

51-PT1207/08(121) 

11 

52-T1831 

12 






CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

HI 

CHASSIS 

m 

B 

7 

TV301/A 

28 

7L70/U 

36 

9L41B 

42 

12N51/A/AU/U/X/XU 51 

14M90/U 

60 

C 

7 

TV301W 

28 

7L7I/U 

36 

9L41/U 

42 

12N52 

51 

14M91/U 

62 

K1628XBL/XMR 

53 

TV304 

26 

7P50/A/AU/U 

35 

9L42R/UR 

43 

12N53/U 

51 

14N30/U 

61 

K1628XWA 

53 

TV330/U 

30 

7P5I/A/AU 

35 

9L60/U 

43 

12N54/U 

51 

14N50A/AU 

53 

K1629MC/MR/WA 

53 

TV331/U 

31 

BE11/U 

34 

10AT10 

44 

13G20/C/U 

57 

14N50/U 

64 

K1633XMA/XMB 

53 

TV332/U 

30 

8E13 

34 

I0H25/R/U 

44 

13J27/U 

52 

14N51/U 

58 

K1633XWA 

53 

TV350 

23 

8H20/U 

37 

10L31/U 

48 

13 J28A/AU/B/BU 

52 

31 

10 

R-81A/B 

21 

TV354 

25 

8H22 

37 

I0L32/U 

48 

13J41 

56 

32 

11 

R-18J/U 

21 

TV354A 

25 

8H25/U 

39 

10L4I/U 

47 

13J42 

56 

33 

11,12 

R-181 

21 

TV390 

31 

8L35/U 

39 

10L42/U 

47 

13J43/C/U 

56 

34 

12 

R-191/U 

21 

TV392 

31 

8L41E/BU/CU/U 

38 

10L43/U 

47 

13J45/U 

56 

35 

13 

R-192/U 

21 

TV394 

27 

8L42/U 

38 

I0L60/R/U/UR 

47 

13L80/U 

60 

37 

12 

R-194 

21 

TV396 

27 

8L43/U 

38 

10N41/U 

47 

13N50/U 

53 

38 

13 

R-195 

21 

TV400 

24 

8L71/U 

40 

11H25/U 

50 

13N51/U 

58 

41 

15 

R-201 

20 

TV440 

32 

8L72/U 

40 

I1J27/R/U 

50 

13N52 

58 

42 

16 

R-202 

20 

TV444 

29 

3L73/U 

40 

11N51/A/AU/U 

49 

13N53/U 

58 

44 

15 

R-204 

20 

3P1 

10 

8P51/A/U 

38 

11N52/U 

49 

14G20/U 

57 

44 

16 

R-207 

22 

3P1 

13 

9H25 

44 

11N53/U 

49 

14J25/A/AF/AFU/AR/ 

71 

16 

RT-2 

13 

3R2 

13 

9H25AR 

44 

11N54 

49 

AU/RU 

59 

81/A 

19 

RT-4 

13 

7E10/11/U 

34 

9H25U 

44 

11N56/U 

49 

I4J28/B/BU/U 

55 

84 

19 

RT-6 

13,15 

7E12 

34 

9H125 

44 

12J27/RAS/U 

52 

14J42/43/U 

56 

91 

19 

RT-8 

18 

7H20/U 

37 

9H125U 

44 

12J28/A/AU/U 

55 

14J43/U 

56 

91A 

18 

RT-11 

18 

7H22 

37 

9L35/U 

44 

12180/U 

54 

14J45/U 

63 

94/A 

18 

TV! 23 

25 

7L40/41/A/AU/U 

35 

9L37/U 

41 

12N50/A/AU/U 

53 

17J28BU 

55 

97 

18 

TV300 

28 

7L45AU/U 

35 

9L38/A/AU/U 

45 








I 
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FORM-6 























PHILCO 


PART NAME 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

O 

9 

10 

Flyback 

32-83052 

32-8331 

Fly-1 1 

32-83987 

32-8358 

Fly-4 1 

32-8398/-1 

Fly-4 1 

32-8398-1 

Fly-4 1 

32-8421 

32-8409 

Fly-1 1 

32-8421 85 

Fly-1 1 

32-8428/-1/-2 

Fly-47 

32-8437 

Fly-1 1 

32-9619 

32-8453/-3 
Fly-48 

Yoke 

32-9604 4 

Y-3 3 

32-9604 

Y-3 3 

32-9622 

Y-3 3 


32-9622/20 

Y-3 3 



32-9622 

Y-3 3 

NOT USED 

32-9633 

Y-63 

Vertical 

Output 

32-8306 

24S86 1 

32-8306-1 

32-8206-1 

24S86 1 

32-8405-1 

26S53 

32-8405-1 

26S53 

32-8405 
32-8425-1 
26S71 1 

32-8405-1 16 

26S53 

32-8432 

26S70 

32-8422-1 

26S77 

NOT USED 

32-8454 

26S51 1 

Vert. Blocking 

Oscillator 

32-8304 

26A06 

32-8304/-3 

26A06 

32-8304-3 

26A06 

32-8304-3 

26A06 

32-8304 

26A06 

32-8304-3 

26A06 

32-8431 

26A06 

32-8442 

26A02 

32-8304-3/-4 
26A06 

32-8431 

26A06 


32-4163-1/-2 

32-4163/318 

32-4350-1 8 

WC-11 


32-4419-1 

WC-11 

32-4419/-2/-3 

32-4350 

WC-11 


32-4468 

WC-23 



32-4468-1 

WC-23 


32-4211 

WC-18 

32-4211 

WC-18 

| 

32-4211 

WC-18 

32-4211/-I 
WC-18 

32-4211/-I 
WC-18 

32-4448-1 

WC-22 

32-4211-1 

WC-18 

NOT USED 

32-4448-1/-2 

WC-22 

Power 

32-8303 

26R946 

32-8376/5737 

32-8391 

24R74 6 

32-841772 

26R19 1 

32-8411-I 14 
26R15 1 

32-8417 

26R19 1 

32-8429 

32-8423-2 

26R95 6 

32-8381 

32-8452 

26R92 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Focus Coil 

76-2631/-I 
76-2622/-1/-2 



77-4934 

76-2622-5 

76-2622-1 

76-4934 

76-5725 

76-2622-3 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

32-8244/-1 

26S48 

32-8356 9 

24S51 

32-8356 

24S51 

32-8367-3 

26S50 1 

32-8367-1 

26S50 

32-8356 

26S51 

32-8242-9 

26S49 

32-8242 

26S49 

32-8356-1 

24S51 

32-8367-5 19 

26S50 

Choke 

32-8308 

20C69 1 

32-8366 

20C55 1 

32-8399 

20C55 

32-8355-1 13 

20C64 1 

32-8387/-1 

20C55 1 

32-8355-1 13 

20C64 1 

32-8435 17 

26C43 

32-8438 

26C44 

NOT USED 

32-8456 -520 
26C76 

Horizontal 

Oscillator 

32-8307 

24A89 1 

32-4367 10 

HS-2 1 

32-4367 

HS-2 1 

32-4367 

HS-2 1 

32-4367 13 

HS-2 1 

32-4367 

HS-2 1 

32-4470 

HS-3 1 

32-4770-3 18 

32-4470-1/-3 

HS-3 1 

32-8307-3 

24A89 1 

32-4470-1 

HS-3 1 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


See note 53 
15-1082 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


in 

Video IF 

32-4093 

32-4359-4 

17-1003 

32-4233-4 

17-1003 

32-4233-4 

17-1003 

32-4233-2 

32-4233-4 

17-1003 

32-4233-4 

17-1003 

45-1695 

32-4233-4 

17-1003 

32-4233-2 

17-1003 


Video IF 

32-4213 

32-4359 

17-1004 

32-4359 

17-1004 

32-4359 

17-1004 

32-4359 

17-1004 

32-4359 

17-1004 

32-4234-13 

17-1003 

32-4359 

17-1004 

32-4234-1 

17-1004 

32-4486 

17-1004 

Video IF 

32-4213-1 

32-4234-3 

17-1003 

32-4233-2 

17-1003 

32-4233-2 

17-1003 

32-4359 

17-1004 

32-4233-2 

17-1003 

32-4234-13 

17-1003 

32-4234-1 

17-1004 

32-4234-1 

17-1004 

32-4486 

17-1004 

Video IF 

32-4093-1 

See note 51 

32-4234-1 

17-1004 

32-4234-1 

17-1004 

32-4234-1 

17-1004 

32-4234-1 

17-1004 

32-4234-3 

17-1003 


32-4234-1 

17-1004 

32-4486-13 

17-1062 

Ratio Det. or 

Quadrature 

32-4214 

See note 52 

32-4317 

17-1043 

32-4317 

17-1043 

32-4317-2 

17-1043 

32-4317 

17-1043 

32-4450 

17-3497 

32-4317-2 
17-1043 

32-4317 

17-1043 

32-4450 

17-3497 

Trap 

32-4155 

20-1004 

32-4234-4 

19-1023 

32-4155 

20-1004 

32-4155 

20-1004 

32-4234-4 

32-4234-8 

19-1023 

32-4234-8 

19-1023 

32-4234-17 

32-4234-19 

19-1021 

32-4234-8 

19-1023 

32-4234-4 

19-1023 

32-4303-3 

32-4496 

Trap 

32-4218 

19-1020 

32-4302 

19-1021 

NOT USED 

32-4234-7 

17-1066 

32-4234-7 

17-1066 

32-4155 

20-1004 

See note 55 

32-4234-7 

17-1066 

32-4303 

19-1020 

32-4463-5 

20-1004 

1st Sound IF 

32-4100 

32-4303 

19-1020 

32-4303 

19-1020 

32-4303 

19-1020 

32-4303-2 

19-1021 

32-4303 

19-1020 

32 -4449A 
17-1031 1 

32-4303-2 

19-1021 

32-4303 

19-1020 

32-4449A 

17-1031 1 

2nd Sound IF 

32-4099 

32-4236 
17-1011 1 

32-4236 
17-1011 1 

32-4236 

17-1011 1 

32-4236 

17-1011 1 

32-4236 
17-1011 1 

NOT USED 

32-4236 

17-1011 1 

32-4236 

17-1 Oil 1 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

32-4258 

32-4160-3 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-4160A 
16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-4160A 

16-6758 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

32-4257 

32-4257-1 

16-3487 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

See note 54 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-4240A 

16-6758 

Peaking 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-10 

19-1005 

32-4143-10 

19-1005 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-16 

19-3036 

32-4143-16 

19-3036 

32-4143-7 

19-3250 

32-4143-16 

19-3036 

Peaking 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143*2 

32-4143 

19-3036 

32-4143 

19-3036 

32-4143 

19-3036 

32-4143-7 

19-3250 

32-4467-3 

19-3100 

32-4467-3 

19-3100 

32-4143 

19-3036 

32-4480-3 

19-3100 

Peaking 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-7 

19-3250 

32-4143-5 

19-3180 

32-4143-5 

19-3180 

32-4143-7 

19-3250 

32-4143-5 

19-3180 

32-4143-13 

19-3180 

32-4143-13 

19-3180 

32-4143-5 

19-3180 

32-4480-9 

19-3180 

Peaking 

32-4143-1 

19-3036 

32-4143-5 

19-3180 

32-4143-2 

32-4143-2 

32-4143-5 

19-3180 

32-4143-7 

19-3250 

32-4143-12 

19-3125 

32-4143-7 

19-3250 

32-4143-7 

19-3250 

32-4480-8 

19-3125 


32-4256 

19-3247 

32-4112-11 

19-3001 

32-4112-11 

19-3001 

32-4112-11 

19-3001 

32-4112-11 

19-3001 

32-4112-11 

19-3001 

NOT USED 


32-4112-15 

19-1002 

32-4112-2 

19-3001 






32-4112-11 

19-3001 

32-4112-11 

19-3001 

32-4112-15 

19-1002 

32-4112-15 

19-1002 




Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 
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PHILCO 



PART NAME 


Flyback 


Yaka 


Vertical 

Output 


Vert. Blacking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


11 12 13 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. a 
Quadrature 


Peaking 


Peaking 



3 2-8454-1/-5 2 * 32-8454-1 

26S51 26S51 


32-4468-4 

32-4688-5 

WC-23 


32-8431/-2 

26A06 


wc-" 

WL WC-23 


32-4501/-I 32-4501-1 


32-8431/-2 32-8431-2/-3 


32-4468-4/-6 NOT USED 
WC-23 


32-4501/-I NOT USED 



1st 

Sound IF 

2nd 

Sound IF 

AM 

IF 

and 

FM 

IF 


AM 

IF 

and 

FM 

IF 





32-8242-11 26 

26S49 

32-8514 

26C91 


21F43 21F12 1 


32-8525-1 30 

24S51 


36-1646-5 

32-8537-1 

26C44 1 

32-8551 

32-8517 


32-4432-2 

76-7071 

15-1082 


32-4486 

17-1004 


32-44B6-6 

17-1062 

32-4450-5 

17-3497 

32-4303-3 

32-4496 

32-4463-2 

20-1004 

32-4449A 

17-1031* 


NOT USED 


NOT USED 


32-4143-16 

19-3036 


32-4143-18 

19-1005 


32-4480-15 

19-4201 


32-4467-7 

19-1921 


32-4450-5 

17-3497 

32-4303-3 

32-4496 

32-4463-2 

32-4463-6 

20-1004 

32-4449A 
17-1031 * 

32-4449-2 

17-1031 


32-8605 

26C44 

SEE RINGING 
COIL 

32-4557 

HS-5 

32-4432-1 

15-1082 

32-4548-23 

17-4524* 

32-4548-24 

17-4524 

32-4548-25 

17-4524 


32-4550-5 

17-3497 


32-4548-15 

19-1002 


32-4463-9 

20-1004 

32-4449A 
17-1031 1 



NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 

32-8657 

26R89 6 

32-8575/73 

32-8573/86 

NOT USED 

NOT USED 

32-8579 

32-8578 33 

24S51 

32-8605 

26C44 

32-8617 

26C44 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

32-4557 

HS-5 

32-4557 

HS-5 

32-4432-1 

15-1082 

32-4432-2 

15-1082 

32-4548-24 

17-4524 

32-4486-32 

17-1003 

32-4548-25 

17-4524 

32-4486-30 

17-1004 

32-4548-26 

17-4524 

32-4486-33 

17-1062 

32-4548-18 

17-4524 

32-4486-33 

17-1062 

32-4450-5 

17-3497 

32-4450-5 

17-3497 

32-4548-15 

19-1002 

32-4486-27 

19-1023 

See note 60 

32-4463-7 

20-1004 

32-4463-9 

20-1004 

32-4463-10 

20-1004 

32-4449A 

17-1031 1 

NOT USED 

32-4537A 

NOT USED 

16-6758 


32-4517-1A 
16-6 758 

NOT USED 


32-8579 

32-8582 


32-8605 

26C44 


32-4557 

HS-5 

32-4432-3 

15-1082 

32-4598-5 

17-4524 


32-4598-3 

17-4523 

32-4548-26 

17-4524 

32-4548-27 

17-4523 


32-4450-6A 

17-3497 

32-4112-31 

32-4597-2 

19-1001 


32-4463-2 

20-1004 


32-4463-9 

20-1004 


32-4497A 
17-1031 1 


32-4143-16 

19-3036 


32-4143-17 

19-3100 


32-4143-18 

19-1005 


32-4422-27 

19-1005 


32-4143-22 

19-1002 


32-4480-5 

19-3250 

1 

See note 59 

■ 


32-4422-27 

19-1005 


32-4143-22 

19-1002 


32-4480-5 

19-3250 


32-4143-16 

19-3036 


32-4480-8 

19-1003 



32-4480-9 

19-3180 


32-4112-24 32-4112-24 I 32-4112-24 I 32 -4112-24 


32-4112-25 

19-1005 


Printed In USA 
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FORM-6 













































































































































PHILCO 


PART NAME 

21 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

u 

o 

Flyback 

32-8624/-1 

Fly-27 34 

32-8634 

Fly-17 

32-8653/-1 

Fly-2736 

32-8662/-1 

32-8666/-I 
Fly-16 1 . 39 
(WC-20) 

32-8666-2 

32-8691 

Fly-16 1 ' 30 

32-868 8-2/-3 
Fly-16*. 39 

32-8677*° 
32-8701 
Fly-27*. 48 

32-8695/-1 

Fly-131 

32-8701-1 
Fly-271.41 

Yeka 

32-964B 

Y-40 77 

32-9663 

Y-4327 

32-9670 

Y-40 77 

32-9670 

Y-40 77 

32-9663-1 

76 —9173-2/-6 
Y-43 

32-9689 

Y-43 

32-9689/-1 

78-9173-8M0/H 

Y-43 

32-9680 

32-9870 

Y-40 77 

32-9689-1 

Y-43 

32-9670 42 

Y-40 77 

Vortical 

Output 

32-8625/-1 

26S30 

32-8637 

26S15 

32-8658 

26S52 

32-8625/-2 

26S30 

32-8686 38 

26S15 

32-8637 ” 

32-8686-2 

26S15 

32-8712 

26 SI 3 

32-8658/-1 

26S52 

32-8637 70 

26S15 

32-8658/-1 

26S52 

Vort. Blocking 

Occlllator 

32-8431-2/-8 

26A06 

32-8431-9 

26A06 

32-8431-7 

26A06 

32-8431-7 

26A06 

32-8431-7 

26 A 06 

32-8676-1 

26A0640 

NOT USED 

32-8676 

26A0640 

NOT USED 

32-8676 

26A0640 

Width Coll 





NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 



32-8657 

26R89 6 

32-8661 

32-8661 

32-8690 

26R47 

32-8719 

26R48 

32-8673 71 

26R44 

32-8708 

32-8732 

26R43 

32-8730 ? 4 

26R49 

Filament 

32-8573/-1/-3 

32-8590/86 



32-8573 

32-8573 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

32-857B 35 

24S51 

32-8579 

32-8683 

32-8656 

32-8685 

32-8684 

32-8674 

24S53 

32-8718 


32-8683-1 

32-8674 

24S53 

Choke 

32-8617 

26C44 

32-8600-1 

26C92 

32-8655 


32-8654/75-1 

32-8693 

26C76 

32-8710 

26C78 

32-8675 

26C41 

32-87)0 

26C78 

32-8693 

26C76 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 

COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 

COIL 


Horizontal 

Ringing Coil 

32-4557 

HS-5 

32-4557 

HS-5 

32-4557-3 

HS-5 

32-4557-3 

HS-5 

32-4557-3 

HS-5 

32-4557-4 

HS-5 

32-4557-4 

HS-5 

32-4557-4 

HS-5 

32-4672-1 

HS-S 

im 

Antonna 

Input (Baiun) 


32-4432-3 

15-1082 

15-1082 


15-1082 

32-4432-3 

15-1082 

32-4432-3 

15-1082 

32-4432-3 

15-1082 



Video IF 

32-4486-32 

17-1003 

32-4598-5 

17-4524 

32-4597-3 

19-3001 


32-4597-3 

19-3001 

32-4597-3 

19-3001 

32-4645 

19-1003 

32-4629-1 

32-4645 

19-1003 

32-4645 

19-1003 

Video IF 

32-4486-30 

17-1004 

32-4598-3 

17-4523 

32-4486-41 

17-4523 

32-4480-8 

32-4486-41 

17-4523 

32-4486-45 

17-4522 


32-4486-45 

17-4522 

32-4644 

32-4486-46 

17-4523 

Video IF 

32-4486-29 

17-1064 

32-4548-26 

17-4523 

32-4486-42 

17-4522 

32-4112-31 

19-1001 

32-4486-42 

17-4522 

32-4486-46 

17-4523 

32-4644-1 

32-4486-46 

17-4523 



Video IF 

32-4486-33 

17-1062 

32-4548 

17-4523 

32-4486-43 

17-4524 

32-4590-8 

32-4486-43 

17-4524 


32-4644-2 

32-4486-47 

17-4524 

32-4644-2 

32-4597-3 

19-3001 

Ratio Det. or 

Quadrature 

32-4450-6A 

17-3497 

32-4450-6A 

17-3497 

32-4450 -6A 
17-3497 

32-4450-6A 

17-3497 

32-4450-6A 

17-3497 

32-4631A 
17-3497 

32-4631-1A 
17-3497 

32-4631A 

17-3497 

32-4673 

32-4631-1A 
17-3497 

Trap 

32-4486-27 

19-1023 

32-4597-2 

19-1001 

32-4597-11 

19-1003 

32-4597-12 

19-1001 

32-4597-i1 
19-1003 

32-4597-2 

19-1001 

32-4645-3 

19-1002 

32-4463-11 

20-1004 

32-4645-3 

19-1002 

32-4597-2 

10-1001 

Trap 

32-4463-2 

32-4463-7 

20-1004 

32-4112-31 

19-1001 

32-4463-2 

20-1004 

See note 65 

32-4463-2 

20-1004 

32-4463-11 

20-1004 


NOT USED 

32-4645-4 

19-1000 

32-4463-11 

20-1004 

1st Sound IF 

32-4463-10 

20-1004 

32-4463-9 

20-1004 

32-4463-10 

20-1004 

32-4463-9 

20-1004 

32-4463-10 

20-1004 

32-4463-14 

20-1005 


32-4463-14 

20-1005 

32-4644-4 

32-4463-14 

20-1005 

2nd Sound IF 

32-4463-9 

20-1004 

32-4497A 

17-1031 1 

NOT USED 

32-4497A 

17 -1031 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

32-4161A 

16-6758 

32-4537A 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

32 -4240-3A 
16-6770 

32-4517-1A 
16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

32-4143-16 

19-3036 

32-4422-27 

19-1005 

32-4112-52 

19-1002 

32-4480-8 

19-3125 

32-4112-52 

19-1002 

32-4630 

19-6022 

32-4674 

19-6022 

32-4630 

19-6022 

32-4674 

19-6022 

32-4630 

19-6022 

Peaking 

32-4112-24 

19-1005 

32-4480-17 

19-1002 

32-4422-27 

19-1005 

32-4112-52 

19-1002 

32-4422-27 

19-1006 

32-4480-5 

19-3250 

32-4112-52 

19-1003 

32-4480-5 

19-3250 

32-4653-5 

19-3160 

32-4480-4 

19-3250 


32-4467-18 

19-1921 

32-4480-9 

19-3180 

32-4467-22 

19-3125 

32-4467-23 

32-4467-22 

19-3125 

32-4112-52 

19-1003 

32-4480-4 

19-3250 

32-4480-4 

19-3250 

32-4653-4 

19-3100 

32-4112-52 

19-1003 


32-4480-9 

19-3180 

See note 63 

See note 64 

32-4480-8 

19-3125 

See note 64 

32-4480-18 

19-3160 

32-4480-16 

19-3160 

32-4480-5 

19-3250 

See note 67 

See note 68 

RF Choke 

32-4112-15 

19-1002 

32-4112-24 

19-1005 

32-4112-50 

19-1006 

L47,L48,L49 

19-1005 

32-4112-50 

19-1006 

32-4112-50 

19-1006 

32-4112-50 

19-1006 

12UH 

19-1005 

32-4112-50 

19-1006 

32-4112-50 

19-1006 

Filament 

Choke 

32-4112-15 

19-1002 

32-4112-15 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 

32-4112-49 

19-1002 


Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 

Printed In USA FORM-6 














































































































































































































PHILCO 



PART NAME 



33 34 


Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

32-8676 

26A0640 

Width Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

32-871973 

26R48 

32-8708 

32-8732 

26R43 

32-8711 

26R47 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

32-8718 

32-8683-2 

32-8674 

Output 



24S53 

Choke 

32-8710 

26C78 

32-8710 

26C78 

32-8693 

26C76 

Horizontal 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 


32-8746-1/-2 
32-8742-2 


Y 83,47 


32-8658-182 

26S52 


NOT USED 



37 38 39 


32-8806-1/-295 


40 


Fly 266 


76-10119/-2 
76-10119-5 
Y 1627 
32-8658-4 


26S52 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-8748 

24S50 

32-8777 

32-8766 

32-8674/-1 

24S53 

32-8748 

24S50 

32-8710/-2 

32-8755 

32-8659 

32-8710 

26C44 

26C44 

26C79 

26C78 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

32-4672-3/-2 


NOT USED 

32-8747-2 

24S48 _ 

" 32-8710/-4 

26C78__ 
" 32-4754-1 


NOT USED 
32-8825-1 


26C78 

32-4672-5 


Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


COIL 

32-4557-4 


HS 5 

32-4432-3 


15-1082 

32-4645-2 


17-3497 

32-4645-3 

19- 1002 
See Note 66 
32-4463-14 

20- 1005 

NOT USED 


32-4672-1 ! 

32-4557-4 

32-4672-2 

32-4672-3 

HS 5 

HS 5 






32-4527 

15-1082 


15-1082 

15-1082 

32-4645 

32-4486-45 

32-4686 

32-4645-2 

19-1003 

17-4522 



32-4644 

32-4486-46 

32-4684 

17-4523 

32-4686-1 

32-4644-5 

32-4644-1 

32-4486-47 

32-4686-2 

32-4644-6 


17-4524 



32-4644-2 

32-4684-1 

32-4686-3 

32-4644-7 


17-4523 



32-4673 

32-4631A 

32-4631-1A 
17-3497 

32-4689 

32-4691 

117-3454 

32-4645-3 

32-4463-11 

32-4688 

32-4645-3 

19-1022 

20-1004 


119-1002 

32-4645-4 

19-1000 


NOT USED 

32-4688-3 

32-4644-4 

32-4463-14 

32-4688 

32-4688-3 


COIL 

' 32-4672-3 


15-10 82_ 

132-464502 


COIL 

" 32-4672-2 


19-1001 

32-4686-2 


19-1000 

32-4686-2 


15-1082 

32-4645-2 


19-1001 

32-4686-2 


20-1005 
NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

32-4674 32-4674 32-4630 32-4690-11 32-4690-14 


19-6022 

32-4653-5 

19-3160 

32-4653-4 



19-6022 
’ 32-4480-4 

19 -3250 
32-4112-52 

19-1003 

See Note 68 


32-4690-12 32-4690-11 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


19-3500 
32-4690-7 

19-3250 

NOT USED 


32-4112-50 

19-1006 

32-4112-58 


19-4400 

32-4690-8 

19-3250 

T USED 


. 17-3454 _ 

32-4688-1 

1 7-1078 _ 

32-4645-3 

19-1002 

32-4688-1 

17-1078 
NOT USED 
NOT USED 


19-3250 

32-4690-3 

19-3100 

32-4690-5 

19-3160 

32-4690-4 


17-107 8 _ 
32-4597-2 

. 19-1001 _ 

32-4688-2 

17-1078 
NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-4690-11 

19-4400 

32-4690-12 

19-3500 

32-4647-1 


32-4686-2 32-4686-2 32-4686-2 

' 32-4686-3 32-4686-3 32-4686-3 

32-4689-1 32-4644-13 32-4735/-1/-2 

_ 17-3453 

32-4645-3/-19 32-4645-3/-19 32-4688-5 

. 19-1002 _ 19-1002 _ 17-1078 _ 

32-4688-3 32-4644-11 32-4645-3/-19 

_ 19-1002 _ 

32-4688-3 32-4644-12 32-4688-5 


NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED 

32-4674-1 32-4674-1 32-4645-7 


32-4690-14 32-4690-12 


19-3250 

32-4690-18 

19-3250 

32-4112-50 

19-1006 


32-4645-20 


19-3500 
32-4690-12 


32-4645-20 

19-1000 


32-4410-10 

32-4690-7 


19-3160 

32-4674-1 



Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 




















































PHILCO 





PART NAME 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Bggi 

32-8830-3 

Fly 196 

32-8806-2 

Fly 266 

32-8840-1/-2 

Fly 264 

32-8855-1/-2 

Fly 196 

32-8853-1 

Fly 196 

32-8881-1/-2 
32-8877-1 

32-8899-1 

Fly 221 

32-8903-1 

32-8951-4/-2/-1 

Fly 222 

32-8855-3/-5 

Fly 196 

Yoke 



76-10508-4^8 

Y 53 79 

76-10508-391 

Y 59 

76-10508-6 

Y 59 

76-10508-8 

76-10508-14/ 
-13/-16/-22 

76-10119-9 

76-12097-488 

Y 5992 

76-10508-9 

32-9731-3 

Y 59 

Vortical 

Output 


mm 

32-8852-1/-2 
32-8829-1 

26S72 

32-8829-4 

26S72 


32-8829-2 

26S72 

32-8829-5 

32-8940-1 

26572 

32-8904-1 

26S75*4 

32-8940-1 

26S72 

32-8940-2 

26S72 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

NOT USED 

32-8807-2 

32-8845-1^9 

26 R1261 

NOT USED 

NOT USED 

32-8850-1 

26R12U1 

32-8902-1 
32-8897-1 

32-8807-3 

26R47 

32-8902-3/-1/-2 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

32-8747-2 

24S48 

32-8862-1 

24S51 

32-8906-1 

24S52 

32-8747-3/-2 

24S48 

32-8747-2 

24S48 

32-8876-187 

24S52 

32-8862-2 

24S51 

32-8747-4 

24548 

32-8747-494 

24S48 

32-8747-3 

24S48 

Choke 

32-8710-4 

26C78 

32-8710-3/-7 

26C78 

32-8710-5 

26C78 

32-8710-6/-5 

26C78 

32-8710-4 

26C78 

32-8710-4 

26C78 

32-8710-8 

26C78 

32-8710-8 

26C78 

32-8710-9/-4 

26C78 

32-8710-6 

26C78 

Horizontal 

Oscillator 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-289 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 







32-4725-4 

32-4752-3 

32-4726-5/-6 


Video IF 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-2 

19-1001 

32-4645-33 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

32-4645-36 

19-3001 

Video IF 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-22 

32-4686-22 

32-4686-22 

32-4686-2 

Video IF 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4686-2 

32-4687-3 

Video IF 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 

32-4686-3 


Ratio Dot. or 

Quadrature 

32-4644-13 

32-4644-14 

32-4644-14/-20 

32-4644-14/19 

32-4644-13 

32-4644-13 

32-4644-20 

3204644-20 

32-4644-20 

32-4644-20 

Trap 

32-4644-15 

32-4645-3 

19-1002 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-45 

19-1001 

Trap 

32-4645-32 

19-1001 

32-4645-19 

19-1002 

32-4645-19 

19-1002 

32-4645-19 

19-1002 

32-4645-19 

19-1002 

32-4645-19 

19-1002 

32-4645-19/-34 

19-100? 

32-4645-19/-34 

19-1002 

32-4645-45 

19-1001 

32-4645-19 

19-1002 

1st Sound IF 

32-4644-12 

32-4688-6 

17-1078 

32-4688-9 

17-1078 

32-4688-7/-8 

17-1078 

32-4644-12 

32-4644-12 

32-4688-9 

17-1078 

32-4688-9 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

2nd Sound IF 

32-4745-2 

17-1079 

32-4754-2 

17-1079 

32-4745-2 

17-1079 

32-4766-1 

17-1079 

32-4754-2 

17-1079 

32-4745-2 

17-1079 

32-4745-2 

17-1079 

32-4745-2 

17-1079 

32-4754-2 

17-1079 

32-4754-2 

17-1079 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

32-4645-7 

32-4762-12 

19-3500 

32-4694-11 

32-4762-13 

19-3600 

32-4762-12 

19-3500 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-6 

19-3150 

32-4762-12 

19-3500 

Peaking 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-9 

19-3275 

32-4762-12 

19-3500 

32-4762-14 

19-3660 

32-4762-11 

19-3375 

32-4480-36 

19-3180 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-10 

19-3330 

32-4769-4 

32-4762-10 

19-3330 

Peaking 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-8 

19-4201 

32-4762-11 

19-3375 

32-4112-50 

19-1005 

| 


32-4654-7 

32-4654-7 

32-4769-3 

19-4500 


32-4654-7 

32-4654-7 


32-4112-61 

32-4674-1 

19-6022 

| 

32-4674-1 

19-6022 

32-4674-1 

19-6022 

32-4762-9 

19-3275 

32-4762-8 

19-4201 


32-4112-50 

19-1006 

32-4112-50 

19-1006 

32-4674-1 

19-6022 

32-4654-20 

19-1000 

32-4645-20 

19-1000 

32-4645-20 

19-1000 

32-4112-62 

19-1005 

32-4112-62 

19-1005 


32-4674-1 

19-6022 

Filament 

Choke 

32-4112-43 

19-3001 

32-4654-35 


32-4654-35 

32-4654-35 

32-4654-35 






Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 

Printed In USA FORM-6 


































































PHILCO 


PART NAME 

51 

52 

53 

54 

55 

56 


EEl 



flyback 

32-8993-393 

Fly 222^0 

32-8855-8 

Fly 19699 

32-8997-1 

322-0092 

32-8855-9 

Fly 19699 

52-10002-3 

32-10008-1/-4 

32-10002-1 

32-10008-3/5 

32-01611 

Fly 273 

Yaks 






76-12530-8 

Y 5927 

76-12942-1/-3 

Y 94 

76-12744-1 

Y 5927 

76-12942-2 

Y 94 


Vertical 

Output 

32-8982-1 

26S72 

32-8982-2 

26S72 

32-8940-4/-5/-2 

26S72 



32-10005-1 

26S72 

32-10009-1 

32-10012-3 

32-8982-4 

26S72 

32-10009-2 

322-0163 

26S86 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

322-0117 

WC 35 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


i 322-0186 

Power 

32-8902-4 

32-8987-1 

NOT USED 

32-8902-4/-5 

32-8924-2 

322-0105 

962712-502 

26R150 

NOT USED 

32-10004-1 

32-10003-1 

NOT USED 

32-10001-1 

32-10006-1 

32-10003-2 

322-0164 

26R150 

Filament 

32-8988-1 

24R5132 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

322-0104 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


322-0160 

Audio 

Output 

32-8747-498 

24S48 

32-8985-1 

24S82 

32-8985-2 102 

22S25 

322-0107 

26S48 

32-8985-3/-1 

24S82 

32-8985-5 

24S83 

32-8747-5 

24S48 • 

32-8953-398 

24S51 

32-8747-6 

24S48 

322-0162 

26S48 

Choke 

32-8710-6/-9 

26C78 

32-8980-2 

26C78 

32-8710-6/-10 

26C78 

322-0113 

26C81 

32-8999-1 

26C79 

32-8999-2 

26C79 

32-8980-4 

26C81 

32-8980-3 

26C78 

32-8980-5 

26C81 

322-0159 

26C81 

Horizontal 

Oscillator 

32-4754-2/-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

322-0095 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 

32-4754-3 

HS 16 


Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

322-0083 

HS 8 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 





32-4725-8 






Video IF 

32-4686-22 

32-4686-28 

32-4686-22 

32-4645-48 

322-0096 

32-4686-28 

32-4686-30 

32-4652-79 

32-4686-25 

32-4682-79 

322-0096 

Video IF 

32-4686-2 

32-4808-1 

32-4686-2/-25 

322-0097 

32-4808-2 

32-4824-1 

32-4686-31 

32-4686-25 

3204686-31 

322-0097 

Video IF 

32-4686-3 

32-4808-2 

32-4686-3/-25 

322-0098 

32-4645-52 

32-4645-53 

32-4652-78 

32-4686-27 

32-4652-78 

322-0098 

Video IF 

NOT USED 

NOT USED 

32-4686-27 

322-0127 


NOT USED 

32-4652-79 

NOT USED 

32-4686-11 

322-0181 

322-0025 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

32-4805-1 

32-4644-25 

32-4805-1 

322-0128 

17-1078 

32-4644-25 

32-4805-1 

32-4805-1 

32-4644-25 

32-4805-1 

32-4644-25 

322-0128 

17-1078 

Trap 



32-4645-32/45 

19-1001 

322-0099 



32-4652-78/80 

32-4645-32/45 

19-1001 

32-4652-78/80 

322-0099 

Trap 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

32-4645-34 

19-1002 

322-0119 

32-4488-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-11 

17-1078 

32-4688-11 

17-1078 

32-4688-11 

17-1078 

NOT USED 


32-4545-2/-4 

17-1079 

32-4745-2 

17-1079 

32-4745-2/-4/-5 

17-1079 

322-0101 

20-1050 

32-4745-2 

17-1079 

32-4745-6 

17-1079 

32-4745-8 

17-1079 

32-4745-5 

17-1079 

32-4745-8 

17-1079 

322-0101 

20-1052 

2nd Sound IF 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

322-0102 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

32-4583-23 

16-6780 

NOT USED 

32-4583-23 

16-6780 

CHROMA 

COILS 

See Note 103 


NOT USED 

NOT USED 

32-4834-3 

16-6786 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

32-4583-23 

16-6780 

NOT USED 

32-4583-23 

16-6780 


NOT USED 

NOT USED 

32-4834-1 

16-6787 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

32-4769-4 

19-3330 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-9 

19-3275 

322-0124 

322-0125 

19-3060 

32-4762-7 

19-3180 

32-4762-7 

19-3180 

32-4762-20 

19-3330 

32-4762-7 

19-3180 

32-4762-20 

19-3330 . 

322-0180 

.1 ?t3.0.36.— 

Peaking 

32-4769-6 

19-3180 

32-4762-6 

19-4160 

32-4762-7 

19-3180 

322-0111 

19-3125 

32-4762-10 

19-3330 

32-4769-4 

19-3330 


32-4762-12 

-19-350Q 

32-4762-20 

I9-333Q.. 

322-0125 

19-3060 

Peaking 

32-4769-7 

19-3375 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-10 

19-3330 

322-0100 

19-3600 

32-4762-10 

19-3330_ 

32-4762-12 

1.2-35QQ_ 


32-4762-9 

12=3275. 


322-0111 

19-3125_ 

Peaking 



32-4762-11 

19-4400 



32-4762-8 

19-4201 

32-4762-10 

19-3330 

32-4674-3 

19-1006 

32-4837-1 

19-1006 

322-0010 

19-3600 

RF Choke 











Filament 

Choke 












Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 
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PHILCO 


PART NAME 


Flyback 


Yaks 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 


Peaking 
Peaking 
Peaking 
RF Choke 


Filament 

Choke 


64 



32-10019-2 32-10011-2 32-10011-1 


NOT USED 
32-10025-1 

21F08 _ 

NOT USED 

32-10013-l>05 

22S6J_ 

32-8980-6 

26C78 _ 

' 32-4754-3 

HS 16 _ 

NOV USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

32-4840-2 

NOT USED 

NOT USED 

32-10016-1)06 

32-8747-1/-7 

32-8747-7 

24S06 

24S48 

24S48 

32-10018-1 

32-10010-2 

32-10010-2 

26C81 

26C77 

26C77 

32-4849-2 

32-4754-3 

32-4754-3 


HS 16 

HS 16 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


32-4725-10/-11 


32-465279 

322-0096 

32-4652-79 

32-4652-79 

32-4686-32 

32-4847-5 

32-4686-34 

32-4686-34 

32-4652-76/79 

322-0025 

32-4652-78/79 

32-4652-78/79 

NOT USED 

322-OObl 

NOT USED 

NOT USED 

72-4805-1 

322-0128 

17-1078 

32-4805-1 

32-4805-1 

32-4652-78 

32-4652-80 

322-0099 

32-4652-78 

32-4652-80 

32-4652-78 

32-4652-80 

NOT USED 

322-0119 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-10 

17-1078 

32-4688-11 

322-0101 

32-4688-10 

32-4688-10 

37-1079 

20-1050 

17-1078 

17-1078 

32-4745-8 

322-0179 

32-4745-5 

32-4745-5 

17-1079 


17-1079 

17-1079 

32-4834-2 

16-6786 

32-4834-3 

16-6786 

NOT USED 

NOT USED 

32-4825-3 

32-4834-1 

16-6787 

NOT USED 

NOT USED 

32-4762-20 

19-3330 

32-4853-4 

19-3660 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-10 

19-3330 

32-4762-12 

322-0180 

32-4762-10 

,32-4762-10 

19-3500 

19-3036 

19-3330 

19-3330 


32-4854-1 

32-4762-10 

32-4762-10 


19-3375 

19-3330 

19-3330 







Service notes may be found at the end of the PHILCO section. 
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PHILCO 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 32-8309/-1, 32-8345/-1 used in a few models - no replacement. 

3 May require use of original damping network. 

4 32-9608/9613 used in a few models - no replacement. 

5 Parallel 5 volt windings. 

6 Parallel 6.3 volt windings. 

7 32-8331 used in a few models replaced by Fly 11. 

8 45-9527 , 32-4318 used in a few models - no replacement. 

9 32-8367/-1 used in radio chassis replaced by 26S50. 

10 32-8307-2 used in a few models replaced by 24A891. 

11 32-8355-1 used for low B+ supply replaced by 20C641. 

12 32-8414 used in negative supply - no replacement. 

13 32-8399 replaced by 20C55. 

14 32-8423-2 used in a few models replaced by 26R95^, 32-8385 used in model 
50-T1104/05/06 - no replacement. 

15 32-4470-3 replaced by HS 3l. 

16 32-8425 replaced by 26S72. 

17 32-8430 used in B- supply - no replacement. 

18 32-4367 used in 5011404/1406/1432(123, 124) replaced by HS 2l. 

19 32-8242 used in model 51-T1443B/L/M/X/XL replaced by 26S49. 

20 32-8455 used in low B + supply replaced by 26C431 . 

21 32-8432 used in some productions replaced by 26S70. 

22 32-8478/-2 used in B- supply replaced by 26C911. 

23 32-8242 (alternate) replaced by 26S49. 

24 32-8484-2, 32-8509-2 used in 51T2134/36/38/75/76(124) replaced 
by Fly 31. 

25 32-8478/-2 replaced by 26C911. 

26 32-8522 used in RF Chassis 44 - no replacement. 

27 Use original plug and connect same as original. 

28 Connect as auto former. 

29 32-8576 used in deflection chassis G-4 - no replacement. 

30 32-8242/-11/-12 used in a few chassis replaced by 26S49, 32-8522 used in 
RF chassis 44 - no replacement. 

31 32-8625 used in chassis D-202 replaced by 26S15^. 

32 Use 1/2 of high vollage winding. 

33 32-8579 used in chassis 84 - no replacement. 

34 Connect as original, except connect original # 7 to new *8, new # 7 to 
ground. Remove choke from original and connect between new Pin *2 & 
damper cathode - connect yoke plug *7 to Fly 27 pin 2. 

35 32-8629 used in chassis R—191 replaced by 26S49, 32-8579 used in R-194 - 
no replacement. 

36 Connect as original, except original ^12 to new ^3 or ^5. If picture out of 
phase reverse terminals ^7 and ^8. 

37 32-8391 used in Models 49-1450, 49-1475, 49-1480 replaced by 26R746. 

38 32-8637 used in TV-354A replaced by 26515. 

39 Original terminals 12-2-1 Connect 12K resistor in series with 82 MMFD. 

new terminals 9-7-1 capacitor across yoke 1 & 2. 

Use WC 20 for width coil. 

40 Connect red and yellow lead to vertical oscillator cathode, blue to ground, 
green to grid capacitor. Mount on top of chassis. 

41 Original terminals 12-2-6 - 1 - 7- 8 

new terminals 5-2-6-1-8-7 

42 76-9173-12 used in TV-332/U using 21BTP4 picture tube - replaced by Y 43. 

43 Original terminals 12- 11 - 2 - 1. Connect 1000 Ohm resistor in series with 

new terminals 9 - 7- 7 - 2 82MMFD across yoke terminals ^1 & ^2. 

44 Use 12.5 : 1 turns ratio. 

45 Connect same as original except original ^13 to new 2, original ^8 to 7, 
original 7 to 8. 

46 32-8677-1 used in late TV300/301/A/W - no replacement, 32-8701-1 used 
in chassis TV30IA run 3 & 4 and TV 301W replaced by Fly 271,41. 

47 Connect voke ^3 to flyback ^3, yoke ^2 & ^7 to flyback ^2, yoke ^1 to 
flyback ”\, 

48 Mount on back side of control panel. Connect the yellow lead to junction 
of330MMFDand .022 MFD capacitors, green and black leads to cathode of 
vertical oscillator tube, brown lead to ground. 

49 32-8845-4A, 32-8845-4, used in some models replaced by 26R1261. 

50 Connect yoke ^1 to plug ^8, yoke ^2 to plug ^3, yoke ^3 to plug *X. 

51 32-4233-2 replaced by 17-1003, 32-4234-1 replaced by 17-1004. 

52 32-4317 replaced by 17-1043, 32-4261 replaced by 17-3488. 

53 Used in models 50-T1104(code 123), 50-T1401, 50-T1402, 50-T1430 
(code 121). 

54 32-4240-3A replaced by 16-6758 , 32-4396A replaced by 17-1011. 

55 32-4234-12 replaced by 19-1023, 32-4463-3 replaced by 20-1004. 

56 32-4480-15 replaced by 19-4201, 32-4467-7 replaced by 19-1921. 

57 32-4548-18 replaced by 17-4524, 32-4548-26 replaced by 17-4524. 


58 32-4112-31 replaced by 19-1001, 32-4463-7 replaced by 20-1004. 

59 32-4480-9 replaced by 19-3180, 32-4467-11 replaced by 19-1923. 
32-4480-4 replaced by 19-3250, 32-4480-7 replaced by 19-1920. 

60 32-4112-31 replaced by 19-1001, 32-4463-9 replaced by 20-1004. 

61 32-4467-13 replaced by 19-1923, 32-4480-4 replaced by 19-3250. 

62 32-4480-18 replaced by 19-3160, 32-4467-20 replaced by 19-1921. 
32-4467-19 replaced by 19-1921, 32-4480-1 replaced by 19-3036. 

63 32-4480-9 replaced by 19-3160 , 32-4467-20 replaced by 19-1921. 

32-4480-1 replaced by 19-3036. 

64 32-4480-8 replaced by 19-3125 , 32-4480-4 replaced by 19-3250, 

32-4480-9 replaced by 19-3160. 

65 32-4112-54 replaced by 19-1002, 32-4597-15 replaced by 19-1001, the 
39.5MC Trap replaced by 19-1003, 32-4463-13 replaced by 20-1004. 

66 32-4645-4 replaced by 19-1000, 32-4463-11 replaced by 20-1004. 

67 32-4653-6 replaced by 19-3250, 32-4653-1 replaced by 19-3180. 

68 32-4480-18 replaced by 19-3160, 32-4480-5 replaced by 19-3250. 

69 32-4674 replaced by 19-6022, 32-4112-50 replaced by 19-1006. 

70 32-8731 alternate replaced by 26S29. 

71 32-8690 used in chassis TV-301A replaced by 26R47. 

72 Mount with leads out the top and connect the same as the original. 

73 32-8711 used TV-390 replaced by 26R47. 

74 32-8690 used in TV330 replaced by 26R47. 

75 Use universal mounting bracket. Series 6.3 V @ 6A windings for 12.6VCT 
filament. Tape 6.3 V @ 1.2A. 

76 76-10119-7 used in a few models - no replacement. 

77 Use original network, rear cover and connect same as original. 

78 76-10508-5 used in 24" sets - no replacement. 

79 Remove jumper from ^7 and ^11 of Y 53, bridge 27 MMFD Cap. across 
2 & 11 with 100 MMFD - connect same as original. 

80 Use original rear cover and original leads. 

81 Use original rear cover and remove jumper from ^7 and ^11 of Y 53. 

82 32-8658-3 used in chassis 8E11/U, 8E13 - no replacement. 

83 76-11070-2 used in chassis 8E11/U, 8E13 - no replacement. 

84 32-8814-2 used in chassis 8H20/U, 8H22 - no replacement. 

85 Fly 4l used in Model 50T1483. 

86 32-8751 used in 7P50/A/AU/U, 7P51 series - no replacement, 

87 32-8849-1 used in amplifier with 9L38A/AU replaced by 24S171. 

88 322-8002, 32-9731-1/-4/-7, 76-12097-1 all replaced by Y 5992. 

89 32-4754-3 used in chassis 10L60/R/U/UR - replaced by HS 16. 

90 Use instruction sheet packaged with unit. 

91 76-10508-9 used in chassis 10H25/U replaced by Y 59. 

92 Use original network and connect as original. 

93 32-8993-1 - no replacement. 

32-8993-2 replaced by Fly 22296. 

94 32-8953-1 used in chassis 11N53-U, 11N54 replaced by 24S51. 

32-8963-1 replaced by 24S05. 

32-8958-2 replaced by 24S07. 

32-8965-1 - no replacement, 

95 32—8810— 1 /—3 used in 8P51/A/U - no replacement. 

96 Connect as original except high side of yoke is Pin 1 on- yoke socket instead 
of PX as shown on instuction sheet. 

97 76-12530-4/-1 used In a few models no replacement. 

98 32-8953-1 replaced by 22S33 
32-8990-2/-3/-4 replaced by 22S61 
32-8996-1/-3 replaced by 24S56 

99 Remove choke from terminals 3 * D and replaced with 120MMFD capacitor, 
replace 2200 Ohm resistor with 4700 Ohm. Connect same as original except 
^4 to new ^3 & ^T, ^3 to new ^D. 

100 76-12279-6 used in U/K 3058/59, K 3060 - no replacement 
76-12279-8 used in some chassis replaced by Y 5980. 

101 76-12554-2 used in chassis 13N50/N replaced by Y 5427. 

102 32-8989-2 replaced by 24S06 
32-8990-2 replaced by 22561 
32-8985-4 replaced by 22S86 
32-8989-4 replaced by 24S05 

32-10007-1/-2 replaced by 22S61 . 

103 Chroma coils: 

322-0121, 322-0126, 322-0129 - no replacement. 

322-0108 replaced by 17-6012, 322-0118 replaced by 17-601 1, 

104 Add 27MMFD '33 5 KV from high side of yoke to Pin 3 of AGC keying tube. 

105 32-10007-2 used in AM-FM Radio - replaced by 22S60 
32-8989-5/-3 used in AM-FM Radio - no replacement 
32-8961-2 used in Stero Amp. - replaced by 22561 . 

106 32-8990-3/-4 replaced by 22S61 
32-8996-4 replaced by 24S61 . 
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RAYTHEON 


Replacement 


RAYTHEON 


USE THIS PAGE if PART NUMBER is available. 


REPLACEMENT 

REPLACEMENT 

REPLACEMENT 

^{j^- REPUCEMENT 

MFirs. 

PART 

REPLACEMENT 

NFS'S. 

PART 

REPUCEMENT 

A13D-16943 

HS-5 

B12C-19990 

26S49 

C12E-27149 -1 

Fly-98 

12C-24170 3 

24S52 

16A-19485 

19-3250 

201-19947-1 

Y-5 

A13D-19355 

HS-5 

B12C-20761-1 

24S54 

C12M-17967 

Fly-34 

12D-21160 


16A-19486 

19-4400 

201-20062 

17-3401 

A13D-19540 

HS-5 

B12M-18241/-1/-3 

26A03 

C12M-18285 

Fly-34 

12D-21160-1 

21F11 4 

16A-19786 

19-4400 

201-20186 

WC-17 11 

A13M-18026 

17-1003 

B13A-16612 

16-3487 4 

C12M-18286 

Fly-34 

12D-23699-3 

26F67 

16A-20020 

19-1360 

201-20196-1 

WC-16 11 

A13M-18233 

WC-11 11 

B13A-16662 

16-6678 

C12M-18530 

Fly-35 

12D-25563 


16A-20021 

19-3125 

201-20219 

HS-5 

A13M-18961 

WC-16 11 

B13A-17978 

17-1031 

C12M-18689-1-2 Fly-35 

12D-25564 


16A-20970 

19-3250 

201-20265 

19-3036 

A13M-18962 


B13A-18567 

16-6665 

Cl 2M-19407-1-2 

Fly-36 

12E-19048 -2 

26S53 9 

16A-21214 

26C93 

201-20291 

HS-5 

A13M-18971 

WC-16 11 

B13A-18568 

16-6665 

C16A-15624 

26C43 

12E-23726 -1 

26S52 

16A-21391 

19-3300 

201-20782 

17-1003 

A13M-19233 

WC-11 

B13A-18783 

17-1031 

C18A-16474 

22S62 

12E-23939 

Fly-80 

16A-21656 

19-3001 

201-20936 

Y-5 

A13M-19320 


B13A-19514 

17-1031 4 

C18A-18022 

24S52 

12E-24440 

HS-7 

16A-21669 

19-3075 

201-21111 


A16A-1867 

19-1002 

B13B-16000 

16-3487 4 

C18A-18157 

24S52 4 

12E-24612/-1 

Fly-101 

16A-21701 

19-1005 

201-21398 

17-3401 

A16A-16514 

19-3036 22 

B13B-16302 

16-6678 

C18A-18176 

24S52 4 

12E-25040 

Fly-97 

16A-22427 

19-1004 

201-21494 


A16A-16515 

19-3660 25 

B13B-17731 

16-6758 

C18A-18468 

26S48 

12E-25423 

Fly-97 

16A-22448 

26C44 

201-21521 


A16A-16516 

19-4400 

B13B-17956 


C18A-18588 

24S52 4 

12E-25424 

Fly-97 

16A-22584 

26C41 4 

201-21550 

17-1004 

A16A-16637 

19-1000 

B13B-18184 


C86-11892 


12M-18241 -3 

26A03 

16A-22923 

19-6022 

201-21656 

19-3001 

A16A-16773 

19-1000 

B13B-18784 


C201-15717 

17-1033 

12M-18689-2 

Fly-35 

16A-23024 

19-6022 

201-21670 

20-1004 

A16A-17048 


B13B-19958 


C201-16411 

17-1021 

12M-22425 


16A-23889 -1 

26C43 

201-22302 

HS-5 

A16A-17128 

19-4400 

B13D-16611 

14-1060 

C201-18418 


13A-19514 

17-1031 4 

16A-24019 

19-4400 

201-22382 

Fly-42 

A16A-17937 

19-1000 

B13D-16662 

16-6678 

C201 -18562 

Fly-3 5 

13A-24203 

17-4503 

16A-24020 

19-3180 

201 -22396-1 

Fly-41 

A16A-17961 


B13M-13589 -2 

FC-1 

C201-18562-1 

Fly-3 5 

13A-24224 

17-5004 

16A-24090 

19-1005 

201-22426 

17~4503^’ < *' 

A16A-18025 


B13M-13590 

Y-3 

C201-19490 

Y-5 1 

13A-24937 

17-5003 

16A-24210 

19-1005 

201-22435 

17-4503 441 

A16A-18685 

19-1922 

B13M-16001 

17-3487 

C201 -19490-1 

Y-5 1 

13B-17731 

16-6758 

16A-24375 


201-22456 

17-4531 4 * 34 

A16A-19364 

19-3075 

B13M-16335 

17-3497 4 

C201-19533 

Fly-36 

13B-19958 


16A-24505 

to 

o 

o 

o 

4>. 

201-22562 

17-4504*-? 

A16A-19365 

19-4400 

B13M-17273 

17-1033 

C201 -19533-1 

Fly-36 

13B-22430 


16A-24655 

24C44 

201-22570 

17-4504 4i39 

A16A-19366 

19-1922 

B13M-18693 

Y-5 

C201-19817 

Fly-36 

13B-22939 


16A-24998 

19-3125 

201-22571 

20-1004 

A16A-19367 

19-1923 

B13M-18888 

Y-5 1 

C201-19817-3 

Fly-36 



16A-25146 

26C92 4 

201-22581 

17-3400 

A16A-19485 

19-3250 

B13M-19257 

17-1033 

C201-19874 

Fly-37 

13B-23887 

17-4524 

16A-25441 

17-3401 

201-22582 

17-3402 33 

A16A-19486 

19-1922 

B13M-19356 

17-3487 

C201-19947 

Y-5 1 

13C-24963 


16A-25688 

19-1002 

201-22583 

20-1049 

A16A.-19785 

19-3250 

B13M-19488 

Y-3 

C201 -19999 

Fly-37 

13D-19540 

HS-5 

16B-25146 

26C92 4 

201-22588 

20-1049 

A16A-20020 

19-3160 

B13M-19499 


C201 -21025 

Fly-39 

13E-20767 


31B-257-8 

17-1003 

201-22697 

Y-5 1 

A16A-20021 

19-3125 

B13M-19521 

17-1003 

C201 -21025-1 

Fly-39 

13E-21189 


31B-638 -1 

19-4215 

201-22857 

jf-14 1 

A201-15608 

19-3036 

B13M-19643 

17-1013 

C201-21130 

Y-5 1 

13E-21673 


34A-575 

19-4215 

201-22924 

17-1003 

A201-15609 

19-1000 

B13M-20002 

WC-17 11 

C201-21270 

Fly-37 

13E-22082 


83-64245 

19-4215 

201-22927 

17-1001 4 ’ 43 

A201-15612 

17-1004 

B16A-16051 

26C44 

C201-21514 

Y-5 1 

13M-18233 

WC-11 11 

83-64246 


201-22929 


A201-156 52 

17-1003 

B16A-17959/-1 

26C44 

C201-21524 

Y-5 

13M-19643 

17-3493 

102S-24525 

19-4534 

201-22949 

HS-5 

A201-15676 


B18A-16440 

22S62 

C201-22369B 

Fly-41 

13M-21644 

17-3493 

103G-24796 

17-4534 

201-23180 


A201-16329 

17-1063 

B201-15612 

17-1003 

C201-22396/B 

Fly-41 

13M-22303 

17-3497 

105S-25235 


201-23477 

17-3400 

A201-17962 

17-3401 

B201-16412 


D13M-21120 

Y-5 1 

13M-22425 


105S-25238 

17-4534 

201-23727 

20-1005 

A201-18695 

17-3401 

B201-17143 


D13M-25738 

Y-16 

13M-22810 

Y-14 1 

107S-25754 


201-23729 


A201-18746 

17-3401 

B201-19363 

17-3401 

N201-18746 

17-3401 

13M-23755 

Y-5 1 

107S-25756 


201-23744 

Y-5 1 

A201-19363 

17-3401 

B201-19458 

20-1004 

12A-18839-1 

26R15 

13M-24085 

HS-8 

107S-25757 

20-1049 

201-23829 

17-1004 

B12A-18856 

26R31U 

B201-20696 

17-3401 

12A-21447 

26R95 16 

13M-24068 

HS-7 

107S-25759 

17-4534 

201-23873 

16-3445 

B12G-10074-4 

24S50 

C8G-11892 

19-1923 

12A-22509 


13M-24441 

HS-8 

107S-25767 

19-1002 

201-24043 


B12C-16050 

26S53 

C12A-17822 

26R15 

12C-20761 -2 

26S54 

13M-25678 

HS-8 

201-15608 

19-3036 

201-24056 

Y-5 1 

B12C-17303 

26S51 

C12A-18399-1 

26R15 

12C-21215 

24S50 17 

13M-25686 

20-1006 

201-15652 

17-1004 

201-24183 

Y-5 1 

B12C-18743 

24S52 

C12A-18839 

26R15 

12C-21518 

24S52 

16A-17128 

19-4400 

201-15652 

17-1003 



B12C-18743-1 

24S52 

C12A-19942-1 

26R94 

12C-22508 

24S50 

16A-17937 

19-1000 

201-17143 


201-24472 

HS-7 

B12C-19009 

26S49 

C12E-23726 

26S52 

12C-22509 


16A-17959 

26C44 

201-19489 

Y-5 1 

201 -244 73/-I 

HS-8 

B12C-19048 

26S53 9 

C12E-23939 

Fly-80 

12C-23704 

24S48 

16A-18676 

19-1002 

201-19817-1 

Fly-36 

201-24563-1 

Y-5 1 

B12C-19849 

26S51 

C12E-27097 

Fly-99 

12C-24591 

22S58 

16A-19365 

19-4400 



201-24632 

Y-18 1 ' 6 











201-24632-1 

Y-18 1 * 7 











201-24748 

Y-5 1 











201-24749 

20-1004 











201-25088 












201-25360 

Y-16 6 



Service notes may be found at the end of the RAYTHEON section. 


FORM-2 


Printed in USA 











MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 



MODEL 

COLUMN 

NUMBER 


m 


UM 

C-212-B/M 

4 

C-17S5A/36A 

18 

M-210-B/M 

5 

M-1728A 

16 

RC-1618A 

14 

UC-2164 

i 

C-214-B/M 

5 

C-1739A/41A 

18 

M-701 

9 

M-1733A/bA 

18 

RC-1618B 

14 

UC-2166 

i 

C-216-B/M 

5 

C-2001A/02A/06A 

17 

M-1101/03/05 

8 

M-l 733iA 

18 

RC-1619A 

14 

UC-2167 

i 

C-2I8 

5 

C-2007A/08A 

14 

M-1105B 

10 

M-1733mA 

18 

RC-1619B 

14 

UC-2168 

2 

C-220 

4 

C-2103A/05A 

17 

M-1106/07 

10 

M-1734A 

18 

RC-1718A 

14 

DC-2169M/B 

2 

C-1102/04 

8 

C-2108A 

18 

M-1402/03/04 

12 

M-1737/tA/mA 

18 

RC-1718B 

14 

UC-2184 

2 

C-1104B 

10 

C-2109A 

18 

M-1601 

13 

M-1750A/CWK 

1 

RC-1719A 

14 

UC-2185B/M 

1 

C-1401 

12 

C-2110A/UA 

18 

M-1611A 

14 

M-1751D/F 

1 

RC-1719B 

14 

UC-2403A/04A 

20 

C-1602/A/B/C 

13 

C-2112A/13A 

19 

M-1611B 

14 

M-1752E/L 

1 

RC-1720A 

15 

UC-2405A/06A 

20 

C-1602(Series C 

13 

C-2114A/15A 

19 

M-1612A 

14 

M-1761E 

1 

RC-2005A 

17 

UM-211-B/M 

5 

C-1614A 

14 

C-2U6A/18A 

19 

M-1612B 

14 

M-1762A/C/G/K 

1 

RC-2117A/21A 

19 

UM-1734bA/iA/mA 18 ! 

C-1614B 

14 

C-2127A/29A 

18 

M-1613A 

14 

M-2007A/8A 

17 

RC-2122A/2SA 

19 

UM-1738iA/mA 

18 

C-1615A 

14 

C-2137A/38A 

22 

M-1613B 

14 

M-2101A 

17 

UC-213-B/M 

5 

UM-2107bA/iA/mA 18 

C-1615B 

14 

C-2163 

1 

M-1614A/B 

14 

M-2107A/bA/iA/mA 18 

UC-215-B/M 

5 

UM-2126iA/mA 

18 

C-1616A 

14 

C-2163B/M 

1 

M-1626A/B 

14 

M-21251A/mA 

18 

UC-217-B/M 

5 

UM-2133A/34A 

21 

C-1616B 

14 

C-2164 

1 

M-1711A 

14 

M-2131A 

21 

UC-210 

5 

UM-213SA/38A 

21 

C-1714A 

14 

C-2166 

1 

M-1711B 

14 

M-2160A/C/G/K 

1 

UC-1735A/36A 

18 

UM-2160A/C/G/K 

1 

C-1714B 

14 

C-2166B/M 

1 

M-1712A 

14 

M-2161D/F 

1 

UC-1740A/42A 

18 

UM-2161D/F 

1 

C-1715A 

14 

C-2167 

1 

M-1712B 

14 

M-2182E/L 

1 

UC-2109A/10A 

18 

UM-2162B/L/M 

1 

C-1715B 

14 

C-2167B/M 

1 

M-1713A 

14 

M-2165 

1 

UC-2128A/30A 

18 

UM-2165/C 

1 

C-1716A 

14 

C-2168 

2 

M-1713B 

14 

M-2165B/M 

1 

UC-2139A 

21 

UM-2182C/G 

2 

C-1716B 

14 

C-2169B/M 

2 

M-1725A 

14 

M-2171E 

2 

UC -2141A/42A 

21 

UM-2183A/C/G/K 

2 

C-1718A/19A 

14 

C-2174 

2 

M-1726 

14 

M-2172C/G 

2 

UC-2144A/45A 

21 

DM-2188/7/8/9 

3 

C-1724A 

14 

C-2175B/M 

1 

M-1726A 

16, 

M-2173A/C/G/K 

2 

UC-2163 

1 



C-1729A/31A 

16 

C-2401A/02A 

20 

M-1726B 

14 

RC-1405 

12 






CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

■JUJU 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 


in 

CHASSIS 

mm 

till 

10AX22 

9 

16AY211 

14 

17T18 

1 

21T8 

21 

21T27/AGH/AS 

1 

21T53 

7 

10AXF44 

9 

16AY212 

11 

17T25/27 

7 

21T11 

22 

21T31/33/35 

5 

21T59 

6 

12AX22 

8 

17AY21 

14 

17T183 

1 

21T19/AGH 

1 

21T32 

3 

21T193/AGH/C 

2 

12AX26/27 

10 

17AY21A 

16 

20AY21 

17 

21T20/AGH 

1 

2XT38/39 

1 

21T254/AGH/AS 

2 

14AX21 

12 

17AY24 

14 

21AY21 

17 

21T24/AGH/AS 

1 

21T40/1/3/4/5/6 

5 

24T2/3 

20 

16AX23/25/26/29 

13 

17AY27 

15 

21T1/2/5/6 

18 

21T25/AGH/AS 

1 

21T42 

4 

24T9 

5 

16AY28 

14 

17T1/2/4/5 

18 

21T3 

19 

21T26/AGH 

1 

21T49 

6 




Service notes may be found at the end of the RAYTHEON section. 


FORM-1 


Printed in USA 




























RAYTHEON 


PART NAME 

1 

2 

3 

n 


6 

7 

8 

9 

10 

Flyback 

12E-23939 
Fly-80 

12E-24612/-1 

Fly-101 

12 E-25040 
Fly-97 

12E-25423 

Fly-97 

12E-25424 
Fly-9 7 

C12E-27 097 
Fly-99 

C12E-27149/-1 
Fly-98 

C12M-18689 10 
C201-18562 
Flv-35 

C12M-17967 

C12M-18286 

Flv-34 

C12M-18689/ 

-1/-2 

Flv-35 

Yoka 

201-24183 2 

Y-5l 

201-24632 

Y-181.6 

201-24632-1 
Y-18 1 * 7 

201-25360 

Y-16 6 

201-25360 

Y-16® 

D13M-25738 

Y-16 

D13M-25738 

Y-16 

B13M-13590 

Y-3 

B13M-13590 

Y-3 

B13M-13590 

Y-3 

Vortical 

Output 

12E-23720 

26S52 

12E-10O48-2® 

28S53® 

12E-19048-2 8 

26S53 8 

12E-10O48-2 

26S53 9 

12E-19048-2 

26S53 9 



B12C-17303 

26S51 

B12C17303 

26S51 

B12C-17303 

26S51 

Vert. Blocking 
Oscillator 



NOT USED 

NOT USED 




B12M-18241 

26A03 

B12M-18241 

26A03 

B12M-18241 

26A03 

Width Coll 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



A13M-18233 

WC-11 11 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

A13M-18961 

WC-16 11 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



C12A-17822 
26R15 

C12A-17822 
26R15 

C12A-18839 

26R15 

Filament 

12D-23699/-3 

26F67 

12D-23699/-3 
26F67 

12D-23699/-3 

26F67 

120-25563/64 

12D-25563/B4 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

12C-24170 3 

24S52 

12C-24170 3 
24S52 

12C-24170 3 

24S52 

12C-23704 

24S58 

12C-24170 

24S52 



C18A-18157 

24S52 4 

C18A-18022^ 

24S52 

B12C-18743 

24S52 

Choke 

16A-23889/-1 

26C43 

16A-246 55 
26C44 4 

16A-246 55 
26C44 4 

16B-25146 

26C92 4 

16B-25146 

26C92 4 



B16A-17959 
26C44 

B16A-17959 

26C44 

B16A-17959 

26C44 

Horizontal 

Oscillator 

12E-24440 

13M-24086 

_ 

12E-24440 

13M-24086 

PS-7_ 

201-24472 

HS-7 

12E-24440 

HS-7 

201-24472 

HS-7 



SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coil 

13M-240855 

HS-8 

13M-24085 5 

HS-8 

20-124473 

HS-8 

13M-25678 
HS-8 

201-24473-2 

HS-8 



A13D-16943 

HS-5 

A13D-16943 

HS-5 

A13D-16943 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

105S-25235 

107S-25754 

NOT USED 

107S-25754 


107S-25754 



B-201-17143 

A-201-1 5676 

B-201 -17143 

| 

105S-25238 
31B-257-8 
17-1003 

13A-24203 
17-4503 

13A-24203 23 

17-4503 

17-1003 

13A-24203 23 

17-4503 



A13M-18026 
17-1003 

B-201-15612 
17-1004 

A13M-18026 

17-1003 


201-23829 23 

17-1004 

13A-24224 
17-5004 

13A-24224 

17-5004 

201-23829 

17-1004 

13A -24224 
17-5004 



B-201-15612 
17-1004 

A-201 -16329 
17-1063 

B-201 -1 5612 
17-1004 

Video IF 

13A-24224 

17-5004 21 

13A-24224 

17-5004 

13A-24937 

17-5003 

201-24043 

13A-24937 

17-5003 



B-201-15612 
17-1004 

B-201-1 5612 
17-1004 

B-201 -15612 
17-1004 

Video IF 

13B-23887 

17-4524 

NOT USED 

NOT USED 

13B-23887 

17-4524 

107S-25759 

17-4534 



B-l 3B-17956 
17-1031 

B-201-16412 

B-13B-18784 

Ratio Det. or 

Quadrature 

201-23727 

20-1005 

201-23727 

20-1005 

201-23727 

20-1005 

201-23727 

20-1005 

201-23727 

20-1005 



B-13M-17273 

17-1033 

B-l 3M-16335 
17-3497 4 

B-13M-17273 

17-1033 

Trap 

13C-24963 24 

16A-24505 
20-1004 4 

16A-25441 

17-3401 

13M-25686 

20-1006 

16A-25441 

17-3401 



A-201 -17962 
17-3401 

NOT USED 

A-16A-18025 

Trap 

16A-25441 

17-3401 

201-24749 

20-1004 

NOT USED 

16A-25441 

17-3401 

107S-25757 2 * 

20-1049 



NOT USED 

NOT USED 

A-201-18695 

17-3401 

1st Sound IF 

13C-24963 

201-25088 

201-23729 

201-23729 

201-23729 



4. 5MC 
17-1031 

C-201-16411 

17-1021 

B13A-18783 

17-1031 


201-23873 

16-3445 

201-23873 

16-3445 

201-23873 

16-3445 

201-23873 

16-3445 

201-23873 

16-3445 



NOT USED 

NOT USED 


HSU 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

BlSA-mi^ 7 

16-3487 4 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

B-13B-1600C^ 

16-3487 4 


Peaking 

16A-22923 

19-6022 

16A-22427 

19-1004 

16A-22427 

19-1004 

16A-22923 

19-6022 

16A-22427 

19-1004 



A16A-17048 

A16A-16514 

19-3036 22 

A16A-17961 

Peaking 

16A-19365 22 

19-4400 

16A-21391 

19-3300 

16A-21391 

19-3300 

16A-19365 

19-4400 

16A-24998 

19-3125 



A16A-17961 

A16A-16515 

19-366025 

A16A-18685 

Peaking 

16A-21391 

19-3300 

16A-24210 
19-1005 

16A-24375 

16A-21391 

19-3300 

16A-24020 

19-3180 



NOT USED 

A16A-16516 

19-4400 

A16A19486 

Peaking 

16A-20970 20 

19-3250 

16A-2437 5 

NOT USED 

16A-20970 20 

19-3250 

16A-24019 

19-3500 



NOT USED 

NOT USED 


RF Choke 

201-20265 

19-3036 

83-64246 20 

16A-21701 

19-1005 

201-20265 20 
19-3036 

201-1560820 

19-3036 



A16A-1712820 

19-1005 

A16A-16773 

19-1000 

A-201-1 5608 
19-3036 

Filament 

Choke 

34A575 

31B-638-1 

19-4215 

83-64245 

19-4215 

107S-25767 

19-1001 

NOT USED 

107S-25767 

19-1001 



A-201-1 5609 
19-1000 

HU 

A-201-15609 
19-1000 


Service notes may be found at the ena of the RAYTHEON section. 


FORM-1 


Printed in USA 





























































































PART NAME 


flyback 


Yoke 





12M-186B8-2 

Fly-35 


C201-21025/-1 

C-201-21270 

Fly-39 

Fly-37 



B13M-18888 B13M-13580 J' 20 , 1 ' 1 ® 490 

v cl v , 201-19489 

Y ' 5 Y ‘ 3 Y-51 


C-201-19480-1 

Y-5 1 



B12C-18048 B12C-17303 B12C-18048 B12C-19048 B12C-19048 
26S53 9 26S51 26S53 8 26S53 8 26S53 8 


B12M-18241/-1 B12M-18241/-1 B12M-18241/-1 
26A03 26A03 26A03 


A13M-18233 A13M-18233 A13M-18233 

WC-ll 11 WC-U 11 WC-11 11 


B13M-X9490 B13M-18499 201-20186 

WC-1711 


C12A-18388/-1 C12A-18388/-1 12A , Bg , 9/ . 

12A-18839/-l| 12A-18838/-l| ^ 1 1 5 8839/ 1 ^ 883B 

NOT USED I NOT USED I NOT USED I NOT USED I NOT USED NOT USED 



C-201-19947/-1 

Y-5 1 


B12C-19849 

26S51 


B12M-18241/-1 

26A03 


A13M-18233 13M-18233 

WC-llH WC-11 11 


B13M-20002i 1 '’ 201-20186-1 
WC-17 11 WC-16 11 



120-20761-2 

26S54 


B12M-18241-1 

26A03 

12M-18241 

26A03 

13M-18233 

WC-11 11 

NOT USED 



12A-21447 12A-22509 

26R95 16 


12D-21160 NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1 st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


B12C-18743 B12C-18743 C18A-18408 B12C-18743 B12C-18743-1 B12C-18743 B12C-18743/-1 12C-21215 

24S52 24S52 26S48 24S52 24S52 24S52 24S52 24S50 

B16A-17959 B16A-17959-1 B16A-17959-1 B16A-17959 B16A-17959 B16A-17959 B16A-17959 16A-21214 

26C44 26C44 26C44 26C44 26C44 26C44 26C44 26C93 

SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


12C-21518 

24S52 


16A-17959 

26C44 


12C-22508 

24S50 

16A-22448 18 

26C44 



SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 


A13D-19355 

HS-5 



A13D-19355 

A13D-19540 

HS-5 

A13D-19540 

HS-5 

B-201 -17143 

NOT USED 

B13M-19521 

17-1003 

B13M-19521 

17-1003 

A-201-15612 
17-1004 

A-201-15612 
17-1004 

A-201-15612 
17-1004 

A-201-15612 
17-1004 

B13B-18784 

B13B-19958 


13D-19540 

HS-5 


201-22949 

HS-5 

13E-21673 

13E-22082 



17-1003 


B13M-17272? 8 B13M-172732 8 B13M-17273 
17-1033 17-1033 17-1033 


13M-19643 

17-1033 


13M-22303 

17-3497 



A-201-15609 A-201-15609 A16A-17037 A-201-15609 

A16A-17937 A16A-17937 A-201-15609 A16A-17937 

19-1000 19-1000 19-1000 19-1000 


Service notes may be found at the end of the RAYTHEON section. 


Printed In USA 





































































































































































RAYTHEON 


PART NAME 

21 

22 


Flyback 

201-22396/-1 
Fly-41 

C-201-22369B 

Fly-41 


Yoke 

201-22697 

D13M-21120 

Y- 5 1 

201-22697 

D13M-21120 

Y- 5 1 



12C-20761-2 

26S54 

12C-20761-2 
26S54 


Vert. Blocking 
Oscillator 

12M-18241 

26A03 

12M-18214-3 

26A03 


Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 


Linearity 

NOT USED 

NOT USED 


Power 

NOT USED 

NOT USED 


Filament 




Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 


Audio 

Output 

12C-22508 

24S50 

12C-22508 
24S50 


Choke 

16A-21214 

26C93 

16A-21214 

26C93 


Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 

COIL 



Horizontal 

Ringing Coil 




iHi 





201-22562 

17-4504 4 ' 38 

201-22924 

17-1003 


Video IF 

201-22570 
17-4504 4 ' 39 

201-22927 
17-1001 4 - 43 


Video IF 

201-22426 
17-4503 4 ' 40 

201-22929 


Video IF 

201-2243S 35 
17-15034 41 

13B-22939 


Ratio Det. or 

Quadrature 

13M-22303 

17-3497 

13M-22303 

17-3497 


Trap 

201-22585 37 
20-1049 

NOT USED 


Trap 

201-22588 

20-1049 

NOT USED 



201-22581 

17-3400 

201-22581 

17-3400 



NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 


Peaking 

16A-22427 

19-1004 

16A-22923 
19-6 022 


Peaking 

16A-19365 36 

19-4400 

16A-19365 
19-4400 


Peaking 

16A-20021 

19-3125 

16A-20021 

19-3125 


Peaking 

201-22456 
17-4531 4, 34 

16A-19486 
19-4400 


RF Choke 

16A-1712# 6 

19-4400 

16A-17128 42 

19-4400 


Filament 

Choke 

16A-17937 

19-1000 

16A-17937 
19-1000 



SERVICE NOTES 


1 May require use of original network. 

2 201-23744, 13M-23755, 201-24563-1 (16M-24493) 201-24056, 201-24748 
replaced by Y-5 1 . 

3 12C-23704 used in some chassis replaced by 24S48, 12C-24591 used in 21T25AGH, 
21T254AGH/AS replaced by 22S58, 12C-23704-1 used in a few chassis replaced 

by 24S48. 

4 Mounting difference. 

5 13M-24441, 201-24473-1 used in a few models replaced by HS-8. 

6 Mount same as original and insulate width sleeve. 

7 Requires new centering device. 

8 12E-23726-1 (alternate) replaced by 26S52. 

9 Connect as autoformer. 

10 Used in coded 13 models, C12M-18285 used in 12AX22 (codes 1 thru 9) replaced 
by Fly-34, C12M-18530 used in !2AX22(codel5) replaced by Fly-35, C12M-18689-1 
C201-18562-1 used in 12AX22 (code 15 and 14200 up) replaced by Fly-35. 

11 Requires use of original slug or remount thru chassis. 

12 C18A-18176, C18A-18588 replaced by 24S52 4 . 

13 201-19817, C12M-19407-2 replaced by Fly-36. 

14 A13M-19320, A13M-18962 used in a few models - no replacement. 

15 201-20186-1 used in late productions replaced by WC-16 11 . 

16 Parallel and phase 6.3 volt windings. 

17 Cut and tape blanking winding lead. 

18 16A-22584 replaced by 26C41 4 . 

19 201-23180 used in a few chassis - no replacements. 

20 1BA-21701, 16A-24090 replaced by 19-1005; 16A-25688, 107S25767, 16A-18676 
replaced by 19-1002; 16A-19365, 16A-24019 replaced by 19-4400; 16A-22427 
replaced by 19-1004; 16A-24375 - no replacement; 16A-24020 replaced by 
19-3180; 16A-24998 replaced by 19-3125; A-16A-18025 - no replacement; 

A-201 -15608 replaced by 19-3036; A-16A-17937 replaced by 19-1000. 

21 Add coupling capactior externally. 

22 Parallel with 3.9K resistor. 

23 201-24043 - no replacement, 13A-24937 replaced by 17-5003, 13A-24203 replaced 
by 17-4503, 102S-24525, 107S-25759 replaced by 17-4534; 103G-24796 replaced 
by 17-4534, B-13A-16662 replaced by 16-6678. 

24 201-23729 - no replacement, 107S-25756 - no replacement. 

25 Parallel coil with 47K resistor. 

26 201-15608 replaced by 19-3036. 

27 B-l3D-16611 replaced by 14-1060, B-13M-16001 replaced by 17-3487. 

28 B-13M-19257 replaced by 17-1033. 

29 A-201-19363 replaced by 17-3401, N-201-18746 replaced by 17-3401, 16A-18676 
replaced by 19-1002. 

30 A-16A-1867 replaced by 19-1002. 

31 A-16A-19785 replaced by 19-3250. 

32 13M-19643 replaced by 17-3493. 

33 Disregard center tap. 

34 Add IK resistor across primary, disconnect 6. 8 ohm resistor across secondary. 

35 13B-22430- no replacement. 

36 16A-19786 replaced by 19-4400. 

37 4. 5MC trap replaced by 20-1004. Not used in all models. 

38 Detune trap, add 3.9K resistor and 470UUFD capacitor externally. 

39 Detune trap, 

40 Detune trap, add 15UUFD capacitor externally. 

41 Add 7UUFD capacitor externally. 

42 201-20265 replaced by 19-3036. 

43 Add 5UUFD and 47UUFD capacitors externally. 
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MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 



73567 

26R67 

76430 

Fly 2423 

78810 

Fly 60 

101220 


103409 


201R1 

WC 11 

73568 

26S78 

76431 

26S18 

78842 

19-3075 

101252 

26R51 

103525 

15-1082 

201R3 

WC 14 

73569 

26A04 

76432 

17-4531 

78869 

Y 1424 

101286 


103570 

HS 7 

201R4 

WC 15 

73570 

Fly 1 

76433 

17-4522 

78886 

17-6012 

101287 

19-3250 

103809 

26C44 

201T6 

26R16 1 

73571 


76434 

17-4509 

78887 

17-6010 

101288 

19-318053 

103810 

19-1001 

201T7 

26R67 

73572 

17-1001 

76435 

17-4533 

78888 

17-6Q11 

101289 

19-330074 

103811 


201T8 

26R17 1 

73573 

17-1020 

76436 

17-4511 

78889 

17-6013 

101290 

19-4122 

103829 

26S24 

202D1 

FC 1 

73574 

17-1001 

76437 

17-1025 

78891 

17-6015 

101588 


103830 

Y 46 i 

203R1 

HS 2 

73575 

17-1002 

76438 

16-3445 

78892 

17-6016 

101819 

19-3036 

103834 

26R62 

204T2 

24S86 

73576 

HS 3 

76439 

17-1033 

78895 

17-6014 

102045 


103839 

Fly 148 

204T9 

26S78 

73577 

20-1004 

76440 

HS 3 

78897 

17-3402 

102046 

26S12 

103858 

17-3489 

205R1 

HS 3 

73578 

15-1082 

76441 

WC 34 

78902 

19-5102 

102047 

26R55 

103859 

19-3300 

207R1 

WC 17 

73591 

15-1082 

76442 

WC 22 

78903 

17-5101 

102048 

24S49 

103860 

19-3160 

208T2 

24A88 

73637 

24S56 

76481 

19-3075 

78961 

26C81 

102049 

17-1031 

103861 


208T8 

HS 1 

73708 

17-1005 

76482 

20-1004' 

78987 

17-4518 

102050 

17-3477 

103863 


208T9 

26A04 

73743 

17-3488 

76483 

WC 25 

78988 

17-4519 

102051 

17-4511 

103864 


211T1 

Fly 1 

73745 


76484 

WC 30 

78989 

17-4520 

102052 


103865 


211T2 


74019 

16-6675 

76494 

26S57 

78990 

17-4523 

102054 

WC 18 

103866 


211T3 

Fly 1 

74046 

26R75 

76495 

26R57 

78991 

17-4522 

102062 


103867 


211T5 

Fly 4 

74141 

Y 3 

76498 

26C44 

78992 

17-4522 

102083 

19-1001 

103884 


217T1 

Fly 147 

74142 


76501 

Fiy 43 „ 

78993 

17-4504 

102087 

19-3300'' 9 

103903 

19-1005 

225T1 

Fly 12 

74143 

24R948 

76509 

19-3500 58 

78996 

17-1021' 

102131 

26R62 

103904 

24S48 

230T1 

Fly 14 

74144 

26A04 

76510 

19-1003 

78998 

17-1033 

102131A 


104078 

Y 47 

231T1 

Fly 15 

74145 

Fly 4 

76563 

19-3001 

79010 

WC 19 

102132 


104085 

26S01 

231T1 


74170 

19-303646 

76616 

Y 42 

79057 

14-1074' 

102134 

26C81 

104086 

WC 22 

| with AGC wda. Fly 44 

74194 

26217 't '0 

76640 

19-1001 

79067 

19-3001 

102135 

20-1044 

104087 

HS 7 

232T1 

Fly 38 

74212 

19-3180 

76641 

WC 18 

79140 

17-103446 

102136 


104101 

26S02 

235T1 

Fly 16 

74214 

19-3180 

76642 

WC 18 

79141 


102137 


104130 

26R51 

20102 


74262 

Y 3 

76646 

I9-3075 57 

79143 

26S79 

102138 

WC 23 

104136 

17-101 1 

31301 

26S48 

74263 


76647 

19-3180 49 

79144 

WC 34 

102181 


104137 

17-3' 8 '' 

37048 

24R06 

74264 


76650 

26A0326 

79145 

Fly 60 ,, 

102195 

HS 17 

104138 

20-1( ’ 

37899 

24561 

74358 

24S51 

76653 

Y 24 

79157 

17-3402 66 

102196 

19-3180 

104139 


42888 

16*3487 

74570 


76702 

17-3497' 

79159 

26S49 

102198 

19-3180 

104140 


70127 

24R11 

74581 

26R358 

76703 

17-340255 

79160 

HS 7 

102199 

19-3125 

104141 


71415 

26R73 

74585 


76704 


79161 

HS 8 

102201 

19-3060 

104192 

26S1S 

71416 

Fly 1 

74586 

26R21' 

76738 


79162 

26R61 

102242 

17-6016 

104193 

24S52 

71417 

24S86 

74587 

26S52' 

76753 

19-3001 

79164 

HS 8 

102250 


104228 

19-440u 

71418 

24A88 

74588 


76763 

19-3001 

79185 

19-4550 

102251 


104229 

19-3125 

71419 

24S51 

74589 

17-4507 

76780 

17-1062 

79321 

19-325042 

102252 


104230 

19-3300 

71420 

Y 3 

74590 

17-1001 

76795 

Fly 2423 

79379 

26A03 

102253 


104231 


71421 

FC 1 

74591 

17-1020 

76977 

15-1082 

79382 

26S73 

102254 


104232 


71422 


74592 

17-1001 

76978 

26S73' 

79383 

17-340266 

102255 


104233 

17-3418 

71423 

17-1001 

74600 

26S48 

76979 

17-4512 

79386 

17-1034 

102256 


104234 

20-1056 

71424 

17-1011 

74633 

17-4523 

76980 

17-1063 

79387 

26R58 

102257 


104236 

Fly 201 

71425 

17-1002 

74874 

26R70><" 

76981 

17-1071 

79388 

17-4531 

102258 


104237 


71426 

19-1021 

74875 


76982 

24S52 

79389 


102259 


104302 

26R51 

71427 

17-1013 

74876 


76983 

20-1004 

79390 

17-4523 

102260 


104309 

Fly 200 

71428 

HS 1 

74892 

26R35 8 

76984 

26R50 

79394 

26S73 

102261 


104369 

Y 50' 

71429 

WC 11 

74902 

26S48' 

76997 

26$ 48 

79476 

26S49 

102262 


104408 

Y 47 

71430 

Y 3 

74918 

16-6758 

77112 

17-1033 

79479 


102263 


104481 

Fly 100 

71449 

WC 14 

74930 

19-2864 

77122 

24S60 

79490 

Y 1424,28 

102264 


104482 

Y 48 

7T495 


74949 

26R17 

77124 

19-5100 

79510 

Y 724 

102265 


104609 


71505 

19-3001 

74950 

26557 

77153 

19-1007 

79527 

16-6758 

102266 


104876 

Fly 150 

71526 

19-3250 

74951 

Fly 2 

77194 

19-4950 

79534 

HS 7 

102267 


104877 

26S01 

71527 

19-3093 

74952 

Y 17 

77195 

19-312557 

79565 

19-3001 

102268 


104903 

20-1055 

71528 

19-4180 

74983 


77197 

17-4532 

79630 

26S71 

102285 


104904 

19-3180 

71529 

19-4122 

75034 

24S52 

77198 

17-4531 

79676 

26C44 

102351 

19-3180 

104921 

26R51 

71625 

16-6658 

75036 

24S61 

77208 

19-3001 

79706 

26R61 

102406 

26R115 

105020 

Y 107 

71631 

16-6660 

75084 

26R57 

77225 

20-1004 1 

79720 

19-3001 

102407 

26S24 

105053 

Y 47 

71661 

24S56 

75181 


77323 

22S56' 

79733 

15-1082 

102448 


105191'°' 


71772 

26R68 

75202 

19-3001 

77416 

16-6758 

79734 


102518 


105192 


71773 

24A89 

75204 

Y 13 ,, , 

77625 

Y 42 

79736 

Fly 60 

102567 


105193 


71774 

24S86 

75207 

26R13' 7 '’ 

77626 

15-1082 

79868 

Y 4224 

102568 


105195 

26C81 

71775 

24A88 

75208 

26556'.'5 

77631 

19-3001 

79869 

26R61 

102569 


105196 

WC 35 

71776 

24S61 

75209 


77632 

19-3001 

79870 

Fly 60 

102576 

15-1082 

105197 

HS 7 

71777 

Y 3 

75210 

17-4508 

77635 

26R72 

79966 

HS 7 

102637 

24S52 

105212 

17-6016 

71778 


75211 


77636 

26S18 

79966A 

HS 7 

102638 

26C79 

105213 

17-6018 

71793 

19-3036 

75212 

17-1035 

77637 

17-4521 

79986 

24S61 

102639 

19-1006 

105214 

17-6019 

71845 

16-3487 1 

75213 

HS 9 

77648 

17-4522 

93486 

19-7068 

102644 


105215 


71846 

16-6666 

75240 

Fly 45 

77649 

26R9425 

93458 


102645 


105216 

17-6011 

71847 

16-3487 1 

75251 


77650 

26A0326 

98482 

19-3250 

102649 


105217 


71848 

16-6667 

75252 

19-3500 

77674 

19-325062 

100037 

26S48 

102650 


105286 

17-1075 

71849 

16-3487 

75253 

19-3125 

77676 

26C78 

100131 

19-312558 

102652 


105287 

17-1074 

71939 


75255 

19-3500 

77695 

Y 7 

100285 

Fly 124 

102692 


105288 

20-1052 



75290 


77697 

Y 42 

100286 

26C79 

102693 


105291 



19-3001 

75299 

19-4036 

77821 

24S61 

100300 

HS 17 

102696 

19-318052 

105292 

17-3417 


26C93 

75486 

16-6758 

77822 


100358 

20-1004' 

102698 

19-312558 

105293 

17-3416 

71975 

24R041 

75487 

16-6770 

77823 

26S18 

100359 

19-3036 

102699 

19-330058 

105294 

17-3417 

72167 

26C43 

75508 

26R46 

77824 

26C92' 

100360 

19-3300 

102834 

26R62 

105295 


72168 

19-6022 

75519 

Fly 45 

77833 

Fly 66 

100361 

19-3300 58 

102985 


105306 


72177 

26R65 

75520 

26S48 

77840 

19-316059 

100362 

19-3500 

103037 

19-3375. 

105307 


72178 


75558 


77841 

19-316057 

100363 

19-350055 

103038 

19 - 31258 ' 

105311 

19-3250 46 

72179 

26C44 

75559 

16-3487' 

77842 

19-3075 

100364 

17-3478 

103039 

19-33008° 

105452 


72180 


75560 

16-3487 

77859 

19-1001 

100365 

17-1031 

103048 


105456 

19-3125 

72196 


75566 

24R17 

77868 

y )4 24 

100418 

17-5002 

103087 

19-4400 

105516 

19-3500 

72333 

14-1060 

75585 

Fly 45 

77925 

19-3250 62 

100420 


103091 


105522 

WC 22 

72574 

19-1007 

75645 

26R9525 

78197 

WC 22 

100430 

17-6014 

103092 

Fly 100 

105632 

Y 47 

72618 

19-6022 

76011 

19-3036 

78200 

26R58 

100431 

17-6012 

103093 

26S19 

105648 

Fly 199 

72619 

19-309342 

76132 

19-350042 

78201 

Fly 60 

100441 

19-2864 

103094 

24S52 

105649 

26S02 

72770 

HS 2 

76136 

Y 13 

78202 

26S73 

100442 

19-3300 

103096 

17-1031 

105667 

HS 18 

72811 


76139 

26556'* >6 

78203 

17-4522 

100454 

15-1082 

103097 

17-4522 

105668 

19-3250 

72887 

16-3487' 

76140 

26C93 

78204 

20-1049 

100586 

Y 25 

103098 

17-4523 

105687 

26R127 1 

72888 

16-3487 

76154 

Fly 45 

78205 

WC 22 

100827 

26S48 

103099 

17-4534 

105771 

24R21U 

72889 

17-3488 

76156 

24S52 

78222 

19-325058 

100828 

Fly 124 

103100 

20-1049 

105795 

20-1056 

72952 

24S86 

76264 


78278 

Y 24 

100834 

26S73 

103101 

20-1005 

105924 

15-1082 

73017 

16-6770 

76271 

24S61 

78284 

19-3250 

100853 

WC 2485 

103102 

HS 8 

106062 98 

26S115 

73037 

16-6770 

76284 

26C93 

78396 

15-1082 

100855 

26R51 

103103 

H$ 7 

106063 

Fly 150 

73154 

26C93 

100286 

26C79 

78399 

17-4505 

100856 

26S48 

103104 

WC 34 

106142 

Y 48 

73233 

FC 1 

100300 

HS 17 

78482 

19-3250 

100857 

24S61 

103114 

Y 50 

106144 

Fly 100 

73376 

16-6675 

76328 

16-6770 

78488 

17-4514 

100860 

Fly 60 

103231 


106145 

26R51 

73448 


76381 

Fly 45 

78598 

19-1004 

100867 

26S74 

103266 

26S20 

106169 

Fly 100 

73477 

19-3001 

100424 


78805 

26R58 

101147 

Y 25 

103267 


106170 

26R122 

73566 

FC 2 

76429 

26R13'7 

78809 

26S73 

101219 


103403 


106211 

22S35 
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106219 

106220 

106305 

106358/481 

106359 

106360 

106377 

106381 

106382 

106383 

106385 

106386 

106387 

106391 

106434 

106451 

106532 

106533 

106638 

106757 

106832 

106858 

106859 

106860 

106873 

107022A 

107071 

107165 

107166 

107167 

107182 

107199 

107201 

107202 

107203 

107204 

107222 

107233 

107284 

107289 

107290 

107327 

107337 

107338 

107377 

107382 

107385 

107404 

107407 

107408 

107421 

107422 

107473 

107533 

107575 

107668 

107698 

107815 

107837 

107896 

107933 

108421 

108472 

108489 

109066 

109067 

108068 

109069 

109070 

109071 

109076 

109158 


V 47 

17-3418 

19-3060 

19-325046 
19-330046 
Fly 270 


MFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

^ART REPLACEMENT 

"part' repuce,ieht 

'part' repucemeni 

109171 

19-1008 

112256 

26C126 

906125-503 

Fly 240 

970727-25 

24S61 

972401-1 

Fly 60 

109221 


112511 


906127-501 

Fly 272 

970727-26/-27 

26S48 

972401-2 

Fly 60 

109237 

HS 8 

112540 

Y 88 

906129-501 

26R115 

970925 

24R94S 

972401-3 

Fly 200 

109251 


112541 

26R105 

906130-501 

26R105 

970950 

26R19 

972440-1 

Fly 124 

109252 

17-3418 

1 112553 

26S82 

906133-501 

26R105 

970972-1-3 

26R2T1 

972440-2 

Fly 124 

109253 

17-3419 

112577 

26 R105 

906141-501 

Fly 273 

971165-2 

22S56' 

972440-3 

Fly 201 

109254 


112580 


906147-501 

Fly 240 

971237-1-4 

26R61 1 

972448-1 

26S74 

109255 


112647 


906153-501 


971237-1-6 

26R61 1 

972459-1 

Y 25 

109261 

20-1052 

112655 

24S82 

906156-501 


971237-3-6 

26R61 

972459-2/-3 

Y 25 

109262 


112712 

Y 88 

926636-501 


971239-1 

Fly 60 

972459-4 

Y 25 

109263 


112762 


907251-1 

Fly 150 T 

971239-2 

Fly 60 

972499-1 

26S73 

109286 

26R150 

112821 

26S86 

907251-2 

Fly 239 

971316-1-4 

26R46 

972507-1 

26S72 34 

109298 

19-325046 

112822 

26S48 

940394-1 

24S56 

971331-1 

16-3445 

972507-2 

26S01 

109297 

26R123 1 

112829 

26C81 

940777-1 

26R65 

971337-1-4 

26 R1317 

972507-2-1-4 


109298 

19-325044 

11 2845105 

26R150 

940873-3 

26C93 

971350 

HS 3 

972507-3 

26S02 

109299 

26S48 

112866 


940877-1 

26C44 

971351-1 

26S571 

972507-4 

26S01 

109304 


112869 


940877-2 

26C43 

971352-1-4 

26R57 

972507-5 

26S01 

109318 

HS 19 

112870 


94161-501 

24RC6 

971363-2 

17-4532 

972507-6 

26S02 

109321 


112871 


941129-4-5 

26A04 

971364-1 

17-4533 

972624-4 


109322 


112872 


941688 

26C93 

971365-1 

17-4511 

972722-1 


109323 


112873 


941988-3 

26C93 

971366-1 


972725-1 

26S12 

109385 

26S08 

112874 


942126-1 

26C93 

971376-4 

17-4505 

972725-2 

26S20 

109457 

Y 107 

112875 


942176-1 

26C44 

971385-1-2 

Y 42 

972727-1-5 

26R55 

109532 

Y 103 

112877 


942176-5/-7/ 


971385-1-2-3 

Y 42 

972913 

Y 50 

109532A 

Y103 

112879 


-12 

261:78 

971385-3 

Y 42 

972913-1 

Y 50 

109617 


112899 


942476-1 

26A03^ 6 

971386-2 

Y 42 

972913-2 

Y 50 

109685 

26S07 

112915 


942476-3 

26A03 

971387-3 

Y 24 

972914-1 

Fly 100 

109695 

Y 48 

112933 


942889-2 

24S60 

971390-1 

Fly 43 

972914-2 

Fly 100 

109696 

Fly 150 

112941 


943431-2 

26C79 

971390-2 

Fly 66 

972942 

Fly 150 

109758 

19-3036 

112947 


943431-3 

26C79 

971391-1 

26S18 

972958-1 

Y 47 

109771 

Y 95 

113045 

Y 95 

943431-8 

26C93 

971391-2 

26S18 

972958-2 

Y 47 

109782 

19-3300 

113096 

26S83 

94343I-I2/-I3 

26C79 

971391-6 

26S18 

972958-3 

Y 48 

109783 

26S29 

113097 

17-1073 

943431-15 

26C79 

971454-2 

16-6770 

972958-4 

Y 47 

109785 


113099 

17-3418 

943431-15/-16/ 

971602-1 

Fly 2423 

972958-5 

Y 47 

109326 

19-3060 

113100 

24S82 

-18/-20/-22 

26C79 

971608-1 

24S52 

972958-6 

Y 47 

109834 


113196 


961199-2-5 

26R51 

971625-1 

17-1033 

972958-7 

Y 48 

109838 


113206 


961403-12 


971628-1 

26S18 34 

973432-1 

Fly 100 

109840 

19-3060 

113280 

19-3300 

961405-1-1 

26R122 

971628-2 

26S73 

973432-2 

Fly 100 

109845 

Y 107 

113293 

26S83 

961409-1 

26R51 

971628-4 

26S73 

973463-1 

Fly 199 

109850 

26S86 

113382 


961411-2 


971628-5-9 

26S73 

973577-6/-12 

22S88 

109942 

WC 22 

113383 


961413-2Y 

26R105 

971628-6-9/-7 

26S75 

973872-1 

Fly 270 

109943 

19-3075 

113390 

26S86 

961415-2 

26S86 

971633-1-5 

26R50 

973907-1 

Fly 201 

109944 

19-3250 

113404 

19-3660 

961416-1 

26R150 

971677-1-4 

26R72 

973908-1 

Fly 200 

109945 

19-3300 

113422 

26S83 

961419-501/2 

Y 48 

971690-1-4 

26R9425 

973924-1 

Y6128 

109947 

HS 19 

113424 


961419-503 

Y 103 

971699-1 

Y 1424 

973932-1 

26S02 

109948 

17-1075 

113425 


961422-1 

26S07 

971703-1 

26C92 1 

973932-2 

26S24 

109949 

17-107271 

113428 

24S53 

961422-3 

26S07 

971707-1-5 


973932-4 

26S02 

109950 

24S82 

113436 


961422-4 

26S29 

971715-1 

Fly 60 

973932-5 

26S07 

109951 

17-1081 

11346877 

Y 103 

961422-5/ -6/-7 

971715-2 

Fly 60 

973932-9 

26S82 

109954 

Fly 240 

113546 

24S61 

961423-501 

Fly 150 

971718-1-2 

26R58 

973932-7 

26S08 

109961 

Fly 240 

113547 


961426-1 

26S48 

971736-1 

Y 42 

973971-1 

17-1075 

109962 

Y 103 

113568 


961429-5 


971736-2 

Y 42 

974302-I2/-13 

26S48 

109986 


113570 

WC 22 

961737-1-3 

26RI27 1 

971736-4 

Y 4224 

974302-20/-22 

24S82 

109991^2 

26S48 

113599 

Fly 240 

961795-3 

26R122 

971744-1 

Y 24 

974302-23 

26S48 

109992 

Fly 272 

113640 


961809-1-3 


971764-1 

Y 1424,28 

974440 

26S49 

10999330 

26R115 1 

114268 

26C79 

961809-2-5 

26R53 

971764-3 

Y 1424,28 

97682-1 

26S561,15 

110027 

22S56 

114343 

26R105 

961809-5-1 

26R47 1 

971778-1 

26R58 

981811-1 


110330 

26R122 

337548-18 

26C126 

962675-504 

Y 88 

971792-1-2 

26R61 

1104665-1/-2/ 


110463 

16-6758 

345259-12 

26R106 

970445-5 

24R17 

971798-1 

26S79 

-3 

26C81 

110464 

16-6758 

345362-9/-10 

22S35 

970445-22-23 

22R05U T 

972102-1-1 

26R58 

1106255-1 


110482 


902462-1 

26S48 

970507-5 

17-3488 

972128-3/-6 

26S48 

1106259-1 


110498 

24S96 

902470-1 

24S52 

970608-7 

24S52 

972128-14 

26S 48 

1106862-1 


110893 


902473-1 

26S48 

970669-1 

Y 17 

972151-1 

26S19 

1106863-I/-6 


111395 


903502-507 

Y 107 

970683-16 

26RI3 17 - 1 

972151-2 

26S19 

1107560-I/-2 

26R62 

111401 


906102-504 

Y 95 

970690-1 

Y 13 

972158-1 

24S52 

1107856-1 

17-1074 

112007 


906118-501 

Y 47 

970721-1-2 

26R95 25 

972158-2 

24S52 

1107893-1 


112133 


906121-501 

Y 48 

970727-1-3 

26R211 

972158-3 

24S52 

50-94292-1 

Fly 148 

112135 

21F40 

906122-504 

Y 103 

970727-6/-7 

26S48 

972168-1 

17-3489 

51-88332-1 

Y 46 

112250 

26R106 

906122-506 

Y 103 

970727-8 

24S61 

972172-1 

17-1080 

51-94416-1 

Y 46 

132252 

16-6758 

906125-501 

Fly 240 

970727-10/- 14 

26S48 

972176-5/-6 

26C44 

56-94273-1 

26S7582 

112253 

16-6758 

906125-502 

Fly 240 

970727-15 

26S49 

9721 76-7/-9/ 








970727-20/-23 

26S48 

-12 

26C44 





Service notes may be found at the end of the RCA section. 


Printed (n USA 


FORM-6 








RCA 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

AF051J 

57 

14F616KV 

64 

17S7093/U 

31 

2ID8547/U 

33 

21S523/U 

22 

21T8477/U 

32 

AF071E/G/H/T 

57 

14F617MV/MU 

64 

17S7099/U 

31 

2ID8565/U 

33 

21S523N/NU 

23 

21T8478/U 

32 

AF091E/G/H 

56 

14G655MV/MU 

64 

17T150/51 

11 

21D8566/U 

33 

21S525/26/U 

22 

21T8485/U 

34 

AF10IA/B 

56 

14G655RV 

64 

17T153/4/5 

11 

21D8567/U 

33 

21S526N/NU 

23 

21T8486/U 

34 

AF117E/V/W 

56 

14G 656MV/MU 

64 

17T160/62 

11 

21D8588/U 

33 

21S537/U 

22 

21T8487/U 

34 

Bl-A/B/C 

2 

14G656RV 

64 

17T163 

11 

21D8605/U 

33 

21S537N 

23 

21 T9112/R/U 

38 

B2-C/F/G/H 

2 

14G657MV/MU 

64 

17T172/K 

11 

2]D8607/U 

33 

21S537NU 

23 

23T9115/R/U 

38 

K34B245MV/MU 

53 

14G 736MV/MU 

64 

17T173/K 

11 

21D8608/U 

33 

21S548/U 

22 

21T9117/R/U 

38 

K34B246MV/MU 

53 

14G736RV 

64 

17T174/K 

1 1 

21D8628/U 

37 

21S548N/NU 

23 

21T9122/U 

43 

K34B247MV 

53 

14G 746MV/MU 

64 

I7T200/01/02 

14 

21D9I82/U 

42 

21S632/U 

25 

2IT9125/U 

43 

K34C285MV/MU 

53 

14G 754MV/MU 

64 

17T211/20 

14 

21D9185/87 

42 

21S5022/U 

22 

2IT9127/U 

43 

K34C286MV/MU 

53 

14G754RV 

64 

17T250DE 

15 

21D9185U/87U 

42 

21S5251/52/U 

22 

21T9132/U 

41 

K34C287MV/MU 

53 

14G 760MV/MU 

64 

17T261DE 

15 

21D9195/97 

42 

21S6052/53/U 

25 

2IT9135/U 

41 

K34C365MV 

53 

14G 768MV/MU 

64 

17T301/02/U 

16 

21D9195U/97U 

42 

21S6055/U 

25 

21T9137/U 

41 

K34C366MV 

53 

14G768RV 

64 

17T310/U 

16 

21D9375/U 

42 

21S6056/U 

25 

21T9150/U 

41 

K34C384MV 

53 

14G 769MV/MU 

64 

17T352U 

16 

21D9276/U 

42 

21S6057/U 

25 

21T9152/U 

41 

K34C405MV/MU 

53 

14G769RV 

64 

I7T361/U 

16 

21D9377/U 

42 

21T159/DE 

12 

21T9155/U 

41 

K34C406MV/MU 

53 

14G 795MV/MU 

64 

21CD7895/U 

58 

21D9378/U 

42 

21T165 

12 

2IT9156/U 

41 

K34C485MV 

53 

14G 796MV/MU 

64 

21CD7897/U 

58 

21D9475/77 

42 

21T166DE 

12 

21T9157/U 

41 

K34C 486MV 

53 

14G797MV 

64 

21CD7915/16/U 

58 

21D9475U/77U 

42 

21T174DE 

12 

2IT9215/U 

41 

K94A192MV/MU 

54 

14G805MV/MU 

64 

21CD7917/U 

58 

21D9495/96/97 

42 

21T175DE 

12 

21T9216/U 

41 

K94A193MV/MU 

54 

14G 806MV/MU 

64 

21CD7935/36/U 

58 

21D9495U/96U/97U 

42 

21 Tl 76/77/78 

12 

21T9217/U 

41 

N2026/SU 

45 

14G835MV/MU 

64 

21CD7956/58/U 

58 

21D9516/U 

42 

21T178DE 

12 

2IT9225 

41 

SIOOO 

5 

14G836MV/MU 

64 

21CD7975/U 

58 

2ID9530/34 

42 

21 Tl 79/DE 

12 

2IT9225M/MU 

41 

T100 

6 

14G845MV/MU 

64 

21CD7996/99/U 

58 

21D9530U/34U 

42 

21T197DE 

12 

21T9225R/RU 

41 

T120/21 

6 

14G845RV 

64 

2ICD8725/U 

59 

21DF8635/U 

33 

21T207/G 

14 

21T9225U 

41 

T164 

8 

14G846MV/MU 

64 

21CD8725MU/27MI. 

63 

21DF8636/U 

33 

21T208/17/18 

14 

21T9226 

41 

TA128 

7 

14G846RV 

64 

21CD8727/U 

63 

2IDF8637/U 

33 

21T227/28/29 

14 

2IT9226M/MU 

41 

TA129 

7 

14G 875MV/MU 

64 

21CD8775/U 

59 

21DF8646/U 

33 

21T242 

14 

21T9226R/RU 

41 

TA169 

8 

14G 876MV/MU 

64 

21C D8775M/M U 

63 

21DF8649/U 

33 

21T244 

14 

21T9226U 

41 

TC-124/25/27 

6 

14G884MV/MU 

64 

21CD8776/U 

59 

21H9135/36/37 

41 

21T303/U 

16 

21T9227 

41 

TC165/66 

8 

I4G896MV/MU 

64 

21CD8776M/MU 

63 

21H9156/57 

41 

21T313/G/GU/U 

16 

2IT9227M/MU 

41 

TC 167/68 

8 

14G900MV/MU 

64 

21CD8777/U 

59 

21PD8115/U 

32 

21T314/G/GU/U 

16 

21T9227R/RU 

41 

2T51 

9 

14G 908MV/MU 

64 

21CD8777M/MU 

63 

21PT9090 

38 

21T315/I6/U 

16 

21T9227U 

41 

2T60 

9 

14G912MV/RV 

64 

21CD8845M/46M 

63 

21PT9095/U 

38 

21T322/23/24/U 

16 

21T9235/U 

41 

2T81 

9 

14PD8053/U 

36 

21CD8845MU/46MU 

63 

21RC8975/77 

63 

21T342/U 

16 

21T9235M/MU 

41 

4T101 

9 

14PD8054/U 

36 

21CD8847M/MU 

63 

21RC8975U/77U 

63 

21T344/U 

16 

21T9236/U 

41 

4T141 

9 

14P D8055/U 

36 

21CD8865/U 

59 

21RC8985/87 

63 

2IT356U 

17 

21T9236M/MU 

41 

6AB14MV 

57 

I4PD8057/U 

36 

21CD8865M/MU 

63 

21RC8985U/87U 

63 

2IT363/G/GU/U 

17 

21T9237/U 

41 

6AB20MV 

57 

14P D9030/U 

40 

21CD8866/U 

59 

21RC8995/96 

63 

21T364/G/GU/U 

17 

21T9237M/MU 

41 

6AB20MU 

57 

14PD9033/U 

40 

21CD8866M/MU 

63 

21RC8995U/96U 

63 

21T365/72/U 

17 

21T9238/U 

41 

6AB28MV 

57 

14PD9034/U 

40 

21CD8867/U 

59 

21RD8525 

33 

21T373/74/U , 

17 

21T9238M/MU 

41 

6T53/54 

10 

14PT8021/U 

36 

21CD8867M/MU 

63 

21RD9675/U 

42 

21T375/G/GU/U 

17 

21T9255/U 

41 

6T64/65/71 

10 

I4PT8022/U 

36 

21CD8885/U 

59 

21R D9676/U 

42 

21T385/6 & U 

28 

21T9255M/MU 

41 

6T72 

8 

14PT9011/U 

40 

21CD8886/U 

59 

2IRD9677/U 

42 

21T387/8 & U 

28 

21T9256/U 

41 

6T74/75/76 

10 

14PT9012/U 

40 

21C08888/U 

59 

21R D9690/U 

42 

21T392/3/U 

17 

21T9256M/MU 

41 

6T84 

10 

14S7052/U 

29 

21CD8906 

59 

21RD9699/U 

42 

21T635/U 

28 

21T9257/U 

41 

6T86/87 

10 

14S7062/U 

29 

21CD8906M/MU 

63 

21RT8202 

34 

21T639/U 

28 

21T9257M/MU 

41 

7T103/B 

10 

14S7063/U 

29 

21CD8907/U 

59 

21RT8425 

34 

21T6082/U 

28 

21T9258/U 

41 

7T’,04/B 

10 

14S7069/U 

29 

21CD8907M/MU 

63 

21RT9632 

41 

2IT6083/U 

28 

21T9258M/MU 

41 

7T111B 

10 

14S7070/U 

29 

2ICD8910M/I4M 

63 

21RT9632U 

41 

21T6087/U 

28 

21T9265/U 

43 

7T112/B 

10 

14S7070G 

29 

21CD8910MU/14MU 

63 

21RT9635 

41 

21T6114/U 

28 

21T9266/U 

43 

7T122/B 

10 

14S7071/U/G 

29 

21CD8926/U 

59 

21RT9635U 

41 

21T6JI5/U 

28 

21T9267/U 

43 

7T123/B 

10 

14S7072G/GU 

29 

21C08927/U 

59 

21RT9637 

41 

21T6117/U 

28 

21T9275/U 

43 

7T124/B 

10 

14S7073G/GU 

29 

21CD8949/U 

59 

21RT9637U 

41 

21T6125/U 

28 

21T9276/U 

43 

7T125/B 

10 

14S7074/U/G 

29 

21CF8960/U 

59 

21RT9655 

41 

21T6127/U 

28 

21T9277/U 

43 

7T132 

10 

I4S7079G/GU 

29 

21CF8965/U 

59 

21RT9655U 


21T6225/U 

28 

21T9315/U 

41 

7T143 

10 

14VT8155/U 

36 

21CS7815/17/U 

58 

21RT9656 

41 

21T6227/U 

28 

21T9316/U 

41 

8PCS41/B/C 

2 

I4VT8157/U 

36 

21CT7835/37/U 

58 

21RT9656U 


21T6255/U 

28 

21T9317/U 

41 

8PT7010/11 

30 

I6T152 

10 

21CT7855/57/U 

58 

21RT9657 


21T6256/U 

28 

21T9318/U 

41 

8PT7012/14 

30 

17D8185/U 

35 

21CT7865/66/U 

58 

21RT9657U 

41 

21T6257/U 

28 

21T9335/U 

41 

8PT7030/T 

30 

17D8186/U 

35 

21CT7867/U 

58 

21S348/G/GU/II 


21T7112/13/17/U 

26 

21T9337/U 

41 

8PT7031/T 

30 

17D8187/U 

35 

21CT8712M 

63 

21S348K/KU 


21T7I52/53/57/U 

26 

21T9339/U 

41 

8PT7032/T 

30 

17H2/E 

16 

21CT8712MU 

63 

21S353/G/GU/U 


21T7352/55/57/U 

26 

21T9345/U 

43 

8PT7034/T 

30 

17H2D 

16 

21CT8785/U 

58 

21S354/G/GU/U 

17 

21T7375/G/GU/U 

26 

21T9346/U 

43 

8T241/4y44 

3 

17H9055/56/57 

39 

21CT8787/U 

58 

21 $355/G/G U/U 

T7 

21T7377/G/GU/U 

26 

21T9347/U 

43 

8T270 

4 

I7PD8093U 

35 

21D305/17/U 

13 

21S355K/KU 


21T7385/86/L) 

28 

21T9355/U 

41 

8TC270/71 

4 

17PD8094/II 

35 

21D326/27/28/U 

13 

21S357G/GU 

17 

21T7387/U 

28 

21T9356/U 

41 ! 

8TK29 

3 

17PD8096/U 

35 

21D329/30/U 

13 

21S357K/KU 


21T7388/U 

28 

21T9357/U 

41 

8TK320 

4 

17PD8099/U 

35 

21D346/U 

13 

21S359G/GU 

17 

21T7415/16/17/U 

28 

21T9364/U 

41 

8TR29 

3 

17PD9062/U 

39 

21D358/68/U 

13 

21S362G/GU 

T7 

21T8202/U 

34 

21T9375/76 

42 

8TS30 

1 

17PD9064/U 

39 

21D376/77/78/U 

13 

21S362K/KU 


21T8205/U 

34 

21T9375U/76U 

42 

8TV41 

1 

17PD9070/U 

39 

21D379/80/U 

13 

21S362M/MU/U 

17 

21T8207/U 

34 

21T9377/78 

42 

8TV321/B 

3 

17PD9072/U 

39 

2I0395/U 

13 

21S367/G/GU Al 

17 

21T8221/U 

32 

21T9377U/78U 

42 

8TV323/B 

3 

17PD9074/U 

39 

21D527/U 

20 

21S367K/KU 


21T8222/U 

32 

21T9396/U 

41 

9AB32MV/MU 

56 

17PD9078/II 

39 

21D641/U 

28 

21S369G/GU 

T7 

21T8225/U 

32 

21T9397/U 

41 

9AB32RS 

56 

I7PD9079/1J 

39 

21D645/U 

28 

21S369K/KU 

22 

21T8226/U 

32 

21T9399/U 

41 

9A834MV/MU 

56 

17PT6962AI 

22 

21D647/U 

28 

21S500/U 

22 

21T8227/U 

32 

21T94I5/U 

41 

9AB34RS 

56 

17PT8071/U 

35 

21D648/U 

28 

21S500R/RU 


21T8245/U 

32 

21T94I7/U 

41 

9AB39MV/MU 

56 

17PT8072/0 

35 

21D652/U 

28 

21S501/02/03/U 

22 

21T8246/U 

32 

21T9435/U 

41 

9PC41A/B/C 

2 

17PT9041/U 

39 

21D667/U 

28 

21S503N 

23 

21T8247/U 

32 

21T9436/U 

41 

9T57 

10 

17PT9042/U 

39 

21D670/U 

28 

21S503NU 

23 

21T8265/U 

34 

21T9437/U 

41 

9T77/9 

10 

17PT9050/U 

39 

21D7174/75/U 

28 

21S504/U 

22 

21T8267/U 

34 

21VF8695/U 

33 

9T89 

10 

17PT9054/U 

39 

21D7176/77/U 

28 

21S504N 

23 

21T8375/U 

34 

21VF8696/U 

33 

9T105 

10 

17PT9057/U 

39 

21D7215/16/17/U 

28 

21S504NU 

23 

21T8376/U 

34 

21VF8697/U 

33 

9T126/28 

10 

17PT9059/U 

39 

21D7235/37/U 

28 

21S505/U 


21T8377/U 

34 

23ETV22MV 

53 

9T147 

10 

I7S349/G/GU/U 

16 

21D7425/27/U 

28 

21S505N 

23 

21T8395/U 

34 

23ETV31M 

53 

9T240 

3 

17S350/G/GU/U 

16 

21D7445/46/47/U 

28 

21S505NU 

23 

21T8397/U 

34 

23ETV41 MV/MU 

53 

9T246 

3 

17S351/60/U 

16 

21D7479/U 

28 

21S506/U 

22 

21T8405/U 

34 

23ETV51MV/MU 

53 

9T246 

6 

17S450/U 

22 

21D7485/87/88AI 

28 

21S506N 

23 

21T8407/U 

34 

23ETV61MV/MU 

53 

9T256 

6 

17S450R/RU 

24 

21D7505/06/07/U 

28 

21S506NU 

23 

21T8425/U 

34 

24D542/3/U 

19 

9T270 

4 

1 7S45 l/u 

22 

2ID8281/U 

37 

21S507N/NU 

23 

21T8426/U 

34 

24D544/U 

19 

9TC240 

3 

17S451R/RU 

24 

21D8282/U 

37 

21S510N/NU 

23 

21T8427/U 

34 

24D655/U 

28 

9TC245/47/49 

6 

17S453/U 

22 

21D8305 

37 

21S511N/NU 

23 

21T8428/U 

34 

24D658/U 

28 

9TC272/75 

4 

17S453R/RU 

24 

21D8306/U 

37 

215516N/NU 

23 

21T8445/U 

34 

24D673/U 

28 

9TW309 

7 

17S6022/K/K U/U 

22 

21D8307/U 

37 

21S517/18/19/U 

22 

21T8447/U 

34 

24D676/U 

28 

9TW333 

3 

17S6025/K/KU/U 

22 

21D8525/U 

33 

21S519N/NU 

23 

21T8448/U 

34 

24D679/U 

28 

9TW390 

5 

17S6026/K 

22 

21D8526/U 

33 

21S521/U 

22 

21T8465/U 

34 

24D7295/96/97/U 

28 

14F612MV/MU 

64 

I7S6027/K/KU/U 

22 

21D8527/U 

33 

21S521N/NU 

23 

21T8466/U 

34 

24D7315/17/U 

28 

14F615MV/MU 

64 

1756032/42/44/U 

22 

21D8528/U 

33 

21S522/U 


21T8467/U 

34 

24D7545/47/U 

28 

14F615RV 

64 

17S7090/U 

31 

21D8545/U 

33 

21S522N 


21T8468/U 

34 

24D7566/68/U 

28 

14F616MV/MU 

64 

17S7092/U 

31 

21D8546/U 

33 

21S522NU 

23 

21T8475/U 

32 

24D7587/U 

28 
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MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

24D7705/06/08/U 

28 

94A137MV/MU 

56 

172 A049MV 

46 

210DK635SU 

47 

211C8812/U 

61 

2 ] 2G 837MV/MU 

61 

24D7726/28/U 

28 

94A144MV/MU 

56 

172A049MU 

46 

210DK636 

47 

211CB822/U 

61 

212G844MV/MU 

61 

24D8655/U 

33 

94A146MV/MU 

56 

172A086MV 

46 

210DK655 

47 

2I1CD87C4/U 

60 

212G844RV 

61 

24D8657/U 

33 

94AI60MV/MU 

65 

172A086MU 

46 

210DK656 

47 

211CD425/U 

61 

212G856MV/MU 

61 

24D8676/U 

33 

94A171MV/MU 

55 

I73A472MV 

46 

210DK657 

47 

211CD426/U 

61 

212G856RV 

61 

24D8678/U 

33 

94A172MV/MU 

55 

173A472MU 

46 

210DK670 

47 

211CD427/U 

61 

212G865MV 

61 

24S512/'3/0 

18 

94A176MV/MU 

55 

173A502MV 

46 

210DK674 

47 

211CD435/U 

61 

212G866MV 

61 

24S514/29/U 

18 

94A182RS 

55 

173A502MU 

46 

210DKR655SU 

47 

211CD436/U 

61 

212G 875MV/MU 

61 

24553l/U 

18 

94A183MV/MU 

55 

173A506MV 

46 

210DKR656SU 

47 

211CD437/U 

61 

212G876MV/MU 

61 

24S532/U 

18 

94A183RS 

55 

173A506MU 

46 

210DKR657SU 

47 

211CD445/U 

61 

212G 879MV/MU 

61 

24T420/35/U 

18 

94A186MV/MU 

55 

191A192/U 

51 

210DKR670SU 

47 

211CD446/U " 

61 

212G885MV/MU 

61 

24T6142/U 

28 

94A203MV/MU 

56 

191A194/U 

51 

210DKR674SU 

47 

211C D447/U 

61 

212G885RV 

61 

24T6285/U 

28 

94A209MV/MU 

56 

191AE202/U 

51 

210DKR715/SU 

47 

2UCD456/U 

61 

212G886MV/MU 

61 

24T6287/U 

28 

94A233MV/MU 

56 

191AE205/U 

51 

2I0DKR716/SU 

47 

211CD464/U 

61 

212G886RV/RU 

61 

24T7272/75/77/U 

28 

94A236MV/MU 

56 

191AE208/U 

51 

210DT572/U 

47 

211C D475/U 

61 

2I2G887MV/MU 

61 

24T8325/U 

34 

94A237MV/MU 

56 

191AE209/U 

51 

210DT575/R 

47 

211CD476/U 

61 

212G887RV 

61 

24T8327/U 

34 

94A252MV/MU 

55 

191AER204 

51 

21CDT577 

47 

211CD477/U 

61 

212G894MV/MU 

61 

24T8335/U 

34 

94A253MV/MU 

55 

191AWR204 

51 

21 OH T155/56/57 

210K240/U 

210K244/U/SU 

47 

211CD835/U 

61 

212G894RV 

61 

24T8337/U 

34 

94A256MV/MU 

55 

191B242/U 

50 

47 

211CD835X/XU 

61 

212G906MV/MU 

61 

27D221/U 

21 

94A252RS 

55 

191B244/U 

50 

47 

211CD836/U 

61 

212G 906RV 

61 

27D382/U 

21 

94A253RS 

55 

191B255/U 

50 

210K255/U 

47 

211CD836X/XU 

61 

212G916MV/MU 

61 

27D383/U 

21 

94W064MV 

56 

191B256/U 

50 

210K256/U 

47 

211CD837/U 

61 

212G916RV 

61 

27D384/U 

21 

94W066MV 

56 

191B257/U 

50 

210K259/U 

47 

211CD837X/XU 

61 

212G924MV/MU 

61 

34B222MV/MU 

53 

94W172MV 

55 

191BR254 

50 

210K285/U/SU 

47 

211CD855/U 

61 

212G932MV/RV 

61 

34B224MV/MU 

53 

94W176MV 

55 

191S194 

51 

210 K 286/U 

47 

211CD856/U 

61 

2I2G936MV/MU 

61 

348226MV/MU 

53 

94W179MV 

55 

191S256 

50 

21OK287 

47 

211CD857/U 

61 

212G936RV 

61 

34B227MV/MU 

53 

94W184PS 

55 

192A062MV/MU 

52 

210K289/U 

47 

2! 1CD865/U 

61 

212G940MV/MU 

61 

34B245RS 

53 

94W186MS 

55 

192A064MV/MU 

52 

210K295/M/MU 

47 

211CD866/U 

61 

212G940RV 

61 

34B246RS 

53 

94W187PS 

55 

192 A069MV/MU 

52 

210K295SU/U 

47 

211CD867/U 

61 

212G 949MV/RV 

61 

34B262MV/MU 

53 

94WX064MV 

56 

192 A072MV/MU 

52 

210K 296/M 

47 

211CD875/U 

60 

212G 966MV/MU 

61 

34B265MV/MU 

53 

94WX066MV 

56 

192A072RS 

52 

210K297/M/MU 

47 

211CD876/U 

60 

212G966RV 

61 

34B266MV/MU 

53 

94W176MV 

55 

192A075MV/MU 

52 

210K297SU/U 

47 

211CD877/U 

60 

212G976R 

61 

34B267MV/MU 

53 

140P012/U 

40 

192A075RS 

52 

210K299/U/M 

47 

211C D885/U 

61 

212H985MV/MU 

61 

34C275MV/MU 

53 

140P020/U 

40 

192A078MV/MU 

52 

210K315/M/MU/U 

47 

211CD886/U 

61 

2I2H986MV/MU 

61 

34C276MV/MU 

53 

140P023/U 

40 

192A078RS 

52 

210K316/M 

47 

211CD887/U 

61 

213F102MV/MU 

61 

34C277MV/MU 

53 

140P024/U 

40 

192A079MV/MU 

52 

210K317M/MU/U 

47 

211CD896/U 

61 

213F112MV/MU 

62 

34C295MV/MU 

53 

170B071 

44 

192A079RS 

52 

210K319/M 

47 

211CD904/U 

61 

213F115MV/MU 

62 

34C296MV/MU 

53 

170B071M/MU 

44 

t#QA094MV/MU 

51 

21 OK 335M/MU/U 

47 

211CD920/U 

61 

213F116MV/MU 

62 

34C297MV/MU 

53 

170HT044 

44 

I92A098MV/MU 

51 

210K336/U/M 

47 

211C D924/U 

61 

213F1I7MV/MU 

62 

34C316MV/MU 

53 

170HT086/87 

44 

192A099MV/MU 

51 

210K337/U/M 

47 

211CDR425/U 

61 

213FI25MV/MU 

61 

34C324MV/MU 

53 

170HTR114M 

44 

192K050MV/MU 

52 

21 OK 356/M 

47 

21ICDR426/U 

61 

213F126MV/MU 

61 

34C335MV/MU 

53 

170HTR116M 

44 

192K070MV 

52 

210K357/M 

47 

211CDR427/U 

61 

213F127MV/MU 

61 

34C336MV/MU 

53 

170HWR114M 

44 

193A482MV/MU 

52 

21 OK 365/SU 

47 

211CDR446/U 

61 

213G 155MV/MU 

61 

34C355MV/MA 

53 

170HWR116M 

44 

I93A484MV/MU 

52 

21OK366 

47 

211CDR456/U 

61 

213G155RV/RU 

61 

34C356MV/MU 

53 

170P030/U 

39 

193A487MV/MU 

52 

21 OK 390/M 

47 

211CDR464 

61 

213G156MV/MU 

61 

34C366MU 

53 

170P034/U 

39 

193A493MV/MU 

52 

21 OK 394/M 

47 

211CDR835/U 

61 

213G 156RV/RU 

61 

34C376MV/MU 

53 

170P035/U 

39 

193A512MV/MU 

52 

21 OK 405/06/07 

45 

211CDR836/U 

61 

213GI57MV/MU 

61 

34C394MV/MU 

53 

170P042/U 

44 

193A514MV/MU 

52 

210K415MU/U/M 

47 

2I1CDR837/U 

61 

213G 157RV/RU 

61 

34C4I5MV/MU 

53 

170P042M/MU 

44 

193A522MV/MU 

52 

210K415XW/X 

47 

211CDR886/U 

61 

213G 165MV/MU 

62 

34C416MV/MU 

53 

170P044 

44 

193A522RS 

52 

21 OK 416/M/X 

47 

211CDR896/U 

61 

213G165RV 

62 

34C417MV/MU 

53 

I70P044M/MU 

44 

193A527MV/MU 

52 

210K4I7/M/X 

47 

211CDR904 

61 

213G 166MV/MU 

62 

34C425MV/MU 

53 

170P048 

44 

193A527RS 

52 

21 OK A465/66 

45 

211CDR920/U 

61 

213G166RV 

62 

34C426MV/MU 

53 

170P049/U 

44 

193A529MV/MU 

52 

210KR435/M 

47 

211CDR924/U 

61 

213G167MV/MU 

62 

34C427MV/MU 

53 

170P053/U 

44 

193A529RS 

52 

210KR435SU 

47 

21ICDR932/U 

61 

213G167RV 

62 

34C446MV/MU 

53 

170P053M/MU 

44 

193A532MV/MU 

52 

210KR436/M 

47 

211CDR935/U 

61 

2I3GI85MV/MU 

62 

34C450MV/MU 

53 

170P053MX 

44 

193AS39MV/MU 

52 

210KR436SU 

47 

211CDR936/U 

61 

213G185RV 

62 

34C458MV/MU 

53 

170P053MXU 

44 

193A542MV/MU 

54 

210KR445/M 

47 

211CDV495/U 

61 

213G 186MV/MU 

62 

34C459MV/MU 

53 

170P060/U 

44 

193A546MV/MU 

54 

210KR445SU 

47 

211CDV496/U 

61 

213G186RV 

62 

34C465MV/MU 

53 

170P06I/U 

44 

193A549MV/MU 

54 

21 OKR446/M 

47 

211CDV985/U 

61 

213G187MV/MU 

62 

34C466MV/MU 

53 

170P063/U 

44 

193B57IMV/MU 

55 

210KR446SU 

47 

211CDV986/U 

61 

213G187RV 

62 

34C467MV/MU 

53 

170P063M/MU 

44 

193B572MV/MU 

55 

210KR455/SU 

47 

211CHR976 

61 

213G195MV/MU 

62 

34C475MV/MU 

53 

170P064/U 

44 

193B574RS 

55 

210KR456/SU 

47 

211D40C4 

48 

213G 196MV/MU 

62 

34C476MV/MU 

53 

170P064M/MU 

44 

193B576MV/MU 

55 

210KR457/SU 

47 

211D405 

48 

213G197MV/MU 

62 

34C496MV 

53 

170P066/U 

44 

193B578MV/MU 

55 

210RB21 l/M 

47 

21 1D406/SU/U 

48 

213G204MV/MU 

62 

34C504MV 

53 

I70P066M/MU 

44 

193B576RS 

55 

210RB211SU 

47 

21 ID407/09 

48 

213G204RV 

62 

34C510MV 

53 

170P067AJ 

44 

193K012/019MV 

52 

210RCB831/U 

60 

211D485/6/7 

48 

213G215MV/MU 

62 

34C518MV 

53 

170P067M/MU 

44 

193K040MV/MU 

52 

210T140/M 

47 

21 ID505/S U/U 

48 

213G216MV/MU 

62 

34C526MV/MU 

53 

170P069J 

44 

193S580MV 

55 

210T152/M/MU 

47 

211D506/SU/U 

48 

213G218MV/MU 

62 

34C548MV/MU 

53 

170P069JM/JMU 

44 

193S581MV 

55 

210T152SU 

47 

211D507/SU/U 

48 

213G225MV/MU 

61 

34C549MV/MU 

53 

170P069JU 

44 

193W52MV 

52 

210T155/U 

47 

212F752MV/MU 

61 

213G226MV/MU 

61 

34CB345MV/MU 

53 

170PR106/M 

44 

193W52PS 

52 

210T155M/MU 

47 

212F762MV/MU 

61 

213G235MV/MU 

63 

34CB344MV/MU 

53 

170PR 109/M 

44 

193W561MS 

55 

210T155SU 

47 

212F772MV/MU 

61 

213G235RV 

63 

34CB436MV/MU 

53 

170T072/U 

44 

193W570MV/MVX 

55 

2I0T156/U 

47 

212F785MV/MU 

61 

213G236MV/MU 

63 

34CB436MV/MU 

53 

170T072M/MU 

44 

I93W574MV/PS 

55 

210T156M/MU 

47 

212F786MV/MU 

61 

213G236RV 

63 

34CB437MV/MU 

53 

170T084/U 

44 

193W576MV 

55 

210T156SU 

47 

212F787MV/MU 

61 

2I3G 245MV/MU 

62 

34CB564MV/MU 

53 

170T084M/MU 

44 

193W580MS 

55 

210T157/U 

47 

212G725MV/MU 

61 

213G 246MV/MU 

62 

34D535MV/MU 

53 

170T085/U 

44 

21 OB 151/M 

47 . 

210T157M/MU/U 

47 

212G 726MV/MU 

61 

2I3G256MV/MU 

62 

34D536MV/MU 

53 

170T085M/MU 

44 

210B151SU 

47 

210T157SU 

47 

212G745MV/MJ 

61 

213G256RV 

62 

34D555MV/MU 

53 

170T086/87/U 

44 

210CB831/U 

60 

210T162/U 

47 

212G 746M.V/MU 

61 

213G264MV/MU 

62 

34D556MV/MU 

53 

170T122/23 

44 

21OC K 855/6/7/U 

60 

210T171 

45 

212G 795MV/MU 

61 

213G264RV 

62 

34D576MV 

53 

170T124/U 

44 

210CK875/6/U 

60 

210T172/U 

45 

212G 795RV 

61 

213G 276MV/MU 

62 

34D584MV 

53 

170TC094 

44 

210CK885/6/IJ 

60 

210T185/U 

47 

212G796MV/MU 

61 

213G276RV 

62 

34DX535MV/MU 

53 

170TR114/15 

44 

210CK889/U 

60 

210T185SU 

47 

212G796RV 

61 

213G310MV 

62 

34DX536MV/MU 

53 

171A032X 

46 

210CK905/&/7/U 

60 

210T186/U 

47 

212G797MV/MU 

61 

213G310RV 

62 

64A013MV/MU 

57 

171A034/U 

46 

210CK9I6AJ 

60 

210T187/U 

47 

212G 797RV 

61 

213G318MV 

62 

64A026MV/MUI 

57 

171A040/U 

46 

210CK920/U 

60 

210T195/96/99 

45 

212G805MV/MU 

61 

213G318RV 

62 

64A030MV/MU 

57 

171A042/U 

46 

210CK924/U 

60 

210TR212/M 

47 

212G805RV/RU 

61 

213G332MV 

62 

64A033MV/MU 

57 

171A043/U 

46 

210CK935/U 

60 

210TR212SU 

47 

212G 806MV/MU 

61 

213G332RV 

62 

64A037MV/MU 

57 

171A044/U 

46 

210CK936/U 

60 

210TR215M/SU 

47 

212G 806RV/RU 

61 

213G355MV/MU 

62 

64A038MV/MU 

57 

171A047/U 

46 

210CKR94O/46/U 

60 

210TR222/M 

47 

212G 807MV/MU 

61 

213G356MV/MU 

62 

64A052MV/MU 

57 

171A052/U 

46 

210CT822/U 

60 

2I0TR225/M 

47 

212G807RV 

61 

213G375MV 

62 

64A054MV/MU 

57 

171A054/U 

46 

210CT832/U 

60 

210TR225SU 

47 

212G815MV/MU 

61 

213G376MV 

62 

&4A056MV/MU 

57 

171A061/U 

46 

210CT835/U 

60 

210TR227/M 

47 

212G816MV/MU 

61 

213H395MV/MU 

62 

94A064MV/MU 

56 

17IA062/U 

46 

210CT835X/XU 

60 

211B312/SU 

48 

212G817MV/MU 

61 

213H395RV 

62 

94A083MV/MU 

56 

171A067/L) 

46 

210CT836/U 

60 

211B312U 

48 

212G825MV/MU 

61 

213H396MV/MU 

62 

94A084MV/MU 

56 

171A068AI 

46 

2T0CT836X/XU 

60 

211B325/SU/U 

21B326/SU 

48 

212G825RV 

61 

213H396RV 

62 

94A102MV/MU 

56 

171A082/U 

46 

210CT837/U 

60 

48 

212G 826MV/MU 

61 

213H408MV/MU 

62 

94A107MV/MU 

56 

171AR044 

46 

210CT837X/XU 

60 

211B326U 

48 

212G826RV 

61 

213H408RV 

62 

94A109MV/MU 

56 

171AR062 

46 

210CTR845/47 

60 

211B327/U 

48 

212G 829MV/MU 

61 

2I3H4I0MV/MU 

62 

94A123RS 

52 

171AR067 

46 

2I0DK595/U 

47 

211CB382/U 

61 

212G829RV 

61 

113H410RV 

62 

94A132MV/MU 

56 

172A042MV 

46 

2IODK 596/97 

47 

211CB392/U 

61 

212G835MV/MU 

61 

213H416MV/MU 

62 

94A136MV/MU 

56 

172A042MU 

46 

210DK635/U 

47 

211CB412/U 

61 

212G836MV/MU 

61 

213H416RV 62 

CONTINUED NEXT PAGE 
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MODEL INDEX I mmm rca 

(CONTINUED) 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

213H418MV/MU 

62 

231D658/SU/U 

49 

231HR776 

49 

232C346MV/MU 

53 

232C648RS 

53 

233C 795MV/MU 

53 

213H418RV 

62 

231D659/SU/U 

49 

23IHR788/9 

49 

232C347MV 

53 

232C665M5/6MS 

49 

233C796MV/MU 

53 

213W166MV 

62 

231D665/U 

49 

231HR797 

49 

232C355MV/MU 

53 

232D675MV 

53 

233C805MV/MU 

53 

230K50C4/U 

45 

231D666/U 

49 

231HR799 

49 

232C356MV/MU 

53 

232D676MV 

53 

233C806MV/MU 

53 

230K50C4SU 

45 

231D667/U 

49 

232B152MV/MU 

53 

232C357MV/MU 

53 

232D684MV 

53 

233C815MV/MU 

53 

230K50N6/U 

45 

231D668/U 

48 

232B155MV/MU 

53 

232C365MV/MU 

53 

232D696MV 

53 

233C816MV/MU 

53 

230K50N6SU 

45 

231D669/U 

49 

232B156MV/MU 

53 

232C365RS 

53 

232W156MV 

53 

23X825MV 

53 

230K505/U 

45 

231D694/U 

49 

232B157MV/MU 

53 

232C366MV/MU 

53 

233B592MV/MU 

53 

233C826MV 

53 

230K506/U 

45 

231D695/SU/U 

49 

232B182MV/MU 

53 

232C366RS 

53 

233B594MV/MU 

53 

233C828MV 

53 

230K506SU 

45 

231D696/SU/U 

49 

2328185MV/MU 

53 

232C367MV/MU 

53 

233B595MV/MU 

53 

233C835MV/MU 

53 

230K507/U 

45 

231D716/U 

49 

232B186MV 

53 

232C369MV 

53 

233B596MV/MU 

53 

233C836MV/MU 

53 

230K509/U 

45 

231D719/U 

49 

232BI92MV/MU 

53 

232C376MV/MU 

53 

233B597MV/MU 

53 

233C837MV/MU 

53 

230K536/U 

45 

231D730/34 

49 

232B192MVA 

53 

232C 376RS 

53 

233B602MV/MU 

53 

233C845MV/MU 

53 

230K537/U 

45 

231DA765/6 

45 

232B195MV/MU 

53 

232C385MV/MU 

53 

233B605MV/MU 

53 

23X846MV/MU 

53 

230K545/U 

45 

231DE53C4/U 

49 

232B196MV/MU 

53 

232C386MV/MU 

53 

233B605RS 

53 

233C847MV/MU 

53 

230K546/U 

45 

231DE53N6/U 

49 

232B197MV/MU 

53 

232C405MV/MU 

53 

233B606MV/MU 

53 

233C845MV 

53 

230K549/U 

45 

231DE58C4 

49 

232B212MU 

53 

232C406MV/MU 

53 

233B606RS 

53 

233C866MV 

53 

230K556/U 

45 

231DE58N6 

49 

232B215MV 

53 

232C465MV 

53 

233B607MV/MU 

53 

233C 870MV 

53 

230K559/U 

45 

231DE535/6/7 

49 

232B215R5 

53 

232C466MV 

53 

233B615MV/MU 

53 

233C878MV 

53 

230KR5255U 

45 

231DE535U/6U/7U 

49 

232B216MV 

53 

232C495MV 

53 

233B616MV/MU 

53 

233C 885 MV 

53 

230KR526SU 

45 

231DE575/U 

49 

232B216RS 

53 

232C496MV 

53 

233B617MV/MU 

53 

233C886MV 

53 

23lB602/U 

48 

231DE576/U 

49 

232C235MV/MU 

53 

232C505MV 

53 

233C645MV/MU 

53 

233C887MV 

53 

231B605/U 

48 

231DE585/6/7 

49 

232C236MV/MU 

53 

232C506MV 

53 

233C646MV/MU 

53 

23 3C895MV 

53 

231B606/IJ 

48 

231DE595/6/7 

49 

232C237MV/MU 

53 

232C509MV 

53 

233C647MV/MU 

53 

233C896MV 

53 

2318607/U 

48 

231DE595U/6U/7U 

49 

232C245MV/MU 

53 

232C515MV 

53 

233C655MV/MU 

53 

233D955MV 

53 

231B612/5U/U 

49 

231DE625/SU/U 

49 

232C245RS 

53 

232C516MV 

53 

233C656MV/MU 

53 

233D956MV 

53 

231B615/U 

49 

231DE626/U 

49 

232C246MV/MU 

53 

232C519MV 

53 

233C657MV/MU 

53 

233D965MV/MVA 

53 

231B616/U 

49 

231DE626SU 

49 

232C246RS 

53 

232C524MV 

53 

233C664MV/MU 

53 

233D966M V/MV A 

53 

231B617/SU/U 

49 

231DE665/U 

49 

232C247MV/MU 

53 

232C524RS 

53 

233C675MV/MU 

53 

233D974M V/M V A 

53 

231BE622/U 

49 

231DE666/U 

49 

232C247RS 

53 

232C540MV 

53 

233C676MV/MU 

53 

233D986MV/MVA 

53 

23IBE625/SU/U 

49 

231DE667/U 

49 

232C255MV/MU 

53 

232C549MV 

53 

233C686MV/MU 

53 

233DX955MV 

53 

231BE626/U 

49 

231DE675/6/7 

49 

232C256MV/MU 

53 

232C555MV 

53 

233C695MV/MU 

53 

233DX956MV 

53 

231BE627/U 

49 

231DE675U/6U/7U 

49 

232C257MV/MU 

53 

232C556MV 

53 

233C696MV/MU 

53 

240K485/MA 

47 

231BER625/6/7 

49 

231DE685/6/7 

49 

232C264MV/MU 

53 

232C565MV 

53 

233C697MV/MU 

53 

240K486/M/X 

47 

231BR615/6/7 

49 

231DE685U/6U/7U 

49 

232C275MV/MU 

53 

232C566MV 

53 

233C7I5MV/MU 

53 

240K 495NVMU/II 

45 

231D66C4/U 

49 

231DE722 

49 

232C276MV/MU 

53 

232C567MV 

53 

233C716MV/MU 

53 

240K495XU/U 

45 

231D66N4/U 

49 

231DE742 

49 

232C277MV/MU 

53 

232C575MV 

53 

233C725MV/MU 

53 

240K496A 

45 

231D66N6/U 

49 

231DE746 

49 

232C286MV/MU 

53 

232C576MV 

53 

233C726MV/MU 

53 

240K497/MA 

45 

231D545/U 

48 

231DE755/6 

49 

232C295MV/MU 

53 

232C584MV 

53 

233C727MV/MU 

53 

240KV775SU 

45 

231D54A/U 

48 

231DER53C4 

49 

232C296MV/MU 

53 

232C596MV 

53 

233C736MV/MU 

53 

240KV776SU 

45 

23ID547/U 

48 

231DER53N6 

49 

232C304MV/MU 

53 

232C602MV 

53 

233C 744MV/MU 

53 

62 ITS 

1 

23 ] D635/SU/U 

49 

231DER685/6/7 

49 

232C304RS 

53 

232C602RS 

53 

233C 755RS 

53 

630TCS/TS 

1 

231D636/SU/U 

49 

231DR655/6/7 

49 

232C325MV/MU 

53 

232C606MV 

53 

233C 756RS 

53 

641 TV 

1 

231D637/SU Al 

49 

231DR665/6 

49 

232C326MV/MU 

53 

232C606RS 

53 

233C757RS 

53 

648PTK 

2 

231D645/U 

49 

231DR695/6 

49 

232C335MV/MU 

53 

232C620MV 

53 

233C765RS 

53 

648PV 

2 

231D646/U 

49 

231DR716 

49 

232C335RS 

53 

232C620RS 

53 

233C766RS 

53 

721TCS 

1 

23ID647/U 

49 

231DR719 

49 

232C336MV/MU 

53 

232C628MV 

53 

233C767RS 

53 

721TS 

1 

231D655/SU/U 

49 

231DV115/6 

49 

232C336RS 

53 

232C628RS 

53 

233C776MV/MU 

53 

730TV1/2 

1 

231D656/SU/U 

49 

231DV125/6 

49 

232C337MV/MU 

53 

232C636MV 

53 



741PCS 

2 

231D657/SU/U 

49 

231 DVT 46 

49 

232C345MV/MU 

53 

232C648MV 

53 






CHASSIS INDEX 


rilACQK COLUMN 
CHASSIS NUMBER 

riiAccie COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

CHASSIS S 

CHASSIS S 


CHASSIS S 

CRK1A 63 

CRK3A 60 

CRK3B 47 

CRK3E 48 

CRK3F 61 

CRK4A 47 

CRK6A 64 

CTC5/A/AA/AB/B/C/D 58 
CTC5/E/F/H/N/P/R/ 

T/tl/W 58 

CTC7A/B/C/D 59 

CTC7E/F/N/P 59 

CTC7AA/AB/AC/AD/AE 63 
CTC7AF/AH/AJ/AK/ 
AL/AM/AN 63 

CTC9A/B/F/H/N/P 60 

CTC10 Series 61 

CTC1 ISeries 61 

CTC12A/AC/B/K/L/ 
M/N/P/R/T/V/W 62 

CTC15 A a/AB/AE/AF/ 
C/CD/D/E/EU/R/T/U 64 
CTP5A 59 

CTP10A 64 

KCS20 Series 1 

KCS21-1 1 

KCS24 Series 2 

KCS25 Series 1 

KCS26/27 Series 1 

KCS28 Series 3 

KCS29 Series 4 

KCS30-1 3 

KCS31-1 5 

KCS32 Series 3 

KCS33A-1 4 

KCS34/38 Series 6 

KCS40 Series 8 

KCS41 Series 7 

KCS42A 7 

KCS43 8 

KCS45 Series 9 

KCS46 9 

KCS47 Series JO 

KCS48 Series 10 

KCS49/A/AT/T 10 

KCS49B/BF/BF-2 10 

KCS49C/CF/CF-2 10 

KCS60 Series 10 

KCS61/62 9 

KCS66 Series 11 

KCS68A/E/F/H 12 

KCS68C 12 

KCS72 Series 14 

KCS74 Series 15 

KCS77 Series 21 

KCS78 Series 16 

KCS8I Series 13 

KCS82 Series 16 

KCS83 Series 17 

KCS84 Series 18 

KCS87/A/C/DA 22 

KCS88 Series 22 

KCS89/A/B/C 19 

KCS90/A 20 

KCS92 Series 23 

KCS93 Series 24 

KCS94/A 27 

KCS95 Series 25 

KCS96/97 Series 28 

KC598 Series 26 

KCS100B/D/K 30 

KCSIOl/A 28 

KCS102B/D/F 29 

KCS103 Series 28 

KCS104 Series 28 

KCS107A/B/C/D 32 

KCS 108C/D/E/F/H/K/L 33 
KCS109A/B/C/D 35 

K C S111A/B/C/D/ F/H 36 
KCS113A/B/E/F/H/ 
K/M/N/P/R 34 

KCS116A/B/C/D 37 

KCS117A/B 38 

KCS118A/B/C/D 39 

KCS120A/B 40 

KCS120E/F 40 

KC5121A/B/C/D 42 

KCS121E/F/H/J 42 

KCS121K/L/M/N 42 

KCS121P/R 42 

KCS 122 Series 41 

KCS124C/D 43 

KCS 124E/F 43 

KCS124H/J 43 

KCS124K/L 43 

KCS 126 Series 44 

KCS127 Series 45 

KCS 128 Series 47 

KCS 129 Series 47 

KCS130A/B/F/H/K/M/N 46 

KC S130Y ABAACA AE/ 

YAF 46 

KCS130YF/VH 46 

KCS131 Series 48 

KCS132 Series 49 

KCS133 Series 51 

KCS134A/B/C 50 

KCS136A/AB/B/D/DE/E 53 
KCS136H/J/KA/P/T/U 53 
KCS136YA/YAA/YAB/ 
YAEAD 53 

KCS136YEAFAHAV 

YNAT 53 

KCS136YUAW 53 

KCS 136ZA/ZAA/ZAB/ 
ZAD/ZAE 53 

KCS 136ZAF/ZB/ZC/ZD 

ZF/ZK 53 

KCS136Z1/ZN/ZR/ 

ZT/ZU 53 

KCS137A/B/P 52 

KCSI38A/B 52 

KCS 140A/B/D 54 

KCSI41A/B/C/D/F/E/ 
H/J/K/L 55 

KCS141N/P 55 

KCS 142D/E/F/K/L/M 56 

K C S143 A/B/ C/D/E/F 56 

KCS144A/B 56 

KCS146A/B/D/E 57 

KCS 147 A/B 65 

KCS148A/B 56 

KCS 151A 57 

KRK83B 63 

KRK84A 63 

KRS23A 35 

KRS24B 46 

KRS24C 48 

KRS25A 52 

KRS25B 56 

KR526A ' 53 

RC610A/B 1 

RC616B/C/J/K/N 3 

RC617A 5 

RC1090 10 

RC1092 10 

RC1111C 16 

RC1117B 16 

RC1192B 45 

RC1205C 53 

RC1206D/H 53 

RC1207A 53 

RC1215A/B/C 53 

RK191 22 

RK 135/A 3 

RK135C/D 7 

RS171E 45 

RS171.K 48 

RS177H Amp 53 

RS193A/J Amp 53 

RS199B Amp 53 

RS203B Amp 53 

5377/78 31 

342125-503 48 

342126-502 48 


Printed !t * IS* 


FORM-6 

















RCA 


PART NAME 

l 

j£J§ 

3 

4 

5 


Flyback 

71416 

Fly-1 

72178 

73570 

Fly-1 

74145 

Fly-4 

74145 

Fly-4 

74588 

74876 

Yoke 

71420/30 

71777 

Y-3 

72196 

71420 

Y-3 

74141 

74262 

Y-3 

74141 

Y-3 

71420 

Y-3 

Vertical 

Output 

71774 

71417 

24S86 

72952 

24S86 

73568 

26S78 

73568 

26S78 

73568 

26S78 

74587 11 

26S52 1 

Vert. Blocking 

Oscillator 

71418 

71775 

24A88 

71775 

24A88 

73569 

26A04 

74144 

26A04 

74144 

26A04 

73569 

26A04 

Width Coil 

71429 

WC-11 

72180 

71429 

WC-11 

71429 

WC-11 


71429 

WC-11 

Linearity 



71449 

WC-14 

71449 

WC-14 


71449 

WC-14 

Power 

71415 2 

26R73 

72177 

26R65 

73567 86 

26R67 


74194 

26R17 1 * 10 

74586 12 

26R211 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 


NOT USED 

73566 

FC-2 

74142 

74263 

74570 

7458 5 

Audio 

Output 

714193 

24S51 

71661 

24S56 

73636 s 

37899 

24S61 

74600 9 

26S48 

. ... 

73636 

24S56 

71419 

24S51 

Choke 

71970 

73154 

26C93 

72179 5 

26C44 

7315490 

26C93 

73154 

26C93 

73154 

26C93 


Horizontal 

Oscillator 

71428 4 

HS-1 

71428 

HS-1 

73576 

HS-3 

73576 

HS-3 

73576 

HS-3 

73576 

HS-3 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 




HS-3 



HS-9 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 




73578 

15-1082 


73575 41 

17-1002 


74590 


17-1001 


73574 73574 74591 


73578 

15-1082 


74590 41 

17-1001 




74592 


17-1005 

71426 
19-1021 

71427 


17-1002 

73708 


17-1020 

17-1001 

17-1001 

17-1020 


73575 | 

73575 

74592 


17-1001 






'5 


17-1005 

. 


17-1002 

17-1002 

17-1001 

71427 


71427 

71427 

71427 




Quadrature 

17-1013 

17-1013 


17-1013 

17-1013 

Trap 

71778 

71422 


71778 

71778 

Trap 


NOT USED 

73577 

20-1004 

73577 

20-1004 

73577 

20-1004 

1st Sound IF 


71424 

17-1011 

71424 

17-1011 

71424 

17-1011 

71424 

17-1011 

£ 

NOT USED 

71424 

17-1011 


NOT USED 

NOT USED 

H 

71625 

16-6658 

71846 

16-6666 


73745 45 

7337645 

16-6675 

AM IF and 

FM IF 

7163139 

16-6660 

7184839 

16-6667 

74019 

16-6675 

74019 

16-6675 

74019 

16-6675 

Peaking 

71T93 

19-3036 

71529 

19-4122 

74170 

19-303646 

74170 

19-303646 

71526 

19-3250 

Peaking 

19-4180 

71526 43 

19-3250 

72619 

19-303942 

71529 

19-4122 

71527 

19-3093 

Peaking 

71529 

19-4122 

71527 

19-3093 

71528 

19-4180 

71526 

19-3250 

71528 

19-4180 

Peaking 

71529 

19-4122 

72619 

19-3093 42 

71526 

19-3250 

71528 

19-4180 

71529 

19-4122 

RF Choke 

NOT USED 

71939 


NOT USED 

NOT USED 

Filament 

Choke 

72574 

19-1007 

71942 4 4 

19-1004 

73477 

19-3001 

73477 

19-3001 

73477 

19-3001 


17-1013 


71778 



71778 



71778 


48 


71778 


75251 


75211 


NOT USED 


75558 52 


16-6770 


75299 

7529950 

19-4036 

19-4036 



75252 

75252 

19-3500 

19-3500 

75202 

75202 48 

19-3001 

19-3001 

73477 

73477 51 

19-3001 

19-3001 
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RCA 


PART NAME 

11 

12 

13 

EH 


16 

17 

18 

19 

20 


76430 

76795 

Flv-24 23 


76501 

Fly-43 

76795 

Fly-2423 


76795 

Fly-24 23 

78201 

Fly-60 

78810 

Fly-60 

78810 

Fly-60 

78810 

Fly-60 

Yoke 

76616 

Y-42 


76653 

78278 

Y-24 

76616 

Y-42 


76616 

77697 

Y-42 

||M| 

79490 

78869 

Y-14 24 , 28 

£ 4 $4.2B 

77625 

Y-42 

Vertical 

Output 

76431 

26S18 

76494 

26S57 1 

76494 

26S57 1 

76978 

26S18 34 

76431 

26S18 

77636 

26 SI 8 

78202 

26S73 

78809 

26S73 

79382 

26S73 

79394 

26S73 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

74144 

26A04 

77650 

26A03 2 6 



NOT USED 

79379 

26A03 

79379 

26A03 

79379 

26A03 

79379 

26A03 

Width Coil 

76441 

WC-34 

76484 

WC-30 

76484 

WC-30 



76441 

WC-34 

78205 

WC-22 

76441 

WC-34 

76441 

WC-34 


Linearity 

76442 

WC-22 

76483 

WC-25 

76483 

WC-25 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

76442 

WC-22 

Power 

76429 

26R13 17 

76495 89 

26R57 

77S49 89 

26R94 28 

76984 89 

26R50 

76429 

26R13 17 

77635 89 

26R72 

78200 

26R58 

78805 

26R58 

79387 

26R58 

79387 

26R58 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

75520 19 

26S48 

75520 29 

26S48 

76997 29 

26S48 

76982 29 

24S52 

76982 29 

24S52 

76982 29 

24S52 

76997 29 

26S48 

76997 29 

26S48 

77821 29 

24S61 

77821 29 

24S61 

Choke 

76498 

26C44 

76498 

26C44 

77676 

26C44 

76498 

26C44 

76498 

26C44 

77676 

26C44 

77676 

26C44 

77676 

26C44 

77676 

26C44 

77676 

26C44 

Horizontal 

Oscillator 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

76440 

HS-3 

79160 

HS-7 

79160 

HS-7 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

79161 

HS-8 

79161 

HS-8 

Antenna 

Input (Baiun) 

73591 

15-1082 

73591 

15-1082 

77626 

15-1082 

76977 

15-1028 

73591 

15-1082 

73591 

15-1082 

73591 

15-1082 

78396 

15-1082 

78396 

15-1082 

78396 

15-1082 

Video IF 

76432 56 

17-4531 

76432 56 > 59 
17-4531 

77198 60 

17-4531 

76979 4 * 

17-4512 

77198 

17-4531 

7763 7 6 4 
17-4521 

78203 64 

17-4523 

78203 64 

17-4523 

79388 84 

17-4531 

79388 64 

17-4531 

Video IF 

76434 

17-4509 

76434 

17-4509 

77197 

17-4532 

76980 

22. 75MC 
17-1063 

77197 

17-4532 

77638 

17-4522 

76433 

17-4522 

76433 

41. 8MC 
17-4522 

76433 

41.8MC 

17-4522 

76433 

41.8MC 

17-4522 

Video IF 

76435 

17-4533 

76435 

17-4533 

76435 

17-4533 

76780 

24. 25MC 
17-1062 

76435 

17-4533 

76433 63 

17-4522 

| 

76433 

17-4522 

76433 

17-4522 

76433 

17-4522 

Video IF 

76433 

17-4522 

76433 

17-4522 

76433 

17-4522 

76980 

17-1063 

76433 

17-4522 

76433 

45. 5MC 
17-4522 

mu 

76433 

44. 5MC 
17-4522 

79389 

79389 

Ratio Det. or 

Quadrature 



76439 

17-1033 

77112 

17-1033 

76439 

17-1033 

77112 

17-1033 

77112 

17-1033 

77112 

17-1033 

77112 

17-1033 

77112 

17-1033 

Trap 



76482 

20-1004 1 

76983 

20-1004 

77225 

20-1004 1 

76983 

20-1004 

78204 

20-1049 

78204 

20-1049 

79383 85 

17-3402 88 

79383 85 

17-3402 66 

Trap 


76482 

20-1004 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

76983 

20-1004 

76983 

20-1004 

76482 

26-1004 1 

76482 

20-1004 1 

1st Sound IF 

76438 

16-3445 

76438 

16-3445 

76437 

17-1025 

76981 

17-1071 

76437 

17-1025 

76981 

17-1071 

76981 

17-1071 

76981 

17-1071 

79386 

17-1034 

79386 

17-1034 

2nd Sound IF 



76438 

16-3445 

76438 

16-3445 

76438 

16-3445 

NOT USED 



76981 

17-1071 

76981 

17-1071 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

75558 s2 

74918 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

H 


NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

76328 45 

16-6770 

73037 

16-6770 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

76481 

19-3075 

76646 

19-3075 57 

76646 

19-3075 57 

76011 

19-3036 49 

77195 

19-3125 57 

76011 

19-3036 49 

75253 

19-3125 

71529 

19-4122 

78284 

19-3250 

78482 

19-3250 

Peaking 

75252 

19-3500 

76509 

19-3500 58 

75252 61 

19-3500 

75252 

19-3500 

71526 

19-3250 

71526 

19-3250 

71526 

19-3250 

98482 

19-3250 

75252 

19-3500 

75252 

19-3500 

Peaking 

72619 

19-3093 42 

71526 

19-3250 

76647 

19-3180 49 

71527 

19-3093 

77194 

19-4250 

77124 

19-5100 

77674 

19-3250 62 

77674 

19-3250 62 

76647 

19-3180 49 

76647 

19-3180 49 

IIISI 

NOT USED 

76647 

19-3180 49 

76640 

19-1001 

77124 

19-5100 

76647 

19-3180 49 

77925 

19-3250 62 

78222 

19-3250 58 

78222 

19-3250 58 


NOT USED 


76640 

19-1001 

77153 

19-1007 

76510 

19-1003 

75202 

19-3001 

77153 

19-1007 

76640 

19-1001 

76640 

19-1001 

76640 

19-1001 



Filament 

Choke 

76763 

73477 

19-3001 

76563 

73477 

19-3001 

77631 

77632 

19-3001 

76640 

19-1001 

76763 

73477 

19-3001 

73477 

77206 

19-3001 

76 763 

73477 

19-3001 

77206 

79067 

19-3001 

77206 

7906 7 

19-3001 

77206 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 



NOT USED 

79157 

17-3402 66 

79157 

17-3402 66 

79157 

17-3402 66 

76437 

79140 

79140 

79140 

17-1025 

17-1034 66 

17-1034 66 

17-1034** 

76438 




16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



103097 

17-4522 

102051 

17-4511 


103098 

17-4523 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

101219 

103101 

20-1005 

102050 

17-3477 

78204 

103100 

102569 

20-1049 

20-1049 


101286 




NOT USED 

NOT USED 


16-3445 
NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



103039 

19-3300 80 

NOT USED 

103038 

19—3125® 1 

NOT USED 

NOT USED 

102568 

73477 

102083 

19-3001 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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RCA 


PART NAME 


32 33 



Width Cell 


Linearity 


Power 


Filament 


Fo«us Call 


Audio 

Output 


NOT USED I NOT USED I NOT USED I NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

103904 

24S48 

100037 

26S48 


NOT USED 


100037 


34 

35 

104236 

104481 

Fly 201 

Fly 100 

104078 

104482 

Y 47 

Y 48 

104085 

104085 

26S01 

26S01 

NOT USED 

NOT USED 

104086 

103104 

WC 22 

WC 34 

NOT USED 

NOT USED 

104130 

104921 

26R51 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10419332 

100037 

24S52 

26S48 


36 37 38 39 40 


104369 

Y 50 

105632 

972958-6 

Y 47 

105632 

Y 47 

104192 

26S19 

105649 

972507-6 

26S02 

104877 

26S01 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

103104 

104086 

105522 

WC 34 

WC 22 

WC 22 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

105687 

961737-1-3 

26R1271 

10606298 

26R115 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

104193 

24S52 

100037 

972128-3 

26S48 

100037 

972128-3 

26S48 


1061M 
973432-2 
Fly 100 


106142 
972958-7 
Y 48 

104877 

26501 

NOT USED 


100037 

972128-3 

26S48 


SEE RINGING 

COIL _ 

103861 


104087 

104087 

104087 

HS 7 

HS 7 

HS 7 

100300 

100300 

100300 

HS 17 

HS 17 

HS 17 


Video IF 

103863 

Video IF 

103867 

Video IF 



Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Rooking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


NOT USED 

17-3489 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 
101819 


NOT USED 
101819 



106169 
972914-2 
Fly 100 


104369 
972913-2 
Y 50 

104192 

972151-2 

26S19 


NOT USED NOT USED 


106145 106170 

961405-1-1 

26R51 _ 26R1221 

NOT USED NOT USED 



104193 

972158-3 

24S52 


100286 90 

943431-3 

26C79 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

105668 

105311 

101819 

101819 

19-3250 

19-325046 

19-3036 

19-3036 

104904 

100362 

104229 

104229 

19-3180 

19-3500 

19-3125 

19-3125 

104230 

106377 

105456 

105456 

19-3300 

19-3060 

19-3125 

19-3125 

104229 

104229 

104230 

104230 

19-3125 

19-3125 

19-3300 

19-3300 

102639 

102639 

76510 


19-1006 

19-1006 

19-1003 


76640 

73477 

73477 

73477 

19-1001 

19-3001 

19-3001 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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FORM-6 










































































































f 


RCA 


PART NAME 



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 


106219 

106533 

106219 

107182 

107422^2 

109068 

107421 

10742194 

107698 

109068 

Flyback 

973907-1 

973908-1 

973907-1 

973872-2 


906121-501 

907251-1 

907251-1 

907251-2 

906121-501 

Fly 201 

Fly 200 

Fly 201 

Fly 270 

Fly 150' 

Fly 150' 

Fly 150' 

Fly 150' 

Fly 239 

Fly 150' 


104078 

104408 

104078 

106142 

107022A 

109070 

107408 

10740895 

107022A 

109532 

Yoke 

104408 

972958-2 



107688/933 

906122-501 


973924-1 

906118-501 

906122-504 


Y 47 

Y 47 

Y 47 

Y 48 

Y 47 

Y 48 

Y 6128 

Y 6128 

Y 47 

Y 103 

Vertical 

104085 

104101 

104085 

107222 

107327 

109066 

107338 

10733896 

109385 

109066 

Output 

972507-2 

972507-3 


973932-1 

973932-4 

973932-5 

973932-2 

973932-2 

973932-7 

973932-5 

26S01 

26S02 

26S01 

26S02 

26S02 

26S07 

26S24 

26S24 

26S08 

26S07 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


106638 

106638 

106220 

105522 

106220 

105522 

107337 

107337 

106220 

105522 

Width Coil 

106220 



WC 22 


WC 22 




WC 22 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


10606298 

106532 

106062 

107233 36 

10737740 

109069 

107382 

109297 

109297 

109069 

Power 



26R51' 


961413-2 Y 




961413-2Y 


26R115 

26R51 

26R115 

26R51' 

26R105 

26R127 

26R123' 

26R123 1 

26R105 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

100037 

100037 

100037^7 

100037 

10003738 

109067 

100037 84 

10003791 

10929991 

109067 

Output 


972128-3 






972128-14 


974302-13 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 

26S48 


100286 

77676 

100286 

100286 

77676 

100286 

10028693 

100286 

77676 

100286 

Choke 

943431-3 







943431-13 


943431-12 


26C79 

26C78 

26C79 

26C79 

26C78 

26C79 

26C77 

26C79 

26C78 

26C79 

Horizontal 

105667 

104087 

105667 

107284 

107284 

107284 

107284 

109318 

109318 

107284 

Oscillator 

HS 18 

HS 7 

HS 18 

HS 19 

HS 19 

HS 19 

HS 19 

HS 19_ 

HSJL9_ 

HS 19 .. .. 

Horizontal 

Ringing Coil 

102195 

100300 

102195 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

HS 17 

HS 17 

HS 17 






Antenna 



102576 






107896 


Input (Baiun) 


15-1082 

15-1082 

15-1082 

15-1082 




109615 



104140 

104140 

104140 

107202 

107202 

109071 

107202 

109323 

109323 

107202 














17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 



17-3418 


104139 

104139 

104139 

104233 

104233 

109158 

104233 

109071 

109071 

109071 

Video IF 




17-3418 









17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 


104139 

104139 

104139 

104233 

104233 

109076 

104233 

109158 

109158 

109158 

Video IF 














17-3418 

17-3418 


17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 

Video IF 

104139 

104139 

104139 

107204 

107204 

107202 

107204 

109321 

109321 

109076 





17-3418 

17-3418 

17-3418 

17-3418 




Ratio Det. or 

104138 

102644 

104128 

105795 

105795 

105795 

105795 

105795 

105795 

105795 

Quadrature 

20-1051 


20-1051 

20-1056 

20-1056 

20-1056 

20-1056 

20-1056 

20-1056 

20-1056 

Trap 

104903 

106434 

104903 

107203 

107203 

107203 

107203 

109322 

109322 

107203 

20-1055 

17-3402 

20-1055 








Trap 

104141 

104141 

NOT USED 

104903 

104903 

104903 

104903 

104903 

104903 

104903 





20-1055 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

1st Sound IF 

104136 

102645 

104136 

104136 

104136 

104136 

104136 

104136 

104136 

104136 

17-1080 


972172-1 

972172-1 

972172-1 

972172-1 




17-1080 

17-1080 

17-1080 

17-1080 

17-1080 

17-1080 

17-1080 

17-1080 


104137 


104137 

107201 

107201 

107201 

107201 

107201 

107201 

107201 

2nd Sound IF 

17-3489 


972168-1 

17-3489 








AM IF and 

NOT USED 




77416 



77416 

77416 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 




FM IF 





16-6758 



16-6758 

16-6758 


AM IF and 





76328 



76328 

76328 


FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 







16-6770 



16-6770 

16-6770 


Peaking 


102199 

107166 

101819 

101819 

105516 

107199 

101819 

171819 

101819 


19-3125 

19-325046 

19-3036 

19-3036 

19-3500 


19-3036 

19-3036 

19-3036 

Peaking 

100361 

19-330058 

102696 

104904 

105668 

101287 

101287 

101287 

101287 

101287 

101287 


19-3180 

19-3180 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

19-3250 

Peaking 

103037 


107165 







105516 


19-4400 

19-3300' 4 

19-3060 

19-3500 






19-3500 



102698 

19-312558 

107167 

19-330046 

104230 

104230 

104230 

104230 

109298 

109298 

104230 

19-3300 


19-3300 

19-3300 

19-325046 

19-325046 

19-3300 



102639 

102639 

76510 

73477 


107385 

109171 

109171 

109171 


mm' 









■ HU 


19-1006 

19-1006 

19-1009 

19-3000 


19-1009 

19-1008 

19-1008 

19-1008 

Filament 

73477 

76640 









Choke 

19-3001 

19-1001 












Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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RCA 


PART NAME 


52 



54 

55 

56 

109696 

961423-501 

Fly 150 

109961 

906125-501 

Fly 240 

113599 

906147-501 

Fit 240 


59 60 


113436 

906156-501 


102132 

1106255-1 


102285 

1106259-1 


Vortical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


109685 

961422-1 

26S07 

109685 

961422-3 

26S07 

NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 


112135 
21F40 
NOT USED 


10999330 

906129r501 

26R115 3 


112553 

973932-9 

26S82 

113096 

961422-5 

26S83 

NOT USED 

NOT USED 

109942 

112974 

WC 22 

112974 

113570 

WC 22 

NOT USED 

NOT USED 

112541 

906130-501 

26R105 

114343 

906130-501 

26R105 



105020 

106305 

Y 107 

Y 107 

105193 

106360 

1107893-1 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




NOT USED NOT USED 


1106863-1-6 
NOT USED NOT USED I NOT USED 



Filament 

Choke 


Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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PART NAME 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Focus Coil 

Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


61 62 63 


109221 

926636-501 


112820 
906141-501 
Fly 273 


105196 

112875 

WC 35 


109286 

112845105 

961416-1 


26R150 

26R150 



NOT USED 

,,2822106 

100037 


112829 
1104665-3 
26C81 
112866 


113599 
906125-503 
Fly 240 


109532 
906122-504 
Y 103 


113292 

961422-6 

26S83 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


112974 

WC 22 


NOT USED | NOT USED 



100286 

943431-15 

26C79 

109947 




Ratio Dot. or 
Quadrature 



1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


109262 

112870 

106382 

112870 



17-1076 


CHROMA 

COILS 

See Note 104 

CHROMA 

COILS 

See Note 107 

CHROMA 

COILS 

See Note 102 

CHROMA 

COILS 

See Note 107 

102201 

101819 


113404 

19-3060 

19-3036 


19-3660 

109838 

100131 


101819 


,9-312558 


19-3036 

109826 

109840 

19-3060 

109840 

19-3060 


103037 

19-3375 





Service notes may be found at the end of the RCA section. 
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SERVICE NOTES 


Mounting difference. 

71772 used in some models replaced by 26R68. 

71661,37899 replaced by 24S61, 71776 replaced by 24S61, 31301 re¬ 
placed by 26S48. 

72770 used in chassis KCS26A-1/26-1/27-1/-2 replaced by HS-2, 71773 
used in models 62ITS replaced by 24A89. 

72167 replaced by 26C43. 

71419 used in chassis KCS28/A/B/C, KC532/A/B/C replaced by 24551. 
74264 used in chassis KCS33A-1 - no replacement. 

Use high secondary tap, parallel 6.3 volt windings. 

71419 , 74358 used in chassis KCS29/A/33A-1 replaced by 24S51. 

113045 used in KCS136 series replaced by Y-95. 

74875 used in KCS38C and ICS41-1/41A-1 - no replacement. 

74874 used in KCS38C replaced by 26R70I/25. 

75084 used in model TA-169 replaced by 26R57, 75645 used in model 6T72 
replaced by 26R95^. 

75034 used in T164 replaced by 24S52, 73636 used in TA169 replaced by 
24S56. 

Use 25:1 turns ratio. 

Use 50:1 turns ratio. 

Use 117Vtap - tape 6.3 volt low current winding. 

70127 used in 4T14I/2T81 replaced by 24R11/ 

76156 used in 4T101, 17T150 replaced by 24S52, 73636 used in 4T141, 

2T81 replaced by 24S56, 71419 used in model 2T51 replaced by 24S5I. 
76381, 75585 replaced by Fly-45. 

76271 used in model 7T132 replaced by 24S61, 73636 used in radio chassis 
replaced by 24S61. 

Original terminals 7-6 - 5- 4- 3 Connect AGC keying 
new termina s9-8-7-3-lto new terminal "T" . 

May require use of original network. 

Parallel 6.3 volt windings. 

Connect as autoformer, red & yellow lead to cathode, blue lead to ground, 
green lead to grid capacitor. 

76982 used in chassis KCSI24H/J replaced by 24S52. 

Use original yoke plug. 

76997 used in a few models replaced by 26S48, 77122 ( 942889-2 ) used in 
radio chassis RC1117B replaced by 24S60, 77323 ( 971165-2 ) used in radio 
chassis RC111 IB and amplifier chassis RS 141 series replaced by 22S56'. 
112577 (906133-501 ) replaced by 26R105 1 , 

112250 (345259-12 ) replaced by 26R106, 

112007 (906129-501), 110893, 112647, 113216, 111401 - no replacement. 
110330 (961795-3 ) replaced by 26R122 1 . 

79510, 79868 replaced by Y-4224. 

100856, 100037 used in a few chassis replaced by 26S48. 

103570 used in late production of KCS104 - no replacement. 

Connect as autoformer. 

100037 used in chassis KCS98E/F replaced by 26S48. 

107473 used in some models - no replacement, 107404 & 105452 used in 
remote control units - no replacement. 

103266 used in chassis KCS100D/K replaced by 26520. 

108472 ( 973577-6/-12 ) used in amplifier chassis RS 171E replaced by 
22S88, 109299 used in chassis KCSI27ZH replaced by 26S48. 

72887, 72888 , 71845 , 71847 replaced by 16-34871. 

107533 used in Remote Receiver - no replacement, 108489 ( 970445-22-23 ) 
used in amplifier chassis RS171E in KCS127AE replaced by 22R05U1, 

104609 ( 972624-4 ) used in KCS127AE - no replacement. 

71934 , 71495 , 73571, 73448, 75181, 73574, 75290 - no replacement, 
74589 replaced by 17-4507. 

Parallel coil with 10K resistor. 

72618 replaced with 19-6022. 

71505 replaced by 19-3001. 

73743 , 72889 replaced by 17-3488. 

Parallel coil with 8.2K resistor. 

76264 replaced by 17-1020. 

76011 replaced by 19-3036^9. 

Parallel coil with 22K resistor. 

76132 replaced by 19-3500 42 . 

71942 replaced by 19-3001, 

75559, 75560 replaced by 16-34871. 

76264 replaced by 17-1002. 

76703 replaced by 17-3402 5 5, 76702 replaced by 17-34971, 76738 , 76704, 
- no replacement. 

Reconnect circuit resistance. 

76528 - no replacement. 

Parallel coil with 3.3K resistor. 

Parallel coil with 6.8K resistor. 

77197 replaced by 17-4532, 

77198 replaced by 17-4531. 

76436 replaced by 17-4511. 

71942 replaced by 19-3001. 

Parallel coil with 27K resistor. 

76433 replaced by 17-4522. 


78399 replaced by 17-4505. 

79390 replaced by 17-4523 ( use one winding only, remove shunt, detune 
trap ). 

Disregard center tap. 

78488 replaced by 17-4514. 

78842 replaced by 19-3075. 

Parallel coil with 330 ohm resistor. 

79734 - no replacement. 

Remove capacitors. 

Parallel coil with 1,8K resistor. 

Parallel coil with 680 ohm resistor. 

101290 replaced by 19-4122. 

102649, 102650, 102652, 102645, 102644, 102418 - no replacement. 

102639 replaced by 19-1006, 102696 replaced by 19-3180 62 , 102698 re¬ 
placed by 19-3125^8, 102699 replaced by 19-330058. 

101588, 102693, 102692 - no replacement. 

103048 - no replacement. 

Parallel coil with I8K resistor. 

Parallel coil with 68K resistor. 

106211 ( 345362-9/-10 ) replaced by 22S35, 

112580 (9614295-5 ), 112899 - no replacement, 

110498 replaced by 24S96, 

110027 replaced by 22556, 

112915, 111395 - no replacement. 

112256 (337548-18 ) - replaced by 26C126. 

104193 used in some models replaced by 24S52, 

107815 used in chassis KCS129M - no replacement. 

Use original mountina bracket. 

74046 used in KCS32/A/B/C replaced by 26R75. 

109961 (906125-501 ) replaced by Fly-240. 

75566 ( 970445-5 ) used in Radio chassis RC1092 with KCS48A, KCS60/A/T 
replaced by 24R17. 

75566 used in Amplifier chassis RS141 series replaced by 24R17. 

943431-8 used in a few chassis of KCS120A/B replaced by 26C93. 

109304 used in KCS131ZD/ZE/ZF, KCS132K/2 - no replacement, 108472 
used in Amplifier chassis RC1192B replaced by 22S88, 108421 used in some 
amplifier chassis - no replacement. 

107698 used in KC5127AF/AE/AH/L/LX/M/MX/ZAA/ZAB/ZAE/ZAF/ZAH/ 
ZH replaced by Fly-239. 

77676 used in some models - replaced by 26C78. 

109785 used in Chassis KC5-131Z J/ZK/ZT/ZU - no replacement. 

109771 used in Chassis KCS-131Z j/ZK/ZT/ZU - replaced by Y-95. 

109783 used in Chassis KCS-131Z J/ZK/ZT/ZU - replaced by 26S29. 

109532A, 109962 ( 961419-503 ) replaced by Y-103. 

102834 ( 1107560-2 ) replaced by 26R62, 

102131A used in CTC5F/H - no replacement, 

104130 replaced by 26R51. 

77821 ( 970727-8 ) replaced by 24561. 

Chroma Coils: 

100424, 102264, 102263, 102259, 102260, 102261, 102250, 102252, 
102268, 102266, 102267, 102251 - no replacement. 

102242 replaced by 17-6016, 

102138 replaced by WC-23. 

105771 used in Amp. chassis CTP5A replaced by 24R21U^. 

Chroma coils: 

105213 replaced by 17-6018, 

105212 replaced by 17-6016. 

105215 - no replacement, 

105216 replaced by 17-6011, 

105217 - no replacement, 

105214 replaced by 17-6019. 

Chroma coils: 

105214 replaced by 17-6019, 

107290 - no replacement, 

105213 replaced by 17-6018, 

107289 replaced by 17-1012, 

105216 replaced by 17-6011. 

Chroma coils: 

105213 replaced by 17-6018, 

105214 rep la ced by 17-6019, 

107837 - no replacement, 

107290 - no replacement, 

107575 - no replacement, 

105216 replaced by 17-6011. 

110330 replaced by 26R122', 112762, 110482 - no replacement. 

112933, 112941, 108421 used in a few chassis - no replacement. 

110027 used in'Amp chassis RS193A/J replaced by 22S56. 

Chroma coils: 

112872, 112874, 112869, 112873, 112877 - no replacement. 

114268 ( 943431-22 ) also replaced by 26C79. 
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SCOTT 


PARTS LIST 


SCOTT 


» Replacement 

USE THIS PAGE IF PART NUMBER Is available. 


NFS'S. 

PART 

REPLACEMENT 

17L3312 

26C88 

17L3378 

19-3001 

17L3481 

19-4180 

17L3482 

19-3100 12 

17L3483 

19-3250 

17L3484 

19-7100 

17W4993 

19-3125 

17W4994 

19-3300 

17W4995 

19-3660 

17W4997 

19-3160 13 

17W4998 

19-3001 

17W4999 

19-7100 

17W5000 

26C43 

20L3344 

WC-14 

20L3345 


20L3346 

17-1004 

20L3347 

17-1003 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

20L3348 

17-1006 

20L3350 

17-1013 

20L3384 

19-1021 

20L3487 


20Q3810 


20Q3811 

Y-3 

20Q3853 

WC-11 

20V5296 

WC-11 

20W4996 

HS-5 

20W5012 

WC-11 

20W5013 

WC-14 

20W5021 

17-3400 

20Y5297 


91L3264 

HS-1 

91L3265 

Fly-1 

91L3317 

24A88 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

91L3318 

24S86 

91L3319 


91L3607 

Fly-1 

91Q3820 

26S58 1 

91W5011 

24S51 

91W5014 

Fly-5 4 

91W5015 

Fly-5 4 

91W5017 

26S51 

91W5018 

26A03 

91W5019 

26R00 

91W5020 

17-1004 

91W5022 

17-34971 

91Y5291 


91Y5292 

26S54 

91Y5293 

21F08 

98W5031 

Y-6 


PART' REPLACEMENT 


98Y5290 

Y-7 

FCB-1001 

FCB-10010 

FC-1 

LG-10017 

HS-5 

LGA-10017B 

HS-5 

LGA-10019A 

19-3001 

LGA-10021A 

26C43 

LGA-10032 

19-3125 

LGA-10033 

19-3180 

LGA-10034 
LVA-10000 

19-3100 

LVA-10001A 

THB-10016/B 

WC-11 

THC-10002 

Fly-15 

THC-10003 

Fly-15 

THC-10003D 

Fly-5 6 

(WC-20) 


REPLACEMENT 


THC-10016/B 
THC-10017B/C 

Fly-6 8 8 

THC-10021 

Fly-157 

TO-10023/C 

WC-11 

TO-10034 

24S51 

TO-10034CX 

24S51 

TOA-10023C 

WC-11 

TOA-10031 

24S51 

TOA-10057 

26S54 

TOA-10061 

26S73 1 

TOB-10045C 

26S51 

TOB-10045E 

26S52 

TOB-10045F 

26S52 . 

TOB-10045H 

26S52 

TOB-10057 

26S54 

TOC-10031B 

26S50 1 


REPLACEMENT 

TOC-10034C 

24S51 

TOC-10035 

24S51 

TP-10004 

26R19 3 

TPA-10016 

26F60 1 

TPC-10010 

26R15 

TP C-10010/C 

26R15 

TPC-10011 

26R19 3 

TOC-10013C 

26R15 

TPC-10018 

26R19 

TSA-10050C 

17-3400 

TSA-10054B 

17-1063 

TSB-10062A 

17-1033 

YDB-10000A 

Y-6 

YDB-10001A 

Y-6 

YDB-IOCOA/B/C Y-6 

YDB-10014 

Y-14 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

mi 

HESS* 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 



817C 


820TU 

HU 

821DMH 


824DB 

HU 

924W 




817C 


821C 


821RC 


824DBH 





■■ 

817C 


821C 


821RCH 


824DM 


924XW 




817CU 


821CB 


821T 


824DMH 

iiiiiEHyHt 

924XW 




817T 


821CB 

HUS 1 K 

821T 


910 


1000TC 



Hill 

817T 


821CH 


821TB 

5 

920 


1000TC 



HHsH 

817T 


821D 


821TB 


921A 


1000TCH 




817TU 


821D 


821TH 


924 


1521TB 




820C 


821DB 


821TU 


92 4A 

ted 

2521TBB 

lilSHpBr 

720 


820CU 


821DBH 


824C 


924W 

4 

2521TMH 


72 OA 


820T 


821DM 


824CH 

■ 






CHASSIS INDEX 


ipfumKn 

rmccK COLUMN 

CHASSIS NUMBER 


euiccie COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

CHASSIS nUMbIr 

f«l|Acc|c COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

M 


EH 

9043 6 

9044 6 

9045 7 


Service notes may be found at the end of the SCOTT section. 
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SCOTT 


PART NAME 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SERVICE NOTES 

Flyback 

91L3607 

91L3265 

Flv-1 

91W5014/15 
THC-10002 
Flv-5 4 

THC-10003/D 

Fly -56 
(WC-20) 

91Y5291 

THC-10017/ 

B/C 10 

Fly- 68 8 

THC-10017B/ 
Fly- 68 8 

: THC -10021 
Fly-157 


Yoke 

20Q3811 2 

Y-3 

98W5031 

YDB-10000A 

Y-6 

YDB-10001A 

B/C 

Y-6 

98Y5290 

Y-7 

YDB-1001A/C 

Y-6 

YDBT 001 AC 
Y-6 

YDB-10014 

Y-14 

2 Model 300 only, 

3 Use high secondary tap and high 

Vertical 

Output 

91L3318 

24S86 

91W5017 

26S51 

TOB-10045E 5 

26S52 

TOA-10057 
91Y5292 

26S54 

TOB-10045H/F 

26S52 

TOB-10045H 
26S52 

TOA-10061 
26S73 1 

current 5 volt windings, 

4 Use schematics #1 and #5A 
packaged with unit. 

Vert. Blocking 
Oscillator 

91L3317 

24A88 

91W5018 

26A0S 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

5 TOA-10057, TOB-10057, 91Y5292 
used in 24" models using 9031 
chassis replaced by 26S54. 

Width Coil 

20Q3853 

WC-11 

20W5012 

TOA-10023C 

WC-11 

TO-10023/C 

WC-11 

20V5296 

LVA-10001A 

WC-11 

TO-10023/C 
WC-11 

TOA-10023C 

WC-11 

TOA-10023C 
WC-11 

6 Use schematic #3 and 5A packaged 
with unit. 

7 TPC-10018 used in a few models 

Linearity 

20L3344 

WC-14 

20W5013 

WC-14 

NOT USED 

20Y5297 

LVA-10000 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

8 May require terminal wiring change. 

9 TOC-10031B used in model 710A 

1 

91L3319 

TP-10004 

91W5019 

26R19 3 

TPc- 10011 7 

26R19 3 

TPC-10010/C 
26R15 

TPC-10011 

26R19 3 

TPC-10011 

26R19 3 

TPC-1 0013C 
26R15 

10 THC-10016/B, THB-10016B 

alternate for chassis 9038/39/26/27/ 

E 

TPA-10016 

26F601 

NOT USED 

NOT USED 

TPA-10016 

26F60 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

11 20L3487 - no replacement. 

12 Parallel coil with 6.8K resistor. 

Focus Coil 

20Q3810 2 

NOT USED 

NOT USED 

FCB-10001 

FC-1 

NOT USED 

NOT USED 

FCB-10010 


Audio 

Output 

85L3515A 

91Q3820 

26S58 1 

91W5011 9 

24S51 

TOC-10034 
TOA-10031 
24S51 

TO-10034CX 

24S51 

TOC-10034/C 

TO-10034 

24S51 

TOC-10035 
24S51 

TOC-10035 
24S51 


Choke 

17L3312 

26C88 

17W5000 

LGA-10021A 

26C43 

17W5000 

LGA-10021A 

26C43 

17W5000 

LGA-10021A 

26C43 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Horizontal 

Oscillator 

91L3264 

HS-1 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 


Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

20W4996 

HS-5 

LG-10017 

HS-5 

LGA-10017B 

HS-5 

LGA-10017B 

HS-5 

LGA-10017B 

HS-5 

LGA-10017B 

HS-5 


Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Video IF 

20L3345 








Video IF 

20L3346 

17-1004 

91W5020 

17-1004 



TSA-10054B 

17-1063 

TSA-10054B 
17-1063 

TSA -10054B 
17-1063 


Video IF 

20L3347 

17-1003 

91W5020 

23. 4MC 
17-1004 



TSA-10054B 
23.4MC 
17-1063 

TSA -10054B 
23.4MC 

TSA-10054B 
23.4MC 


Video IF 

20L3348 

17-1006 

91W5020 

25.2MC 

17-1004 



TSA-10054B 
25.7MC 
17-1063 

TSA-10054B 
25. 7MC 

TSA-10054B 

25. 7MC 


Ratio Det. or 

Quadrature 

20L3350 11 

17-1013 

91W5022 

17-3497 1 

17-1033 

17-1033 1 

TSB-10062A 
17-1033 

TSB-10062A 
17-1033 

TSB-10062A 

17-1033 


Trap 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Trap 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


1st Sound IF 

20L3384 

19-1021 

20W5021 

17-3400 

20-1004 

20-1004 

TSA-10050C 
17-3400 

TSA-1 0050C 
17-3400 

TSA-10050C 
17-3400 


2nd Sound IF 

20L3349 

17-1012 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Peaking 

17L3482 

19-3100 12 

17W4993 

19-3125 

120UH 

19-3125 

180UH 

19-3180 

LGA-10032 

19-3125 

LGA-10032 

19-3125 

LGA-10032 

19-3125 


Peaking 

17L3481 

19-4180 

17W4995 

19-3660 

180UH 

19-3180 

250UH 

19-3250 

LGA-10033 

19-3180 

LGA-10033 

19-3180 

LGA-10033 

19-3180 


Peaking 

17L3483 

19-3250 

17W4997 

19-3160 13 

250UH 

19-3250 

NOT USED 

LGA-10034 

19-3100 

LGA-10034 

19-3100 

LGA-10034 

19-3100 



NOT USED 

17W4994 

19-3300 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


1 

17L3484 

19-7100 

17W4999 

19-7100 

NOT USED 

NOT USED 

19-3001 

19-1005 

9-1005 


Filament 

Choke 

17L3378 

19-3001 

17W4998 

19-3001 

19-3001 

19-3001 

LGA-10019A 

19-3001 

LGA-10019A 

L9-3001 

i_.GA~10019A 

9-3001 
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SENTINEL 


PARTS LIST 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

part’ replacement 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

2E47 

26R89 

20E524 

WC-18 

20E1036 

20-1020 

22E43 

26R95 

22E105 

26C91 1 

360665-1 


2E74 

26R89 

20E537 

17-1033 

20E1037 

20-1005 

22E43/68 

26R95 

22E106 

26A03 

360666-1 


2E78 

19-1002 

20E639 

WC-11 

20E1038 

HS-5 

22E44 


22E108 

26S72 

360667-1 

19-4201 

2E79 


20E684 

17-1033 

20E1039 

19-1005 

22E47 

26R89 

22E109 

26C43 

360667-2 

19-3250 

2E80 

Y-3 ! 

20E685 

WC-22 8 

20E1048/-2 

Y-44 43 

22E51 

26S52 

22E110 


360667-3 

19-4400 

2E91 


20E688 

WC-18 8 

20E1070/-2 

Y-44 43 

22E52 

26C41 1 

22E111 


360669-1 


2E92 

19-3001 

20E720 

17-1003 

20E1080 

17-4523 

22E53 

26R76 7 . 42 

22E118B 

26S52 

360670-1 

19-1001 

2E93 


20E721 

20-1004 

20E1081 

17-4522 

22E54 Fly 

-s'^cwc-to) 

22E119A 

22S45 

361201-1 

20-1049 

2E98/-2 


20E725 

17-1003 

20E1082 


22E55 

26A03 

22E1U8 

WC-23 

361202-1 

17-4536 

2E101 


20E769 

17-3493 

20E1083 


22E55-2 

26A03 

30E141-2 

Y-3 

361203-1 

17-4535 

2E102 


20E779 

17-1062 

20E1084 

17-3402 

22E56 

26R76 7 .42 

30E141-3 

Y-3 

361205-1 

20-1020 

2E102-3 


20E780 

17-1003 

20E1085 


22E57/-2/-3 

Fly-92 

30E148-8 


361206-1 

20-1020 

2E115 

Y-5 

20E781 

17-1063 

20E1086 

19-1004 

22E57-4/-5/-6 

Fly-92 

30E162 

Y-5 

361207-1 

20-1005 

2E920 

19-3001 

20E782 


20E1088 

20-1005 

22E58 

26S52 

30E164 

Y-5 

361208-1 

19-4400 

20E38 

24A8B 

20E783 

17-1033 

20E1089 

17-3402 

22E59 

26R88 7 

30E164/-2/-3 

Y-5 

361208-2 

19-3250 

20E39 

26S51 

20E785 

20-1004 

20E1090 

17-3402 

22E61 

Fly-92 

30E164-4/-5/-7 Y-5 

361208-3 

19-3660 

20E40 


20E786 

HS-5 

20E1091 


22E61-2/-3 

Fly-92 

30E168 

Y-5 

361208-4 

19-3125 

20E70 

26A05 

20E788/-2 

Y-35 20 

20E1092 

19-1001 

22E63 

26S14 

30E176 

Y-5 

361209-1 

HS-5 

20E90 

26S72 4 

20E788-3/-4/-5 Y-35 20 

20E1103 


22E64 

26C93 

31A09S 

19-1005 

361210-1 

19-1005 

20E91 


20E796 

17-3495 

20E1104 


22E66 


31B230 

19-1005 

361211-1 

19-1004 

20E92 

19-3001 

20E797 

17-1025 1 

20E1105 


22E67 

Fly-93 

31B2S2 

19-3001 

361212-2 

Y-1620 

20E97 

26S76 

20E799 

17-1069 

20E1107 


22E68 

26R35 7 

31B638/-1 

19-3001 

361218-1 


20E104 


20E800 

17-1070 

20E1108 

19-4201 

22E69 

26R88 7 

31B682 

19-3001 

361219-1 


20E187 


20E801 


20E1109 

17-3402 

22E70 

26A05 

31K-109 


361220-1 


20E360 

17-1004 

20E802 

Y-7 20 

20E1I10 


22E7I 

24S50 

31TA413 


361221-1 

17-4535 

20E361 

17-3402 

20E802/-2 

Y-7 20 

20E1111 

19-4950 

22E7I-2 

24S50 

34A575 

19-3001 

361222-1 

Y-16 20 

20E362 

17-1033 

20E803 

17-1069 

20E1112 


22E72 

26S17 

34A680 

19-1005 

361224-1 

19-3500 

20E363-2 


20E814/-2 

Y-14 8 

20E1115 


22E72-2 

26S17 

34A704 

19-3001 

361224-2 

19-3500 

20E363-3 


20E820 

WC-22 1 

20E1140 


22E73 

26C44 

300094-1 

26R91 1 

361224-3 

19-3250 

20E363-4 


20E827 

17-3497 

20E1159-2 


22E73-2 

26C44 

320266-1 

22S53 

361224-4 

19-3250 

20E363-5 


20E831 

HS-5 

20E1166A 

19-3500 

22E74 

26R89 

320268-1 

26C78 

361224-5 

19-312535 

20E363-6 

19-5100 

20E834 

19-1002 

20E1166B 

19-4400 

22E74/47 

26R89 

320269-1 

26S29 5 

AA157787-1/-5 17-1003 

20E363-7 


20E857 

20-1049 

20E1168 

17-4522 

22E75/-L 

Fly-113 

320270-1 


AB155256-1-1 

19-3001 

20E363-8 


20E858 

17-4536 

20E1170 

WC-22 8 

22E77 

26C41 

320272-1/-2 

24S61 

B155255-3-1 

26A05 

20E363-9 


20E859 

17-4535 

20 Ell 74 


22E78 

26C44 

320801-2 

26A05 

B155529-2 

26C41 

20E363-10 

19-3500 

20E860 


20E1194 

19-1001 

22E79 


320801-4 


B157919-1-1 

24S53 

20E363-12 

19-4201 27 

20E872 

17-4500 

20E1195 

19-1004 

22E80/-C 

Fly-37 1 

320802-1 

22S45 

B158222—1—1 

19-3660 14 

20E363-13 


20E873 

17-5004 

20E1251-2 

Y - I6 20 

22E81 

26S72 1 ' 4 

320802-2 

22S45 

B158223-1-1 

19-4201 15 

20E363-14 

19-4251 

20E876 


20E1256C 

Fly-213 

22E82 


320803-1 

26C76 

B158224-1-3 

17-1006 

20E363-16 

19-3125 

20E883 

19-1005 

22E27/-2 

26R14 

22E83 

26C91 1 

320803-2/-3 

26C76 

B158351-1-2 

20-1005 

20E363-19 

19-4400 

20E895 

17-5003 

22E28 

24S51 

22E84 


320804-1 

26S52 

B158352-1-1 

19-1006 

20E363-20 

19-3500 

20E920 

19-3001 

22E30 

24R07 

22E84/-F 


320805-2 

Fly-213 

B158353-1-2 

20-1020 

20E363-21 

19-3300 

20E932-2 

Y-14 

22E31 

24A88 

22E86/-B 


320810-1 

26S52 

B158354-1-2 

20-1020 

20E363-22 

19-4400 

20E947-B 

Fly-24 2 (WC-20) 

22E32 

26S45 1 

22E89/-2 

26 A 05 

320811-1 

Fly-180 

B158355-1-4 

17-1001 16 

20E363-23 

19-3250 

20E948 

Fly-16 1 - 6 

22E33 

24S86 

22E89-3 

26A05 

360492-1 


C158225-1-2 

HS-3 

20E363-24 

19-3100 

20E952 

WC-22 

22E34-2 

Fly-1 

22E91 

24S53 

360574-8 

19-3001 

Cl58477-1-2 

26S76 

20E363-25 

19-3250 

20E994 

17-1062 

22E35-2 

24S52 

22E92 


360601-1 

19-1007 

C158726-1-1 

26S76 

20E363-26 

19-3660 

20E995 

Fly-25 

22E35-3 

24S42 

22E94 

26R89 

360601-8 

19-4215 

C361222-1 

Y-16 20 

20E363-28 

19-4160 

20E995-2 

Fly-25 

22E36 

20C64 1 

22E97 

26S76 

360601-9 

19-1000 

P2002 

21F09 1 

20E370 

HVO-50 1 

20E1029/-2 

Fly-213 

22E38 

24A88 

22E99 

24S53 

360659-1 

Fly-149 

156906-51 

19-3001 

20E409 

HS-5 

20E1032 

20-1049 

22E39 

26S51 

22E100/-B 

26C76 

360660-1 

Y-16 20 

156906-52 

19-3001 

20E410 . 

WC-14 

20E1033 

17-4535 

22E40 

26R17 

22E101 

26SI7 

360661-1 


158385-1 

Y-26 

20E415 

wc-u 

20E1034 

17-4535 

22E41 


22E102 

22S58 

360662-1 


158426-1-2 

Y-26 

20E424 


20E1035 

20-1020 

22E42 

Fly-1 

22E103 

22S49 

360664-1 





MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL NUMBER 

MODEL 

■frlUL’/fc 

MODEL 

Mom 

U/V19-01AA (19) 

23 

1U425/28 

13 

1U522 

16 

1U-1011 

4 

1U-21161/64/65 

5 

452/53 

15 

U/Nm-OTAAfW) 

23 

1U429/30/31 

14 

1U522B 

16 

1U-1011B 

4 

400TV 

1 

454/5/6/7 

16 

U/V72-01AA(72J 

7 

111432/35 

13 

JU523/25 

16 

1U—1014 

4 

401/02 

8 

458/59 

17 

U/V72-02AA (72) 

7 

1U438/39 

15 

1U532/42/A 

19 

1U-1017B 

4 

405 TVM 

1 

460/61 

17 

U/V73-01AA (73) 

22 

1U440/41/43/44/46 

15 

1U552/54 

19 

UJ-1021/24 

4 

406 

8 

462/3 

18 

U/V73-02AA(73) 

22 

1U447A 

15 

1U562/64 

19 

1U-1034B 

4 

407/09 

9 

464/5/6 

16 

U/V74-01AA(74) 

22 

1U448 

15 

IU581/82/84/85 

17 

1U-1091 

4 

411 

8 

1101/11/21/24 

5 

U/V74-02AA(74) 

22 

1U448A 

15 

1U600/10/12 

16 

1U-1101/11 

5 

412/13/14/15 

10 

1126/27/31/34 

5 

U/V75-0!AA(75) 

22 

1U449 

15 

1U620/22 

16 

1U-1121/24/26/27 

5 

416 

11 

1136/37/45/47 

s 

U/V75-02AA(75) 

22 

1U449A 

15 

IU701/11/14 

2 

1U-1131/34/36/37 

5 

419/20 

12 

1155/57 

5 

V20-01/AA(71) 

7 

1U450 

15 

1U721/24 

2 

1U-1145/47 

5 

420B 

14 

21011/B 

4 

V 20-02/A A (71) 

7 

1U450A/51A 

15 

1U752/55/58 

2 

1U-1155/57 

5 

421/22 

10 

21014 

4 

V20-03/AA(71) 

7 

IU454/55/56/57 

16 

1U762/65/68 

2 

1U-1161/64/65 

5 

423/-17/B 

14 

21017B 

4 

1U412/13/14/15 

10 

11)458/59 

17 

1U791 

2 

1U-1171/74/75 

5 

424/-17 

14 


5 

1U416 

11 

IU460/61 

17 

1U-901/11/14 

4 

1U-1202C Series A/B- 

3 

425/28 

13 

21121/T 

5 

1U419/20 

12 

1U462/63 

18 

1U-921/24 

4 

1U-1205C Series A/B 

3 

429/30/31 

14 

21145 

5 

1U420B 

14 

1U500/10/11/12/13/15/20 16 

1U-991 

4 

1U-1208 Series A/B 

3 

432/35 

13 

2911/14 

4 

1U421/22 

10 

1U520B 

16 

1U-1001 

4 

tu-l 2 \ 2 / 15/18 Series A/B 3 

438/39 

15 



1U423/-17/-B 

14 

1U521/B 

16 

1U-1001B 

4 

1U-21101/21/45 

5 

440/41/43/44/46 

15 



IU424/-17 

14 












Service notes may be found at the end of the SENTINEL section. 
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SENTINEL 



Verf. Blocking 
Oscillator 



20E415 

WC-11 

20E952 

WC-22 

20E1170 

WC-22 8 

20E410 

WC-14 

NOT USED 

20E820 

WC-22 1 




22E1118 

WC-23 


22E1118 

WC-23 


20E104 

26R34 7 

NOT USED 

NOT USED 

P-2002 

21F09 1 

NOT USED 

NOT USED 



22E27/-2 

26R14 


NOT USED NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 




l 

NOT USED 

20E415 

WC-11 

2E98/-2 

20E410 

20E524 

WC-14 

WC-18 

20E40 

22E43 

26R95 

NOT USED 

NOT USED 

2E91 

20E104 

2E93 


Horizontal 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

SEE RINGING 

Oscillator 

COIL 

COIL 

COIL 

Horizontal 

20E409 

20E831 

20E831 

Ringing Coil 

HS-5 

HS-5 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Video IF 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 




NOT USED 


20E1032 

20-1049 

20E360 
23.4MC 
! 17-1004 


20E783 

17-1033 


NOT USED 20E785 
20-1004 



NOT USED 

20E116B 

17-4522 

20E1037 

20-1005 

20E1037 22 

20-1005 


20E360 

17-1004 


20E36 0 
17-1004 


20E1033 

17-4535 

20E360 

25.2MC 

17-1004 

20E1034 

17-4535 

20E360 

23.4MC 

17-1004 


20E1035 

20-1020 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


20E361 20E785 20E785 B158353-1-2 20E1035 

17-3402 20-1004 20-1004 20-1020 20-1020 

NOT USED NOT USED NOT USED B158354-1-2 I 20E1036 

20-1020 20-1020 


20E1109 

17-3402 


20E1084 

20E1089 

17-3402 

20E1088 

20-1005 

20E1036 

20-1020 


361207-1 

20-1005 


361205-1 

20-1020 


361205-1 

20-1020 


361206-1 

20-1020 



20E361 20E1035 

17-3402 20-1020 


NOT USED 20E1036 
20-1020 


20E361 

17-3402 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


361208-1 

19-4400 


NOT USED 


NOT USED 


2E79 

20E883 

19-1005 

20E883 

19-1005 

B158352-1-1 

19-1006 

20E1039 

19-1005 

20E363-12 
19-4201 2 7 

20E363-2 

20E363-19 

19-4400 

20E363-19 

19-4400 

B158222-1 -1 
19-3660 14 

20E363-19 

19-4400 

20E1108 

19-4201 

20E363-4 

20E363-25 
19-3250 

20E363-25 

19-3250 

B158223-1-1 
19-4201 15 

20E363-25 

19-3250 

20E1092 

19-1001 



361208-3 

19-3660 

20E363-4 

361208-4 

19-3125 

20E363-3 

361211-1 

19-1004 

20E363-5 


Filament 

Choke 


34A704 

156906-51 


20E1092 

361210-1 

2E78 

19-3001 

AB155256-1 -1 
19-3001 

19-3001 

19-1001 

19-1005 

19-1002 
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SENTINEL 


PART NAME 


12 13 14 15 


20 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


22E54 
Flv-5 1 * 11 


3208U-1 

Fly-180 



22E56 

26R76 7 ' 42 

22E43/68 

26R95 

NOT USED 

NOT USED 




2E74/47 

26R89 


20E820 NOT USED 

WC-221 


300094-1 

26R911 


NOT USED 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


22E35-3 

24S52 


22E35-3 

24S52 


22E71-2 

24S50 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


I SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 

COIL COIL COIL COIL COIL COIL COIL 



22E71 320802-2 24 

24S50 22S45 

22E83 320803-2/-3 

26C91 1 26C76 

SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 

20E7BG- 

20E831 361209-1 

HS-5 HS " 5 

NOT USED NOT USED 



Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 

Trap 

1 st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


20E361 

17-3402 


2QE361 

17-3402 


20E361 

17-3402 


20E361 

17-3402 


20E785 

20-1004 


20E785 

20-1004 



20E363-10 

19-3500 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 20E796 

17-3495 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

20E363-14 20E363-19 29 20E360-24 29 20E363-19 

19-4251 19-4400 19-3100 19-4400 

20E363-16 2CE363-21 20E363-22 20E834 

19-3125 19-3300 19-4400 19-1002 

20E363-6 I 20E363-14 20E363-20 20E363-23 20E363-21 


20E785 361218-1 

20-1004 


NOT USED 361219-1 


NOT USED NOT USED 



NOT USED NOT USED 


361224-2 

19-3500 


20E363-19 

19-4400 


20E363-25 

19-3250 


20E363-10 20E363-13 NOT USED 20E363-21 20E363-20 


2E7826 

2E7826 

19-1002 

19-1002 




2E78 26 

19-1002 


31B-230 

34A680 

19-1005 


34A575 

31B638-1 37 

19-3001 


361224-3 

19-3250 

361224-4 

19-3250 


361224-1 33 

19-3660 


360601-8 32 
19-4215 
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SENTINEL 


SERVICE NOTES 



21 

22 



Flyback 

360659-1 

Fly-149 

320811-1 

Fly-180 



Yoke 

360660-1 

Y-16 20 

C/361222-1 

Y-16 20 



Vertical 

Output 

320269-1 

26S29 

320810-1 

26S52 



Vert. Blocking 

Oscillator 

320270-1 

320801-4 



Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 



Linearity 

NOT USED 

NOT USED 



Power 

NOT USED 

300094-1 

26R9138 



Filament 

NOT USED 

NOT USED 



Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 



Audio 

Output 

320266-1 

24S53 

320802-2 39 

22S45 



Choke 

320268-1 

26C78 

320803-2/-3 

26C76 



Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 



Horizontal 

Ringing Coil 

360669-1 

361209-1 

HS-5 



Antenna 

Input (Baiun) 

360492-1 

360491-2 



Video IF 

360661-1 

361220-1 



Video IF 

360662-1 

361202-1 

17-4536 



Video IF 

NOT USED 

361221-1 

17-4535 



Video IF 

NOT USED 

NOT USED 



Ratio Det. or 

Quadrature 

360666-1 

361207-1 

20-1005 



Trap 

NOT USED 

361210-1 

19-1005 



Trap 

NOT USED 

361218-1 

20-1020 



1st Sound IF 

360664-1 

361218-1 

20-1020 



2nd Sound IF 

360665-1 

361219-1 

16-3445 1 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 



Peaking 

360667-3 

19-4400 

361224-1 

19-3500 



Peaking 

360667-1 

19-4201 

361224-3 

19-3250 40 



Peaking 

360667-2 

19-3250 

361224-4 

19-3250 



Peaking 

NOT USED 

361224-5 

19-312S 35 



RF Choke 

360601-8 

19-4215 

361211-1 

19-1004 



Filament 

Choke 

360670-1 

19-1001 





1 Mounting difference. 

2 Original terminals 8-7 & 6-5-3 (Mount on inside of H .V. cage. 

* new terminals 9-7 - 4 - 1 Connect 3 & 4 of WC-20 across 

I & 3 of Fly-24.) 

3 Connect and mount same as original. 

4 Connect as auto former. 

5 22E92 used in models using 2 speakers - no replacement. 

6 Original terminals 8-7-6-5-3&4-2 -1 

new terminals 9-7-5-3-1 -1 (of WC-20) - 2 (of WC-20). 

Connect 3 & 4 of WC-20 to Fly-16 ^1 & ^3 - use 2 turns on firlament winding. 

7 Parallel 6.3 volt windings. 

8 Use original slug or remount. 

9 Cl58726-1-1, Cl58477-1-2 replaced by 26S76. 

10 20E1070/-2, 20E1048 , 20E1159/-2 used in a few models replaced by Y-44 43 . 

11 Use schematic ^2 and 5A packaged with unit. 

12 31K - 109 - no replacement. 

13 20E1194 replaced by 19-1001. 

14 Parallel coil with 4.7K resistor. 

15 Parallel coil with 27K resistor. 

16 Detune trap winding. 

17 2E115, 30E176 used in a few models replaced by Y-5. 

18 22E66 used in models using 6BY5G's - no replacement; 22E79 used in models 
458/59/60/61, 1U581/82/84/85 - no replacement. 

19 22E77 used in 150 volt line replaced by 26C41. 

20 Use original rear cover. 

21 Parallel with 15K resistor. 

22 20E1091, 20E1103, 20E1110, 20E114Q, 20E1112, 20E187, 20E1105, 20E1115, 
20E1104, 20E1083, 20E1082 - no replacement. 

23 20E1166B replaced by 19-4400; 20E363-6 replaced by 19-5100; 20E1086 replaced 
by 19-1004; 20E1090 replaced by 17-3402; 20E1J11 replaced by 19-4950; 33UH 
choke replaced by 19-3036. 

24 320272-1 used in amplifier 155 with 75 series replaced by 24S61. 

25 Connect as autoformer, use 7:1 turns ratio. 

26 2E92 replaced by 19-3001. 

27 20E857 replaced by 20-1049. 

28 20E858 replaced by 17-4536; 20E859 replaced by 17-4535; 20E860 - no replacement. 

29 20E883 replaced by 19-1005; 20E363-25 replaced by 19-3250; 20E363-26 replaced 
by 19-3660; 20E363-24 replaced by 19-3100. 

30 2E78 replaced by 19-1002. 

31 20E801 - no replacement; 20E872 replaced by 17-4500; 20E873 replaced by 17-5004; 
20E876 - no replacement. 

32 360601-1 replaced by 19-1007; 360601-9 replaced by 19-1000. 

33 Parallel coil with 680 ohm resistor. 

34 361224-5 replaced by 19-312535. 

35 Parallel coil with 3.3 K resistor. 

36 361211-1 replaced by 19-1004. 

37 2E92, 31B282 replaced by 19-3001. 

38 Fabricate new mounting brackets. 

39 320272-I/-2 used in 155 amplifier with the 75 series replaced by 24S60^. 

40 Parallel with 6.8 K resistor. 

41 Parallel with 3.3K resistor. 

42 Use 840 V CT Secondary. 

43 Use original rear cover and damping network. 

Connect Yoke *2 to Flyback *7. 

Connect Yoke ^7 to Flyback ^6* 

Connect Yoke *4 to green lead of Vertical Output. 

Connect Yoke *6 to red lead of Vertical Output. 

Jumper Yoke ^6 & *7. 


Printed in USA 
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PARTS LIST 


SETCHELL-CARLSON 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

— 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

B13M19643 

17-3497 1 

HF-155 

Fly-252 

M-682 

24A87 

T-107 


T—301 

26R105’ 3 

13M17273 

17-3497’ 

B72A83-3 

17-1063 

L-100 

26C44 

M-685 

26S52 

T-108 


TF-10 

Fly-252 

52B13B 

Y-6’,6 

B-104 


L-102 

19-3300 20 

M-737 


T-109 

17-3495 

TM-815E 

26S72 

52B14B 


B-200 

17-5010 

L-103 

20-1005 

M-789 


T-110 

24S61 

TM-1018A 


52B18A 


B-200A 


L-104 

19-3125 

M-790A 


T-111 

Fly-252 

TM-1083 


70-83 


B-200B 


L-105 

17-1034’ 

M-814 

26R41 

T—112 


TM-1083A 


72A60-1 

17-3402’ 7 

B- 201 


L-106 


M-815 

26S74 

T-113 


TM-1085 

22S47’ 3 

94A17 

HS-5 

B-201A 


L-107 


M-816 

26C43 

T—114 


TM-1086 

26S13’ 3 

416BRF 

14-1027 

B-202 


L-108 

26C78 

M-817 

24551 

T-115 

16-6758 

TM-1028-SC 

24S52 

416C 

14-1060 

B-203 


L—110 

19-4400 20 

M-847 

24S51 

T-116 


TM-1192 


449B 

14-1026’ 

B-204A 


L-112 

26C80 

M-1018A-ET 


T-117 

17-3402’ 7 

TT-107 

26C43 

484 

Y-16’0 

C4501 

17-1025 

L-113 


M-1018A-OU 


T-118 


TV-121-3 

19-3180 

570-445 

16-6758’ 

C4501A 

17-1034’ 

LM-1083 

26C80 

M-1018A-RD 


T— 119 


TV-8089 


789 


C4501C 

20-1005 

LM-1084 

26C80’ 3 

M-1028 

24549 

T-120 


TWF-90 

Fly-251 

790 


C4502 

16-3445 

LM-1222 

26C80 

M-1028-SC 

24S52 

T-121 


TWF-110 

F’Y-251 

815-B 

26S13 1 3 

C4502A 

16-3495 

M-187 

24S51 

M-1162 

24514 

T-122 


U-1785 

Y-16’0 

815-B/-C/-D 

26S13 13 

C4503 

17-3497 

M-515C 

26R27U 

PF-155 

Fly-252 

T—123 

Fly-253 

WF-9 

Fly-251 

815-D 

26S13’ 3 

D-200 

19-4250 

M-571-D 

26C43 

S-1028-SC 

24551 

T-124 

Fly-253 

WF-14 

Fly-253 

815-E 

26S73 13 

D-201 

19-3300 

M-572 

26S52 

$-3700 

Y-16M2 

T-125 

26R105’3 

WF-30 

Fly-254 

989 

22S87 

D-204 

19-3180 

M-573 

26A05 

T-100 

26R41 

T -126 

24S60 

WF-70 

Fly-253 

1018ED 

26R105 13 

D-2000 

19-3250 

M-575 

26R27U 2 

T-101 

26513’ 3 

T-127 


WF-71 

Fly-254 

5710 

26C44 

D-2000A 

19-4201 

M-575C 

26R27U 2 

T—102 

24S51 

T — 128 


WF-80 

Fly-254 

17671-1 

Y-61 14 

D-2000B 

19-3160 

M-575D 


T-103 

Fly-252 

T-129 


WF-90 

Fly-251 

17671-2 

Y-6l' 4 

D-2200 

19-3250 

M-580 

24S51 

T-104 

17-3497 

T-131 

20-1044 

WF-110 

Fly-251 

17731-2 

Y-53’ 4 

FA53-102 

Y-6 1 ' 6 

M-581 


T-105 

17-5010 

T-132 

Fly-254 

Y1 DO 

Y-16 

17731-20 

Y-53 14 

FC-103 

19-3001 

M-681 

24S52 

T-106 


T-133 

Fly-254 

Y-100 

Y-16 1 -6,10 

17731-21 

Y-53 

HF-10 













MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

MB IBM 

A53 

2 

T60 

12 

21L159 

12 

56/-WR 

5 

I51-A17/-LR 

2 

1760 

12 

A53I/33 

2 

TL60/C 

12 

23C62/U 

14 

58 

9 

531 

2 

2500/-LP 

1 

A5301/02/03 

2 

TL61 

15 

23CX63/R/U 

15 

58C21 

10 

551/2/3 

3 

5301/02 

2 

C602C/CR/CU 

15 

TL62/E/ER/EU 

15 

23L62/P/PU/U 

14 

58 R 

9 

561/2/3 

5 

5501/02/03 

3 

CB62/U ' 

14 

TL62R/U 

15 

23L602/P/PU/U 

14 

60C 

12 

571 

7 

5601/02/03 

5 

P61 

4 

17P68/U 

15 

24059 

12 

61C 

15 

572/3 

7 

5701/-T 

7 

P61 

6 

19C61 

15 

24 LI 59 

12 

62C/CR/CU 

15 

581 

9 

5702/-T 

7 

P62 

6 

19C62/R/U 

15 

27C62/U 

14 

71 

7 

582/83 

9 

5703 

7 

P63 

8 

19P68/R/U 

15 

270 59 

12 

150 

1 

600C 

12 

5800 

9 

P65 

11 

19T61 

15 

27CX63/R/U 

15 

T51-C20/-LR 

2 

601C 

14 

5800R 

9 

P66 

13 

19T62/E/ER/EU 

15 

27L62/U 

14 

151-B20/-LR 

2 

611 

6 

5801 

9 

P67 

15 

19T62R/U 

15 

27 L159 

12 

151 - B17/-LR 

2 

711 

7 

5802/03 

9 

ST59 

10 

21059 

12 

53 

2 








CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 





CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

C-100 

4 

006 

13 

C-219 

15 

XI62 

15 

156—R P 

5 

258-A 

10 

C-IOO(Late) 

6 

C106A 

15 

H62 

14 

Z159 

12 

157/RP 

7 

259 

12 

C-101 

6 

C-117 

15 

J62 

14 

25 

1 

158/RP 

9 

260 

12 

C-102 

8 

C-200 

6 

K62 Amp. 

14 

152/53 

2 

159 

12 

361 

15 

005 

11 

C-201 

7 

XI59 

14 

155 

3 

159 (Late) 

14 

362 

15 


Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the SETCHELL-CARLSOH section 


FORM-2 





































SETCHELL-CARLSON 



PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


M573 M682 4 

NOT USED 

26AQ5 _ 24A87 ____ 

NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


Power 


Filament 


NOT USED 

NOT USED 





SEE RINGING 
COIL 


Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


B72A83-3 B-200 

17-1063 _ 17-5010 

B72A83-3 B-200 

17-1063 17-5010 

B13M19643 C-4503 

17-3497 1 17-3497 

B—201 


T-132 
WF-71/-80 
Fly-254 


NOT USED NOT USED 



NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 



NOT USED 


T-125 
26R105* 3 
NOT USED 


T-110 15 T-102 

M789 I M817 

245.61_ 

L-108 / TT-107 

M-571-D NOT USED 




NOT USED j NOT USED j NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED 1 NOT USED I NOT USED I NOT USED NOT USED 








10 


Y-100 
484, VI785 
Y-16 10 


T-101, M815 
815A, 815 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


T-125 T—301 

1018ED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


Ml 028 



2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 


FM IF 

16-6758 1 

16-6758 1 

16-6758 

NOT USED 

16-6758 

NOT USED 

Peaking 

D-2000 

19-3250 

D-2000 

19-3250 

B-202 

19-2864 

D-200 

19-4250 

L-106 

19-2864 

19-4250 


TV-121-3 

19-3180 


D-2000 

19-3250 


NOT USED 


NOT USED 


Filament 

Choke 


19-3001 I 19-3001 


Service notes may be found at the end of the SETCHELL-CARLSOH section. 


Printed in USA 


FORM-2 







































































































































PART NAME 

ii 

12 

13 

HI 

15 

Flyback 

WF-90 

Fly-251 

bBE— 81 

TWF-110 

WF-110 

■ 

Ej KBS; 

WESm 

Yak* 

17671-2 

Y-61 14 

Y-109 

VW* 

Y-110 

Rjl 

PIS® 

Vertical 

Output 

815B 

26513 13 

815B/C/D 

26S13 13 

TM-815E 

815E i? 

26S73 13 

TM-1086 

26S13 13 

815D 2 * 

26513 13 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED 

Width Coil 

NOT USED 




NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

Power 

M-1018A-RD 

TM-1083 

TM-1018A 

M-1018A0U 

TM-1192 

M-10831U 

TM-1083/A 

M-1018AET 27 

Filament 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

Ml 028 

24S49 

TM-1085 22 

22S47 13 

TM-1028SC 

M-1028SC 

24S52 

M-1162 

24S14 

S-1028SC 28 

24S51 

Choke 

NOT USED 

LM-1084 

26C80 13 

LM-1222 

26C80 

LM-1083/-1222 
22-2373 

26C80 

LM-1222 

26C80 

Horizontal 

Oscillator 

NOT USED 

HS-5 

NOT USED 

HS-5 


Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Antenna 

Input (Baiun) 






Video IF 






Vidoo IF 






Video IF 






Video IF 






Ratio Det. or 

Quadrature 

17-3497 


17-3497 



Trap 






Trap 






1st Sound IF 






2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 




AM IF and 

FM IF 

16-6758 





AM IF and 

FM IF 

16-6758 





Peaking 






Rooking 






Peaking 






Packing 






RF Choke 






Filament 

Choke 







SETCHELL-CARLSON 


SERVICE NOTES 


1 May require use of original networks 

2 Use high secondary tap and one 5 Volt @ 3 A winding. 

3 M737 used in CH-153 chassis - no replacement. 

4 M581 used in CH-153 chassis replaced by 26A05. 

5 M575-D used in CH-153 chassis - no replacement. 

6 Use original centering device. 

7 Old lugs 5-4-3-1 - 6- 7 
New lugs 5-4-4-3-2-1 

8 Old lugs 5-4-3-1-7-8 
New lugs 5-4-4-2-7-8 

Use original mounting bracket, use 2 turn filament windings. 

9 PF-155 used in chassis C-200 & C-100 (late) replaced by Fly-252. 

10 Connect & mount same as original, insulate width sleeve. 

11 T-112/M-790A used in a few chassis - no replacement. 

12 Mount with leads out top and connect same as original. 

13 Mounting difference. 

14 Use original yoke plug and connect the same as in original circuit. 

15 T— 102, M-847 used in model 71, 711 & chassis C-201 replaced by 24S51. 

16 TV-8089 - no replacement; 416C replaced by 14-1060^; 416BRF re¬ 
placed by 14-1027. 

17 Disregard center tap. 

18 Antenna loading coil replaced by 19-1002; 449-B replaced by 14-1026^; 
416-C replaced by 14-1060^. 

19 Use primary winding. 

20 Parallel coil with 22K resistor. 

21 T-113, T-114, T—116, L-107 - no replacement. 

22 M1028SC, TM1028, Ml028 used in chassis 259 and 260 replaced by 24S52. 

23 Y-109 used in chassis 159 (late production) replaced by Y-56 (use original 
plug and connect 3, 900 ohm, 1/2 watt resistor in series with the 
Horizontal C.T. lead). 

24 TWF-110, TWF-110X, WF-90, TWF-90 all replaced by Fly-251. 

25 Y-110/A, Y-114, P68-114, 362-114 all replaced by Y-53’ 4 . 

26 TM815D, M815D-1, TM1086 used in chassis 361, C-l 17 and XI62 re¬ 
placed by 26S13^ 3 . 

TM815E used in a few chassis replaced by 26S73^ 3 . 

M815D-2, TM815D-2 used in chassis C219, 362 replaced by 26S30. 

27 TM1192CDS & TM1192C used in chassis C219, Cl 17, 362, XI62 replaced 
by 26R105 . 

TM1192, Ml 192, TM1018A used in a few models no replacement. 

28 TM1028SC, TM1028 alternate replaced by 24S52. 

Ml372, TM1372 used in chassis 361, 362, C219 replaced by 26S48. 
TM1085 used in chassis XI62 replaced by 22S47^ 3 . 


Printed in USA 


FORM-2 


































































parts list use ™ | s page SILVERTONE 

1 Ml ' 1 ° 1 if PART NUMBER is available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

"part REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part' repucemekt 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

A-80-15-6 

26C79 

C80-87-1A 

24S96 

M53C201-D 

Y 78 

N25729-1 

16-57141 

PMB56037 

26A03* 

T10-577 


A1095 

Fly 1 

C80-253 

26S49 

M53C202 

Y 5 

N25916 

19-1000 

PMB56040 

26S25 

T10-578 

19-4412 

A1098 

24R96 

C80-292 

26R95 

M53C203 

Y 12 

N40027 


PMB56048 

26S25 

T10-579 

19-3500 

A1099 

26A03 

C23087-1 

26C41 

M53C217 

Y 12 

N40028 

WC 17 

PMB97213 

Y 78 

T10-580 

19-318027 

A1201 

17-3497 

C24776-1 

26S49 

M55A128 

26S52 

N40513 

Fly 16 

PM B97326 


T10-581 

20-1004 

A1202 

17-3497 

D80-1-2G 

26S06 

M55A157 

26S64 

N40532 

WC 20 

PMC50003 


T10-582 

WC 22 

A1350-2 

26S53 

D80-1-4L 

Y 1637,91 

M55A166 

26S52 

N40533 

WC 22 

PMC50006 


T10-583 

HS 5 

A1352 

26S51 

D80-2-3A 

Fly 127 

M55B115 

24A87 

N40537 

Y 148 

PMC50034 


T10-587 

20-1004 

A1354 

26S51 

D80-2-4J 

Y 97 

M55B128 

26S52 

N40925-1 

26C41 

PMC56002 

Fly 12 

T10-588 


A1404 

20C491 

D80-5-4A/C/F 

Y 97 

M55B150 

2455 

N40926 

26R9210 

PMC56017 

Fly 1640 

T10-590 

19-3250 

A1406 

26C44 

D80-7-4A 

Y 96 

M55B151-B 

26S54 

N40937 


PMC56038 

Fly 125 

T10-591 

19-316037 

A2304 

HS 8 

D80-8-2A 

26S29 

M55C115 

24A87 

N41020 

WC 18 

PMC56039 

Y 1046,8,37 

T10-593 


A3392 

17-1003 

D80-9-3D 

Fly 211 

M55C132 

24S52 

N41023-2 

26S72 

PMC56044 

Y ]o46,8,37 

T10-594 

17-4531* 

A3393 

17-3497 1 

D80-10-3B 

Fly 212 

M55C133 

Fly 563 

N41024 

Fly 1434 

PMC56049 

Fly 127 

T10-595 

17-5003* 

A3395 

16-3487 

D80-10-4 

Y 96 

M55C134 

24S52 

N41032-2 

26S53 

PMC56050 

Y 168,61 

T10-596 

17-5004* 

A3396 

16-6758 

D80-13-3D/G 

Fly 257 

M55C144 

Fly 5 

N41092-1 

26570* 

PMC97281 

Y 148 

T10-597 


A3397 

17-3487 

D80-14-3C/H 

Fly 257 

M55C149 

Fly 1283 

N41171/72 


PMD52033-1 

16-6758 

T10-600 

19-3160 

A3399 

16-6758 

D80-17-3R/B 

Fly 257 

M55C152-B 

Fly 1283 

N 41173 

17-5001 

PMD52033-2 

16-6758 

T10-601 

19-3180 

A10100 

Fly 1 

D80-18-3A/H 

Fly 257 

M55C154 

Fly 5 

N41174 


R60518 

16-67581 

T10-602 

WC 1138 

A10104 

Fly 59 

D80-19-3B 


M55C155 

Fly 5 

N41176 

17-1025* 

R61107 

14-1060 

T10-603 

FC 3 

A10105 

26R20'0 

D80-20-4B 

Y 96 

M55C156 

Fly 8 

N41177 

16-3445 

R62149 

22R061 

T10-604 

WC 2238 

A10108 

Fly 59 

D80-26-3D 


M55C171 

Fly 8 

N41745-1 

26A03 

R62174 

22S56 

T10-607 

19-4120 

A10109 

26R20 

D80-27-4A 

Y 96 

M56B117 

26C41 1 

N41844 

21F2410 

R62175 

20C53 

T10-609 

19-3250 

A10114-4 

26S51 

D80-28-3/A 

Fly 257 

M56C116 

26C411 

N41852 

Fly 60^6 

R63929 

24S51A1 

T10-617 


A10115-5 

26S53 

D80-29-4/B/F 

Y 96 

N22446-1-2 

26A04 

N41879 

16-3445 

R63936 

19-3001 

T10-658 


A10126 

Fly 51 

D80-3(J-3/A 

Fly 257 

N22446-3 

26A04 

N41884 

WC 1838 

R63937 

19-3001 

T10-659 

17-4531* 

A10134 

26A04 

D80-32-3 

Fly 257 

N22456 

19-3001 

N41887 

WC 2238 

R63946 

19-3001 

T10-660 

17-5003* 

a ioi 34 

Fly 59 

D80-35-4F 

Y 86 

N22500-3 

19-3250 

N41984-1 

26S72 

R63 947 

19-3001 

T10-662 


A10136 

Fly 58 

D80-36-4P 

Y 96 

N22500-6 

19-1006 

N42135 

17-4522 

R65426 

17-1006 

T10-666 

17-50011 

A10137 

Fly 58 

D80-38-4/A 

Y 96 

N22500-8 

19-100653 

N42144/-1 

22S52 

R65427 


T10-669 

HS 3 

A10 3 52 

26S27 

080-45-4/A 

Y 863 

N22500-9 

19-325027 

N42504 

Y 148,37 

R65428 

24A87 

T10-670 

17-1006 

A23255-6 


DC-140 

Y 72 

N22500-10 

19-1004 

N51018 

26S48 

R65432 

26A31U 

T10-671 

19-4250 

428253 

19-3036 

E25696 

26R17 

N22500-11 

19-330062 

NA22334-1 


R65441 

Fly 1 

T10-672 

17-1064 

A28254 

20-1020 

H23086 


N22500-12 

19-3500 

NA23334-1 

19-3001 

R65451 

24S869 

T10-673 

Y 10 44 , 4 * 

A28255-1 

19-3125 

LC-13 

19-1006 

N22500-19 

19-100627 

NA23502-1 

19-1004 

R65452 

WC 11 

T10-674 

20-1020 

A28255-2 

19-4201 

LC-15 

19-3001 

N22561-1-2 

26C93 

PB10125 

26A03 

R65453 

HS 8 

T10-675 

17-1063 

A28255-3/-S 


LF-30 

16-3487 

N22561-5 

26C92 

PB23802-1/-E 

Y 5 

R65454 

FC 1 

T10-676 

19-3125 

A28255-4 


LF-32 

16-6758 

N2256I-6 

26C93 

PB28277 


R65461 

Y 3 

T10-677 

17-5003 

A28255- 6 


LF-33 

17-3498 

N22562 

WC 14 

PB28295/-2/-C 


R65463 

26R94*0 

T10-678 

17-5000 

A28258-1 

wc n 

LF-34 

16-3487 

N22563 

HS 3 

PC5866 

24S48 

R65474 


T10-679 

17-5004 

A28258-2 

WC 11 

LF-35 

16-6758 

N22905-1 

26S52 

PC 10107 

Fly 59 

R65479 

17-1013 

T10-680 

17-5002 

A28259 

WC 14 

LG-10017 

HS 5 

N23085 

Y 98 

PCI 0138 

Fly 51 

R65480 

17-1011 

T10-682 

Y 10 44 , 4 * 

A28260 


LGA-10017A 

HS 5 

N23098/-1 

26C41 

PC28263 


R65497 


T10-690 

HS 9 

A28261 

Y 3 

LGA-100178 

HS 5 

N23088-1 

26C41 

PC28278 

Y 5 

R65513 

16-6758* 

T10—692 

Y 10 44 , 4 * 

A28262 


LGA-10021A 

26C43 

N23089 


PC28330 

Y 5 

R65745 

19-3001 

T10-695 

17-5001 

A28263 

HS 5 

M50A431 

17-1063 

N23090-1 

26S51 

PMA51022 

24S48 

R66180 

19-3001 

T10-696 

Y 10 44 , 4 * 

A28264 

19-3001 

M50A432 

20-1020 

N23091-1 


PM A52020 

19-1020 

R66188 

19-1004 

T33-226 

19-1006 

A28273 


M50A474/-G 

20-1004 

N23093 

17-3401 

PMA52021 

17-1003 

R66189 

19-1004 

T33-236 

19-3001 

A28274 


M50A475 

17-1062 

N23094 

17-3497 

PMA52023 

19-3100 

R66191 

26R31U* 

T33-237 

19-6022 

A28276 

19-1005 

M50A476E 

17-1069 

N23095 

19-3001 

PM A52024 

19-3500 

R66192 

24S51A 

T33-238 

26C41 

A28278-2 

Y 5 

M 50 A 477 

17-1063 

N23112 


PMA52025 

19-420127 

R67122 


T80-253/-E 

26S49 

A28278-3 

Y 5 

M50B406 

17-1033 

N23397 

26R9I 

PMA52027 

17-3497 

R67123 


T80-257 


A28279/-1/-2 

WC 15 

M50B458 

17-1064 

N23449 

HS 5 

PMA52028-1/-2 

17-3400 

R67133 

26C77 

T80-261 

26S52 

A28280-19 

19-1021 

M50B473 

17-1033 

N23490 

24S501 

PMA52029 

17-1062 

R67143 


T80-263 

Fly 68 

A28280-23 

19-3001 

M50B473-D 

17-1033 

N23490-1 

24S60 

PMA52029-2 

17-1063 

R67083 

HS 7 

T80-264 

26R95 

A28280-24 


M50B474 

20-1004 

N23502-1 

19-1004 

PMA52104 

17-1064 

R67304 

26R9410 

T80-265/-G 

Fly 68 

A28282 


M51A1243C 

WC 33 

N2354I 

26R33 

PMA52105 

20-1020 

R67316 

24S52* 

T80-277 

26S52 

A28286 

20-1004 

M51A1261C 

WC 14 

N23542 

21F031 

PM A56000 

Y 78 

R67800 

16-6758 

T80-278 


A28292/-G 

WC 14 

M51A1288 

17-1063 

N23614 

17-45011 

PM A56001 

WC 17 

R67801 

16-6758 

T80-279 

Fly 68 

A28295-3 


M51A1289 

17-1063 

N23657 

26S52 

PM A56003 

WC 22 

R67802 

16-3487 

T80-284 


A28301-3 

Y 12 

M51B1071 

WC 14 

N23672 

17-4502 

PMA56004 

26S54 

R67803 

16-3487 

T80-286 

26S49 

A28302-1E 

Y 5 

M51B1072-1 

WC 11 

N23673-I/-2 


PM A56005 

26A03 

R67804 


T80-287 

26S52 

A28303 

HS 7 

M51B1153 

HS 9 

N23802-1 

Fly 49 1 

PMA56019 

WC 1342 

R67810 


T80-288 

26A03 * 

A28305 

17-1062 

M51B1154 


N23817 

Y 9 

PMB50003 


R67885 

24S52* 

T80-289 

Fly 37 49 

A28314 

20-1020 

M51B1155 


N23837 


PMB50611 


R70077 

17-3402* 

T80-290 

26S72*, 4 

A28317-3 

Y 5 

M51B1158 


N23840 

2IF12* 

PM B51005 

24S52 

R70I55 

Fly 1 

T80-291 

24S50* 

| A28318-1 

WC 23 

M51B1159 


N23842 

21F03 

PM B51005-2 

24A87 

R70158 

24S52* 

T80-292 

26R95 

A28322-1 

Y 5 

M51B1230 

WC 11 

N23894 

WC 22 

PMB5I018 

24S48 

R70181 

17-1031 

T80-293 


A28330 

Y 5 

M51B1231 

20-1021 

N23931-1 

24S50 

PMB5I019 


R70182 


T80-294 

26R90*0 

A13A1139-1 

17-1004 

M51B1232 

WC 14 

N24283 

Y 98 

PM B51020 

26S491 

R70189 

26R00* 3 

T80-316 

26S25 

A13D1456 

HS 5 

M51B1242 

HS 3 

N24776-1/-5 

26S49 

PMB52019 

HS 3 

R70190 

26R00* 3 

T80-317 

26A03* 

A14D1479 

HS 5 

M51B1246 


N24807 

Y 108 

PMB52033 

16-6758 

R70519 


T80-318 


A17B1031 

26C43 1 

M51B1277 

WC 17 

N24989 

Fly 12 

PMB52049 

17-500327 

R70656 

17-1004 

T80-319 

24S48 

B10106 

24A87 

M51B1280 


N24990-1 

26S54 

PMB52050 

17-500227 

R70834 

16-3445* 

T80-320 

Fly 125 

B12C1122 

24S52 

M51B1287 


N25322 

17-1033 

PMB52051 

17-450380 

R70930 

Fly 1 

T80-329 

26S49 

B13H1369 

20-1021 

M51B1290 

17-1063 

N25410 

17-4500 

PMB52052 

17-5001 

T10-541 

17-1062 

T80-342 

24551 * 

B13K1047 

17-1043 

M51B1335 

WC 18 

N25411 

17-4501 

PMB52053 

19-3001 

T10-542 

17-1063 

T80-370 

Fly 24 

B80-1 

26A03 

M51B1337 


N25412 

17-4502 

PMB52104 

17-1063 

T10-543 

17-1062 

T82-694 

Y 5 

B80-1-2-C 

26S06 

M52C185 

26R64 

N25413 

17-4503 

PMB52105 

20-1020 

T10-551 

WC 11 

T83-669 

Y 5 

B80-1-2-F 

26S19 

M52C196 

26R27U 

N25414 

17-4504 

PMB52106 

17-1033* 

T10-552 

17-1033 

T83-694 

Y 5 

B80-3-2-C 

26S24 

M52C199 

26R66* 

N25415 

17-4524 

PMB52107 


T10-555 

HS 5 

T83-743 

Y 78 

B80-81-1-E 

24S51 

M52C204 

26R24 

N25433 

26R17 

PM B52108 

17-4503* 

T10-556 

17-3400 

T83-776 

Y 78 

B80-126-1/C 

24S64 

M52C212 


N25468-1 

19-3100 

PMB52109 

17-5003 

T10-557 

19-3093 

TH10000 

Fly 68* 

B80-286 

26S49 

M52C223 

26R22 

N25468-5 

19-3100 

PMB52110 

17-5004 

T10-558 

19-4400 

THC1000A 

Fly 68* 

B80-377 

26S25 

M52C224 


N25468-6 

19-3036 

PMB52111 

17-5004 

T10-560 

FC 3 

THC10002 

WC 14 

C10-815B 

Y 168,44 

M53A180 

Y 3 

N25468-8 

19-325027 

PMB52121 

17-5001 

T10-561 

WC 14 

THC10003,E 

Fly 68* 

C80-1-3B 

Fly 168 

M53B009 

19-3100 

N25474 

17-4504 

PMB52122 

HS 3 

T10-565 

19-4412 

TL-265 

19-4060 

C80-3-3B/H/R/S Fly 168 

M53C194 

Y 3 

N25543 

17-1031 

PMB56011 


T10-566 

19-4200 

TL-266 

19-3180 

C80-3-7B 

26A05 

M53C195 

Y 7 

N25609 

20-1004 

PMB56016 

26S53 

T10-571 

20-1004 

TL-267 

19-3250 

C80-4-2C 

26S24 

M53C197-B 

Y 78 

N25728-1 

16-57121 

PMB56018 

26C44* 

T10-574 

20-1021 

TL-983 

WC 22 
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SILVERTONE 


PARTS LIST 

I CONTINUED) 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


'part' repucement 

'part’ flEPUCE,,ENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part' replacemebi 

TL-995 


TTR-154 

Fly 1 

W509380 

26R21 

10-50-0 


10-691 


55B274 Fly 25 

TL-998 


TTR-156 

24S52 

W509384 

Fly 5',2 

10-51-0 


10-692 

Y 10 

55B283 Fly 25 84 

TLF114-D 

17-103H 

TTR-157/-D 

HS 2 

W509704 

Y 6 

10-52-0 


10-697 

19-3001 

55C249 26S17 

TLF133-D 


TTR-158 


W522519 

HS 3 

10-53-3 


10-698A/-D 

Y 168,37 

55C260 26S76 

TLF134-D 


TTR-159-D 

Y 3 

YD-10001 

Y 6 

10-54-0 

20-1020 

10-699 

Y 10 

55C284 26S77 

TLF135-D 

19-4160 

TTR-161-D/-3 

24A87 

YDB-10000A 

Y 6 

10-54-3 


10-709 


55C301 Fly 146 

TLF136-D 


TTR-161-1D/-2D 24A87 

2TIF-403 


10-55-3 


10-710 


55C302 24S48 

TLF137-D 

HVO 50 

TTR-165-D 

24551 

2TIF-404 


10-56-3 


10-711 


55D270 Fly 25 

TLF139-D 


TTR-165-1D 

26S51 

2TIF-405 


10-57-5 


10-738 


55D274 Fly 25 87 

TLF142-D 

17-3497' 

TTR-170-D 

26R9556 

2T1F-407 


10-58-3 


10-743 


55D285 Fty 109 

TLF144-D 

19-3001 

TTR-178-1D 

26C41 

7T-145 

24S05' 

10-59-3/-5 


10-781 

17-3495 

56A250 26C77 

TLF146-D 

19-3001 

TTR-179-D 

24S51 

8T-157 

26S04' 

10-60-5 


10-785 

20-1049 

56B187 26C41 

TLF147-D 


TTR-181-D 

Fly 1 

8T-564 


10-66-5 


10-786 

17-4524 

56B224 26C77 

TLF148-D 


TTR-182-D 

26R95 

9T-111 


10-67-5 


10-787 

17-5001 

80-1-2 26S06 

TLF149-D 


TTR-185-1 D/D 

26S51 

8-34-1 

24S64 

10-74-5 


10-788 

19-3075 

80-1-3/-3Q Fly 168 

TLF151-D 


TTR-186-D/1 D 

Fly 1 

10-3-0 

17-3497 

10-75-5 


10-789 

19-1006 

80-1-3B Fly 168 

TLF157-D 


TTR-388-D 

26R15 

10-3-1 

17-3497 

10-60-2 

17-5014' '3 

10-790 

19-325027 

80-1-4 Y 97 

TLF502/-D 

19-4125 

TTR-195-2D 

24S50 

10-3-5 


10-61-1 

20-1020 

10-791 


80-1-5 

TLF503 

19-3036 

TTR-201-D 

Y 5 

10-4-3 


10-64-1 

19-3060 

10-792 

Y 1861,91 

80-1-7 26A03 

TLF504 

19-4180 

TTR-208-D 

Fly 2 

10-5-0 

17-4538 

10-65-1 

19-1010 

10-800 


80-2-2 26S25 

TLF505/-D 

WC 11 

TTR-209-D 

Fly 5' 

10-6-0 


10-66-1 

19-3250 

10-815 

Y 168,44 

80-2-3 Fly 127 

TLF506/-DA 

WC 14 

TTR-210 

Fly 5 

10-6-3 


10-72-2 

16-6787 

10-826 


80-2-4/-H Y 97 

TLF507 

FC 1 

TTR-212 

Fly 5 

10-7-2 

17-5004 

10-73-2 

16-6786 

10-827 


80-2-5 

TLF513-D 


TTR-216-D 


10-8-2 

17-5014 

10-76-2 

17-5003 

33-244 

26C77 

80-3-2 26S24 

TLF514-D 

19-3660 

TTR-217-D 

Y 18 

1G-8.-5 


10-77-2 


33-245121 

26C92 

80-3-3 Fly 168 

TLF517-D 


TTR-219-D 

Fly 591 

10-9-2 

17-5002 

10-77-3 


33-246 

19-3001 

80-3-3F 

TLF519-D 

19-3100 

TTR-220-D 

Y 5 

10-9*3 


10-82-2 


33-248 


80-3-5A 

TLF520-D 

19-3001 

TTR-223-D 

Y 5 

10-10-3 


10-83-2 


38G53 

24S48 

80-3-7 26A05 

TLF521-D 


TTR-224-D 

Y 128 

10-11-0 

17-3495 

10-86-1 

19-3275 

50-688 

17-5001' 

80-4-2 26S24 

TLF522-D 

FC 3 

TTR-226-D 

26C78 

10-11-1 

17-3495 

10-91-1 

20-1020 

50A341 

17-1063 

80-4-3 F Fly 168 

TLF522/-1D 

FC 3 

TTR-227-D 

Y 12 

10-11-5 


10-94-1 


50A431 

17-1063 

80-4-5 

TLF525-D 

20-1004 

TTR-242-D 

Y 5 

10-12-1 

19-3125 

10-100-2 


50A432 

20-1020 

80-5-4 Y 97 

TLF526-D 

19-420150 

TTR-252-D 

Y 5 

10-12-5 


TO-II6-2/A 

16-6780 

50A623 


80-5-5 

TLF528-D 


TTV-254-D 

26S5I 

10-13-5 

HS 22 

10-119-2 


50A654 

17-5004' 

80-6-1 24S49 

TLF527 


TVC-100-D 

HVO 50 

10-14-3 


10-120-1 

17-1072 24 

50B58 

17-1064 

80-6-3 Fly 168 

TLF529-D 


W1 15228 

Y 6 

10-15-3 


10-121-0/-1 


50B406 

17-1033 

80-7-2 26S24 

TLF53I-D 

17-34971 

W162056 


10-16-2 


10-122-1 

19-1002 

50B458 

17-1064 

80-7-4 Y 96 

TLF545-D/DA 


W162190 

WC 17 

10-16-3 


10-124-1 

19-1004 

50B622 

HS 3 

80-7-5 

TLF551-D 


W162326 


10-17-2 

17-5004 

10-126-1 

19-3250 

50C648 

HS 9 

80-8-2/A 26S29 

TLF552-D 

17-3497' 

W505867 

16-6758 

10-17-3 


10-127-1 

19-3300 

51-2100 

1 9-31 SO 6 * 

80-8-3 Fly 211 

TLF553-D 

WC 18 

W505905 

16-3487 

10-17-5 


10-128-1 

19-420032 

51-2101 

19-4400 27 

80-9-2 

TLF557-D 

17-1031' 

W505912 

26S49 

10-18-1 

HS 3 

10-136-1 

19-1002 

51-2102 

19-3100 

80-9-3/D Fly 211 

TLF560-D 


W506080 

16-3487 

10-18-2 

17-5004 

10-143-2 


51-2103 

20-1020 

80-9-4/A Y 96 

TLF562-D 

19-3300 

W507321 

17-3493 

10-18-5 


10-146-1 


51-2104 

20-1049 

80-10-0 

TLF566-D 

HS 3 

W507343 

17-1003 

10-19-0 


10-147-1 

19-3275 

51-2105 

17-4522 

80-10-2/2 A/E/ F 26S29 

TLF567-D/1D 


W507367 

19-7100 

10-19-4 

HS 7 

10-148-1 

19-3060 

51-2166 


80-10-3/B Fly 212 

TLF568-D 


W507373 

19-2400 

10-20-5 


10-149-1 

19-3036 

51-2167 

17-4534 

80-10-4 Y 96 

TLF570-D 

20-1004 

W507374 

19-4400 

10-21-0 


10-150-1 

19-3275 

51-2168 


80-10-5 

TLF574-D 

17-1063 

W507567 

17-1004 

10-21-2 

17-3495 

10-152-1 

17-1072^ 4 

51-2169 

HS 5 

80-1I-2/A/B 26S30 

TLF576-D 

17-3063 

W507586 

19-1000 

10-21-3 


10-155-1 

19-1002 

51A1166 


80-11-4 Y 96 

TLF579-D 

20-1004 

W507587 

19-1007 

10-21-5 


10-163-2 


51A1854 

17-1062 

80-11-5 

TLF580-D 

HS 7 

W507590 

19-3001 

10-22-3 


10-164-2 


51A1857 

20-1005 

80-12-3/C Fly 212 

TLF581-D 

HS 8 

W507591 

19-1021 

10-23-2 


10-166-1 

19-3275 

51A1856/59 

20-1020 

80-12-4 Y 96 

TLF593-D 

17-1062 

W507791 

Y 3 

10-23-3 


10-166-2 

20-1052 

51A 7861 

17-1003 

80-13-2/E 26S24 

TLF594-D 

17-3497 

W507935 

19-2400 

10-24-3 


10-167-1 


51A1862 


80-13-3/G Fly 257 

TLF618-D 


W507970 

19-3001 

10-25-3 


10-169-1 

19-1002 

51A1925 

20-1049 

80-13-4 Y 96 

TLF619-D 

WC 14 

W507971 

19-3001 

10-25-1 

17-1033 

10-170-1 

19-3275 

51A1926 


80-13-5 

TO 10023^ 

WC 11 

W508058 

Fly 1 

10-26-3 

20-1044 

10-172-1 

19-1002 

51A1927 

17-4501 

80-13-6 26C80 

TOA/10023/-C 

WC 11 

W508059 

26S51 

10-26-5 


10-172-2 


51A1947 

19-350027 

80-14-2 26S86 

TO 10024 

WC 14 

W508060 

26R82 

10-27-3 


10-173-2 


51A1952 

19-3075 ">9 

80-14-3 Fly 257 

TO A10024 

WC 14 

W508061 

17-3495 

10-27-5 


10-174-2 


51A1996 

20-1020 

80-15-2/A 26S23 

TO 10034 

24S48 

W508065 


10-28-2 

17-5014 

10-175-2 


51A1997 

19-5100 

80-15-3 Fly 212 

TOC 10034C 

24S48 

W508069 

19-4201 

10-28-3 


10-176-2 


51B1154 


80-15-6 26C79 

TO 10045 

26S51 

W508070 

19-4201 

10-28-5 


10-177-2 

17-4522 

51B1155 


80-16-3 

TOB10045D 

26S51 

W508076 

26A03 

10-29-2 


10-178-1 

24S53 

51B1948 

17-4501 

80-16-4 Y 96 

TOB10045/-D/-E 26S52 

W508077 

HS 5 

10-29-3 

17-107224 

10-183-1 

19-3180 

51B1996 

20-1020 

80-16-20 Y 96 

TO 10051 

26A03 

W508179 

17-3498 

10-30-3 


10-198-1 

19-3125 

51B2109 

HS 5 

80-17-3 Fly 257 

TOA10051A 

26A03 

W508195 

14-1074 

10-30-5 

HS 8 

10-202-1 

19-4060 

51 Cl 875 

19-495027 

80-17-3R 

TO A10053 

WC 14 

W508218 

WC 27 

10-31-2 

17-5004 

10-206-1 


51C1876 

19-350027 

80-17-4 Y 97 

TPC10005-A 

26R95 

W508341 

26C93 

10-31-3 


10-207-1 

19-3275 

52C314 


80-18-3/H Fly 257 

TPC10011 

26R95 

W508552 


10-32-3 


10-209-1 


52C322 

26F64 

80-19-3 

TPC10018 

26R95 

W508553 


10-33-1 


10-211-1 


52C341 


80-19-6/C 26C80 

TPM101-DA 


W508555 

19-1023 

10-33-3 


10-212-1 


52C342 


80-20-2 26S23 

TSA10030B 

17-1003 

W508667 

WC 20 

10-34-0 


10-213-1 


53-396 

Y 168,46 

80-20-4/L Y 96 

TSA10050/-A-B 20-1004 

W508674 

26S52 

10-34-3 


10-217-1 

19-4073 

53A282 

19-3001 

80-20-6/B 26C79 

TSA10050C 

20-1004 

W508675 

Y 6 

10-34-5 

HS 16 

10-219-1 

19-3036 

53A307 

19-1006 

80-21-1 24S48 

TSB10051 

17-1033 

W508679 

Fly 5' 

10-35-2 


10-223-1 

19-4060 

53A342 

19-1004 

80-21-3 

TSB10051/-A 

17-1033 

W508702 


10-35-3/-5 


10-225-1 

19-4500 

53C396 

Y 6037 

80-21-4 Y 96 

TSAI 0054 

17-1063 

W508861 


10-36-5/-3 


10-270-1 


53D324 

Y 1l46,6i 

80-22-4 Y 96 

TSP-41-8 

24S53 

W508883 

Fly 5' 

10-37-3 


10-590 

19-3250 

53D325 

Y 168,37 

80-23-6 26C8I 

TTH-253-D 

FLY 5' 

W508956 

26S52 

10-39-0 


10-609 

19-3250 

55-301 

Fly 146 

80-24-4 Y 97 

TTR-105 

26R17 

W508967 

HS 5 

10-40-2 


10-671 

19-4250 

55-303 

26S85 

80-24-6/B 26C78 

TTR-106-D 

26C79 

W508971 

Fly 5' 

I0-41-2/-3 

16-6758 

10-674 

20-1020 

55A303 

26S85 

80-25-3 Fly 273 

TTR-106-ID/2D 26C79 

W508994 


10-42-2 

16-6758 

10-676 

19-3125 

55B248 

24S53 

80-25-4/A/B Y 97 

TTR-106-2A 

26C441 

W509056/-61 


10-42-3 


10-677 

17-5003 

55B250 

26A05 

80-26-3/K 

TTR-152 

24A88 

W509061 


10-43-3 


10-678 

17-5001 

55B251 

Fly 25 

80-27-4/A Y 96 

TTR-152/-2 

24A87 

W509305 


10-44-3 


10-679 

17-5001 

55B253 

Fly 25 

80-28-31A Fly 257 

TTR-153 

24S86 

W509361 

WC 23 

10-45-3 

17-4500 

10-680 

17-5002 

55B260 

26S76 

80-29-4/F Y 96 

TTR-153-2D 

26S78 

W509375 

26553-* 

10-48-5 

20-1050 

10-689 

17-3497 

55B266 

Fly 25 

80-31-4 Y 107 

TTR-153-4D 

26S51 

W509376 

24S51 

10-49-5 


10-690 

HS 3 

55B270 

Fly 25', 4 

80-33-0 
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SILVERTONE 


"part’ REPlACEIl,ENT 

"part" repucement 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

80-34-1 

24S64 

80-169-1 

26S48 

80-378 

24S48 | 

1785-47 

19-3001 

102201 

19-3060 

509342 

19-4400 

80-35-4 

Y 86 

80-170-l/C 

22S35 

80-380 

26A03 

1B94-1/-2 

19-3001 

105196 

WC 35 

509376 

24S51 

80-38-3/D 


80-172-1/A/D 

26S49 

80-382 


1911-5 

19-6033 

105294 

17-3417 

509378 

17-30422* 

80-38-4/A 

Y 96 

80-188-1 


80-386 

21F24','0 

1921-1 


105295 


509603 

17-3401 

80-41-0 


80-192-116 

24S53 

80-389 

24S61 

1984-17 

19-3001 

106383 

20-1050 

509613 

17-1003 

80-41-1 


80-198-1A 

22S34 

80-390 

Fly 126 

2266-1 


109171 

19-3600 

509706 

17-3493 

80-42-4 

Y 96 

85086 

24S50 

80-411 

Fly 126 

2309-5 


109221 


520487 

26R21 

80-45-0 

22R20U' 

80-264 

26R95 

80-413 


3292-501 


109237 

HS 838 

520489 

Fly 5',2 

80-45-4 

Y 863 

80-317 

26A031 

80-414 


3612-1 


109251 


520518 

19-3001 

80-52-0/08 


80-318 


80-415 

Fly 127 

3656-502 


109252 

17-3418 

520520 

19-3001 

80-54-0/A 


80-319 

24S48 

83-319 


5382-1 


109253 

17-3419 

520620 

19-3180 

80-63-0 

24S51 

80-325 

26S25 

100-0040 

Y 46 

23095 

19-3001 

109254 


520689 

19-3180 

80-63-1 

24S51 

80-326 

Fly 127 

118-0020 

19-1005 

25322 

17-1033 

109255 


520702 


80-73-1 


80-328 

26A03 

119-0026 


25468-10 

19-3093 

109261 

20-1052 

520714 

19-3001 

80-72-D 

26R15U 

80-334 


119-0027 


25468-22 

19-4121 

109286 

26R150 

520715 

17-1004' 

80-72-1 

24S48 

80-336 

Fly 127 

119-0028 


25468-23 

19-3125 

109838 

19-3093 

520734 

19-1021 

80-78-1 

22S86 

80-342 

26S49 

120-0023 


25468-24 

19-4201 

109840 

19-3060 

520942 

Y 78 

80-80-1/1 B 

24S48 

80-345 


120-0027 


25468-29 

19-318027 

109845 

Y 107 

520943 

HS 9 

80-81-1 

24S51 

80-347 

26S54 

127-0002 


25468-30 

19-350027 

109850 

26S86 

520951 


80-87-1/1A 

24S96 

80-352 

26S72 

131-2034 

19-4160 

i 25468-31 

19-4121 

505795 

16-6758 

520975 

26S53-* 

80-98-1 

24S17 

80-353 

26S49 

131-2036 

19-3060 

40937 

17-1031' 

505905 

16-3487 

520977 

17-1063 

80-21-1 

24S48 

80-361 

Fly 127 

131-2037 

19-3375 

41177 

16-3445 

506080 

16-3487 

520979 

17-1062 

80-106-1 

24S43 

80-363 

Fly 127 

132-0022 


41848 

20-1045 

506332 

16-3487 

520980 

26A03 

80-110-1 

22S86 

80-364C 


143-0095 

24S83 

41849 

20-1049 

506333 

16-6758 

520984 

19-316027 

80-117-1 

24S51 

80-368 

Fly 126 

145-0020 

26C44 

41879 

16-3415 

506709 

24R04 

520985 

19-3660 

80-126-l/C 

24S64 

80-371 

26A04 

241-0047 

26S29 

42027 

17-4532 

507343 

17-1003' 

520986 

19-3660 

80-134-1 


80-372 


241-0049 

Fly 210 

42135 

17-4523 

507584 

17-10041 

521066 

Fly 24'.7 

80-135-1 

24S51 

80-373 


241-0050 

Fly 210 

44282-1 


508341 

26C93 

522020 

19-1004 

80-136-1 

24S48 

80-375 

fly 127 

301-1 

19-3001 

4697-1/2 


5C8486 

24S51A' 

53377 

Y 108,89 

80-137-1 


80-376 

Fly 127 

301-6 

19-3001 

100037 

26S48 

509340 

19-3660 

55248 

24S50 

80-149-l/IB/B 

24S83 

80-377 

26S25 

301-9 

19-3001 

102134 

26C81 

509341 

19-3250 

80413 



MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 

NUMBER 


NUMBER 

N9124 

53 | 

PC-154-5 

61 

PC-196 

62 

PC-1154 

61 

PC-2132 

61 

PC-2185 

70 

N9125 

53 i 

PC-156 

61 

PC-196-5 

62 

PC-1155 

61 

PC-2133 

61 

PC-2186 

70 

PC-100 

53 I 

PC-156-5 

61 

PC-1100 

53 

PC-1158 

61 

PC-2134 

61 

PC-2187 

70 

PC-100-5 

53 

PC-160 

62 

PC-1101 

53 

PC-1158A 

61 

PC-2135 

61 

PC-3100 

68 

PC-101 

53 i 

PC-160-5 

62 

PC-1102 

53 

PC-1159 

61 

PC-2136 

68 

PC-3100A 

73 

PC-101-5 

53 

PC-161 

62 

PC-1103 

53 

PC-1159A 

61 

PC-2137 

68 

PC-3101 

68 

PC-102BE/GY 

53 

PC-161-5 

62 

PC-1104 

63 

PC-1160 

64 

PC-2138 

68 

PC-3101A 

73 

PC-102-5BE/GY 

53 

PC-162 

62 

PC-1105 

63 

PC-1161 

64 

PC-2139 

68 

PC-3102 

68 

PC-103 

53 

PC-162-5 

62 

PC-1106 

64 

PC-1162 

64 

PC-2140 

67 

PC-3103 

68 

PC-103-5 

53 

PC-163 

62 

PC-1107 

64 

PC-1163 

64 

PC-2141 

67 

PC-3104 

73 

PC-104BL/GY/TA 

56 

PC-163-5 

62 

PC-1108 

63 

PC-1164 

64 

PC-2144 

73 

PC-3105 

73 

PC-104-5BL/GY/TA 

56 I 

PC-164 

62 

PC-1110 

63 

PC-1165 

64 

PC-2145 

73 

PC-3106 

72 

PC-106AQ/DS/ GY 

59 1 

PC-164-5 

62 

PC-1111 

53 

PC-1166 

65 

PC-2146 

68 

PC-3107 

72 

PC-105-6AQ/DS/GY 59 

PC-165 

62 

PC-IU2/-7 

63 

PC-1170 

65 

PC-2147 

68 

PC-3110 

73 

PC-110 

53 

PC-365-6 

62 

PC-I113/-7 

63 

PC-1184 

65 

PC-2148 

68 

PC-3111 

73 

pc- no-5 

53 

PC-170 

61 

PC-1114 

64 

PC-1186 

65 

PC-2149 

68 

PC-3112 

72 

PC-114 

61 

PC-170-5 

61 

PC-U14M 

64 

PC-1188 

65 

PC-2150 

69 

: PC-3113 

72 

PC-114-5 

61 

PC-172 

61 

PC-1116 

64 

PC-1190 

61 

PC-2151 

69 

PC-3114 

73 

PC-116 

61 

PC-172-5 

61 

PC-1J18CH/L 

64 

PC-1191 

61 

PC-2152 

69 

PC-3115 

73 

PC-116-5 

61 

PC-180 

62 

PC-1119CH 

64 

PC-1192 

61 

PC-2153 

69 

PC-3136 

73 

PC-118B 

59 

PC-180-5 

62 

PC-1120 

53 

PC-1193 

61 

PC-2154 

69 

PC-3137 

73 

PC-118B-5 

59 

PC-180-5A 

62 

PC-1121 

53 

PC-11 94 

61 

PC-2155 

69 

PC-3140 

73 

PC-118CH/L 

56 

PC-180A 

62 

PC-1122 

63 

PC-1195 

61 

PC-2156 

69 

PC-3141 

73 

PC-118-5CH/L 

56 j 

PC-181 

62 i 

PC-1122A 

63 

PC-1196 

61 

PC-2157 

69 

PC-3142 

73 

PC-118A-CA/L 

56 I 

PC-181-5 

62 

PC-1123 

63 

PC-1197 

61 

PC-2160 

64 

PC-3143 

73 

PC-118A-5CH/L 

56 

PC-182 

62 

PC-1123A 

63 

PC-1198 

61 

PC-2161 

64 

PC-3144 

73 

PC-120 

53 

PC-182-5 

62 

PC-1124 

63 

PC-1199 

61 

PC-2162 

64 

PC-3145 

73 

PC-120-5 

53 

PC-182-5A 

62 

PC-1126 

53 

PC-2100 

63 

PC-2163 

64 

PC-3146 

73 

PC-130 

61 

PC-182A 

62 

PC-1127 

53 

PC-2101 

63 

PC-2164 

64 

PC-3147 

73 

PC-130-5 

61 

PC-183 

62 

PC-1130 

61 

PC-2104 

63 

PC-2165 

64 

PC-3150 

72 

PC-130A 

61 

PC-183-5 

62 

PC-1131 

61 

PC-2105 

63 

PC-2166 

68 

PC-3151 

72 

PC-130A-5 

61 

PC-184 

62 

PC-1132 

61 

PC-2106 

64 

PC-2167 

68 

PC-3152 

72 

PC-132 

61 

PC-184-5 

62 

PC-1133 

61 

PC-2107 

64 

PC-2170 

69 

PC-3153 

72 

PC-132-5 

61 

PC-185 

62 

PC-1134 

53 

PC-2112 

68 

PC-2171 

69 

PC-3154 

72 

PC-132A 

61 

PC-185-5 

62 

PC-1135 

53 

PC-2113 

68 

PC-2172 

69 

PC-3155 

72 

PC-132A-5 

61 

PC-186 

62 

PC-1136 

53 

PC-2114 

68 

PC-2173 

69 

PC-3156 

72 

PC-144 

53 

PC-186-5 

62 

PC-1137 

53 

PC-2115 

68 

PC-2174 

69 

PC-3157 

72 

PC-145 

35 

PC-187 

62 

PC-1144 

63 

PC-2120 

68 

PC-2175 

69 

PC-3158 

72 

PC-146 

53 

PC-187-5 

62 ! 

PC-1144A 

73 

PC-2121 

68 

PC-2178 

69 

PC-3159 

72 

PC-147 

53 

PC-190 

61 

PC-1145 

63 

PC-2122 

68 

PC-2178W 

69 

PC-3160 

72 

PC-150 

61 

PC-190-5 

61 

PC-1145A 

73 

PC-2123 

68 

PC-2179 

69 

PC-3160A 

72 

PC-150-5 

61 

PC-192 

61 

PC-1150 

63 

PC-2124 

68 

PC-2179W 

69 

PC-3161 

72 

PC-152 

61 

PC-192-5 

61 

PC-1151 

61 

PC-2125 

68 

PC-2180 

70 

PC-3161 A 

72 

PC-152-5 

61 

PC-194 

62 

PC-1152 

61 

PC-2130 

61 

PC-2181 

70 

PC-3162 

72 

PC-154 

61 

PC-194-5 

62 

PC-1153 

61 

PC-2131 

61 

PC-2184 

70 

PC-3162A 

72 
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SILVERTONE 


MODEL INDEX 

1 CONTINUED 1 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MOnEI COLUMN 

MODEL NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

wm 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

PC-3163 

72 

PC-5107/A 

46 

PC-7100A/AY/AZ 

41 

PC-9118A 

56 

PC-21925 

67 

133 

1 

PC-3163A 

72 

PC-5110/A 

46 

PC-7101 A/AY/AZ 

41 

PC-9119 

54 

PC-21926 

67 

134 

8 

PC-3164 

72 

PC-511 OCX 

46 

PC-7101/Y/Z 

41 

PC-9119A 

56 

PC-21935 

67 

135 

7 

PC-3164A 

72 

PC-5112/A 

46 

PC-7102R/S/T 

41 

PC-9124 

53 

PC-21936 

67 

137 

35 

PC-3165 

72 

PC-5112CX 

46 

PC-7103R 

41 

PC-N9124 

53 

PC-21941 

71 

138 

35 

PC-3165A 

72 

PC-5113 

81 

PC-7106 

44 

PC-9125 

53 

PC-21951 

71 

139/40 

8 

PC-3166 

72 

PC-5114/B/C/D 

46 

PC-7106A 

47 

PC-N9125 

53 

PC-21961 

71 

141 

15 

PC-3166A 

72 

PC-5115/B/C/D 

46 

PC-7107A 

47 

PC-9130 

53 

PC-21971 

54 

142 

2 

PC-3167 

72 

PC-5116/B/C/D 

46 

PC-7108A 

47 

PC-9131 

53 

PC-31045 

73 

143/A 

2 

PC-3167A 

72 

PC-5117/B/C/D 

46 

PC-7110/A 

41 

PC-9132 

53 

PC-31055 

73 

144 

25,53 

PC-3170 

72 

PC-5118 

81 

PC-7111/A 

41 

PC-9133 

53 

PC-31065 

72 

145 

53 

PC-3170A 

72 

PC-5118A 

46 

PC-7112/A 

41 

PC-9134 

53 

PC-31075 

72 

146 

53 

PC-3171 

72 

PC-5119 

81 

PC-7113/A 

41 

PC-9135 

53 

PC-31941 

71 

147 

53 

PC-3171A 

72 

PC-5119A 

46 

PC-7114 

47 

PC-9136 

53 

PC-31951 

71 

149 

1 

PC-3172 

72 

PC-5120 

80 

PC-7115 

47 

PC-9137 

53 

PC-31961 

71 

150 

61 

PC-3172A 

72 

PC-5121 

80 

PC-7116 

47 

PC-9150 

53 

PC-31971 

71 

150-5 

61 

PC-3173 

72 

PC-5122 

81 

PC-7117 

47 

PC-9151 

53 

PC-31981 

71 

150-14 

27 

PC-3173A 

72 

PC-5124 

46 

PC-7120 

47 

PC-9154 

53 

PC-31991 

71 

151-16/17 

31 

PC-3190 

73 

PC-5125 

46 

PC-7121 

47 

PC-9155 

53 

PC-41102 

46 

152 

61 

PC-3191 

73 

PC-5126/A 

46 

PC-7122 

47 

PC-9156 

53 

PC-41122/A 

46 

152-5 

61 

PC-3194 

71 

PC-5127 

46 

PC-7123 

47 

PC-9157 

53 

PC-41282/A 

46 

152-16 

37 

PC-3195 

71 

PC-5128/B/ C/D 

46 

PC-7124 

47 

PC-9158 

53 

PC-41292A 

46 

152-16A 

37 

PC-3196 

71 

PC-5129/8/C/D 

46 

PC-7126A 

41 

PC-9158.5 

53 

PC-41302/A 

46 

153-16 

25 

PC-3197 

71 

PC-5130/A/B/C/D 

46 

PC-7127A 

41 

PC-9159 

53 

PC-41312A 

46 

154 

61 

PC-3198 

71 

PC-5131/B/C/D 

46 

PC-7128 

47 

PC-9159.5 

53 

PC-41571 

79 

154-5 

61 

PC-3199 

71 

PC-5132A 

46 

PC-7129 

47 

PC-9160 

55 

PC-41771 

71 

156 

61 

PC-4100 

76 

PC-5133A 

46 

PC-7130 

47 

PC-9160A 

60 

PC-110419/A 

63 

156-5 

61 

PC-4101 

76 

PC-5134 

46 

PC-7131 

47 

PC-9161 

55 

PC-110519/A 

63 

159 

25 

PC-4102 

76 

PC-5135 

46 

PC-7132 

48 

PC-9161A 

60 

57PC78X/79X 

18 

160 

62 

PC-4103 

76 

PC-5136 

46 

PC-7133 

48 

PC-9162 

55 

57C143M/W 

18 

160-5 

62 

PC-4104 

76 

PC-5137 

46 

PC-7134 

48 

PC-9162A 

60 

57PC177/78 

18 

160-12 

35 

PC-4104B 

44 

PC-5161/71 

46 

PC-7135 

48 

PC-9163 

55 

100 

53 

161 

62 

PC-4105 

76 

PC-5190/A/B 

46 

PC-7136 

47 

PC-9163A 

60 

100-5 

53 

161-5 

62 

PC-4106 

76 

PC-5191/A/B 

46 

PC-7164 

47 

PC-9170 

53 

101 

53 

161-16 

2 

PC-4107 

76 

PC-5192/A/8 

46 

PC-7165 

41 

PC-9171 

53 

101 

35 

162 

62 

PC-4111 

78 

PC-5266 

46 

PC-7166 

41 

PC-9172 

53 

101-5 

53 

162-5 

62 

PC-4113 

78 

PC-5270 

46 

PC-7167 

41 

PC-9173 

55 

101A 

35 

162-16 

8 

PC-4115 

77 

PC-5281 

46 

PC-7172 

47 

PC-9184 

55 

102/A 

35 

162-17 

8 

PC-4115A 

77 

PC-6100 

44 

PC-7173 

47 

PC-9184A 

60 

102BE/GY 

53 

163 

62 

PC-4117 

77 

PC-6101 

44 

PC-7174 

48 

PC-9185 

55 

102-5BE/GY 

53 

163-5 

62 

PC-4117A 

77 

PC-6102A 

44 

PC-7175 

48 

PC-9185A 

60 

103 

53 

! 163-16 

25 

PC-4123 

77 

PC-6106 

44 

PC-7176 

48 

PC-9186 

55 

103-5 

53 

164 

62 

PC-4123A 

77 

PC-6107 

44 

PC-7177 

48 

PC-9186A 

60 

I04BL/GY/TA 

56 

164-5 

62 

PC-4125 

78 

PC-6108 

44 

PC-7178 

48 

PC-9187 

55 

104-5BL/GY/TA+ 

56 

164-14 

26 

PC-4136 

78 

PC-6110 

44 

PC-7179 

48 

PC-9187A 

60 

105 

14 

165 

62 

PC-4137 

78 

PC-6111 

44 

PC-7190 

47 

PC-9188 

55 

106 

15 

165-5 

62 

PC-4137A 

78 

PC-6112 

44 

PC-7191 

47 

PC-9188A 

60 

I06AQ/DS/GY 

56 

165-16 

2 

PC-4140 

78 

PC-6113 

44 

PC-7192 

47 

PC-9188.5A 

60 

106-5AQ/DS/GY 

56 

166-16 

28 

PC-4140A 

78 

PC-6114 

44 

PC-8100BE 

50 

PC-9189 

55 

107 

15 

166-17 

28 

PC-4141 

78 

PC-6115 

44 

PC-8100GR 

50 

PC-9189A 

60 

108 

35 

167-16/A 

36 

PC-4141A 

78 

PC-6116 

44 

PC-8101 BE 

50 

PC-9189.5A 

60 

110 

23,53 

168-16 

35 

PC-4142 

78 

PC-6117 

44 

PC-8101GR 

50 

PC-9190 

53 

110-5 

53 

169-16 

28 

PC-4142A 

78 

PC-6118 

44 

PC-8103AQ 

50 

PC-9191 

53 

110A 

23 

170 

61 

PC-4143 

78 

PC-6120 

44 

PC-8103CI/YL 

50 

PC-9192 

53 

111 

8 

170-5 

61 

PC-4143A 

78 

PC-6121 

44 

PC-8107 

50 

PC-9193 

53 

112 

24 

170-16 

28 

PC-4144 

78 

PC-6122 

45 

PC-8110 

50 

PC-9194 

55 

113 

8 

172 

61 

PC-4144A 

78 

PC-6123 

45 

PC-8112 

50 

PC-9194 

60 

114 

23,61 

172-5 

61 

PC-4145 

78 

PC-6124 

45 

PC-8114 

50 

PC-9195 

55 

114-5 

61 

173-16 

7 

PC-4145A 

78 

PC-6128/A 

44 

PC-8116 

50 

PC-9195 

60 

115 

7 

175-16/16A 

35 

PC-4146 

78 

PC-6129/A 

44 

PC-8150 

50 

PC-9196 

55 

116 

8,61 

176-19 

35 

PC-4146A 

78 

PC-6130/A 

44 

PC-8152 

50 

PC-9196 

60 

116-5 

61 

177-19 

7 

PC-4147 

78 

PC-6131/A 

44 

PC-8154 

50 

PC-9197 

55 

116A 

18 

179-16 

16 

PC-4147A 

78 

PC-6132 

45 

PC-8156 

50 

PC-9197 

60 

118B 

56 

180 

62 

PC-4148 

78 

PC-6133 

45 

PC-8158 

50 

PC-21041 

68 

118B-5 

56 

180-5/5A 

62 

PC-4148A 

78 

PC-6136 

44 

PC-8172 

50 

PC-21051 

68 

I18CH/L 

56 

180A 

62 

PC-4149 

78 

PC-6160 

44 

PC-8174 

50 

PC-21061 

69 

118-5CH/L 

56 

181/-5 

62 

PC-4149A 

78 

PC-6161 

44 

PC-8176 

50 

PC-21071 

69 

118A-CH/L 

56 

182/-5 

62 

PC-4151 

79 

PC-6164 

44 

PC-8182 

50 

PC-21361 

68 

118A-5CH/L 

56 

182-5A 

62 

PC-4153 

79 

PC-6165 

44 

PC-8196 

50 

PC-21371 

68 

120 

25,53 

182A 

62 

PC-4155 

79 

PC-6166 

44 

PC-8198 

50 

PC-21381 

68 

120-5 

53 

183/-5 

62 

PC-4157 

79 

PC-6167 

44 

PC-9I00EB/FG 

53 

PC-21391 

68 

121-17 

43 

184/-5 

62 

PC-4159 

79 

PC-6170 

44 

PC-9101EB/FG 

53 

PC-21461 

68 

122 

25,66 

185/-5 

62 

PC-4161 

77 

PC-6171 

44 

PC-9102AQ 

53 

PC-21471 

68 

122-20/A 

43 

185-16 

36 

PC-4163 

77 

PC-6172 

44 

PC-9102CL 

53 

PC-21481 

68 

123 

66 

186/-5 

62 

PC-4165 

77 

PC-6173 

44 

PC-9102CO 

53 

PC-21491 

68 

123-20/A 

43 

186-19 

36 

PC-4167 

77 

PC-6174 

45 

PC-9102GY 

53 

PC-21501 

71 

124 

66 

187/-5 

62 

PC-4169 

77 

PC-6175 

45 

PC-9103AQ 

53 

PC-21511 

71 

125 

23,66 

187-16 

7 

PC-4170 

78 

PC-6176 

45 

PC-9103 BL 

53 

PC-21521 

71 

125B 

23 

188-16 

7 

PC-4170A 

78 

PC-6177 

45 

PC-9103CL 

53 

PC-21531 

71 

126 

66 

189-16 

1 

PC-4171 

78 

PC-6178 

45 

PC-9103CO 

53 

PC-21541 

71 

127 

66 

190/-5 

1 

PC-4171A 

78 

PC-6179 

45 

PC-9103GY 

53 

PC-21551 

69 

127-12 

8 

191-16 

7 

PC-4173 

78 

PC-6184 

45 

PC-9104AQ/GY/TA 

56 

PC-21571 

69 

130 

61 

192/-5 

61 

PC-4173A 

78 

PC-6185 

45 

PC-9105AQ/GYAA 

56 

PC-21601 

69 

130-5 

61 

192-16 

7 

PC-4174A 

78 

PC-6186 

45 

PC-9110 

53 

PC-21611 

69 

130A 

61 

194/-5 

62 

PC-4175 

78 

PC-6187 

45 

PC-9111 

53 

PC-21621 

69 

130A-5 

61 

194-16 

16 

PC-4177 

79 

PC-6190/A 

44 

PC-9114 

54 

PC-21631 

69 

131/A 

8 

196' -5 

62 

PC-4179 

79 

PC-6191 

44 

PC-9115 

53 

PC-21641 

69 

132 

7 

1100 

53 

PC-5100/A 

46 

PC-6192/A 

44 

PC-9116 

53 

PC-21651 

69 

132-5 

61 

1101 

53 

PC-5101/A 

46 

PC-6193 

44 

PC-9117 

53 

PC-21905 

67 

132A 

61 

1102 

53 

PC-5106/A 

46 

PC-7100A/Z 

41 

PC-9118 

54 

PC-21915 

67 

132A-5 

61 
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COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 
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MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

1104 

63 

1199 

61 

2186 

70 

3162 

72 

4108/A 

33 

4153D 

32 

1105 

63 

1260/1/6/8 

18 

2187 

70 

3163 

72 

4109/A 

34 

4153E/H 

32 

1106 

64 

1268-21 

18 

2195-21 

3 

3163A 

72 

4110 

33 

4155 

79 

1107 

64 

1270/21 

18 

2260/4/5/6 

18 

3164 

72 

4110B 

17 

4 i 55 /D 

30 

1108 

63 

1271/21 

18 

2276-77 

18 

3164A 

72 

4111 

30 

4155D 

32 

1110 

53 

1272/21 

18 

2278/79 

18 

3165 

72 

4111 

78 

4155E/ER/H 

33 

1111 

53 

1273/21 

18 

2280 

18 

3165A 

72 

4111A 

33 

4159 

79 

111 2/-7 

63 

1274/21 

18 

2286/87 

18 

3166 

72 

4112 

33 

4161 

77 

1113/-7 

63 

1275/21 

18 

2289 

18 

3166A 

72 

4112B 

17 

4163 

77 

1114 

64 

1297/8/9 

18 

2290/7/8 

18 

3167 

72 

4113 

30 

4165 

77 

1114M 

64 

2100 

63 

3100/A 

9 

3167A 

72 

4113 

78 

4167 

77 

1116 

64 

2100 

7 

3100 

68 

3170 

11 

4113A/B 

33 

4169 

77 

1116-16 

7 

2100A 

9 

3100A 

73 

3170 

30 

4114 

30 

4170 

12 

1117-12 

7 

2101 

63 

3100X 

33 

3170 

72 

4114A/B/C 

33 

4170/A 

78 

1117-17 

7 

2101/A 

43 

3101 

9 

3170A 

9 

4114W 

18 

4170/73 

18 

1118CHA 

64 

2104 

63 

3101 

68 

3170A 

72 

4115 

30 

4171/A 

78 

1119CH 

64 

2105 

63 

3101A 

73 

3170B 

3 

4115/A 

77 

4173/A 

78 

1120 

53 

2105/A 

11 

3102 

9 

3I70C/D 

30 

4116 

30 

4175/A 

78 

1121 

53 

2106 

64 

3102 

68 

3171 

11 

4116W 

18 

4177 

79 

1122 

63 

2107 

64 

3102X 

33 

3171 

72 

4117 

30 

4179 

79 

1122A 

63 

2110A 

31 

3103 

9 

3171A 

30 

4117/A 

77 

4190 

74 

1123 

63 

2111/12 

31 

3103 

68 

3171A 

72 

4117W 

18 

4191 

74 

1123A 

63 

2112 

68 

3103A 

33 

3172/A 

72 

4118 

30 

4194 

74 

1124 

63 

2113 

68 

3104 

73 

3173/A 

72 

4118B/C 

33 

4195 

74 

1126 

53 

2114 

68 

3104A 

33 

3174/A 

11 

4118W 

18 

4282 

18 

1127 

53 

2115 

68 

3105 

11 

3175/A 

11 

4119 

75 

4283 

18 

1130 

61 

2115/B 

31 

3105 

73 

3177 

3 

4119 

30 

4284 

18 

1130-17 

7 

2120 

68 

3106 

11 

3177A 

4 

4119A 

33 

4285 

18 

1130A-17 

7 

2121 

68 

3106 

72 

3181/5 

4 

4119W 

18 

4296 

18 

1131 

61 

2122 

68 

3107 

72 

3187 

3 

4120/A 

18 

5100/A/AA 

34 

1132 

61 

2123 

68 

3109 

30 

3187A 

4 

4121 

78 

5101/A 

34 

1133 

61 

2124 

68 

3110 

73 

3190 

3 

4121/6 

44 

5106/A/AA 

34 

1134 

53 

2125 

68 

3110/A 

31 

3190 

73 

4123/A 

78 

5106B 

34 

1135 

53 

2130 

3 

3110B 

30 

3191 

73 

4124 

33 

5106-2 

38 

1135-17 

7 

2130 

61 

3110X 

33 

3191A 

11 

4125 

33 

5107/A/B 

34 

1136 

53 

2131 

61 

3111 

73 

3194 

71 

4125 

78 

5110 

81 

1137 

53 

2132 

61 

3112 

9 

3195 

3 

4126 

18 

5iioa/c/cc 

34 

1141-20 

7 

2133 

61 

3112 

72 

3195 

71 

4126 

30 

5111 

18 

1144 

63 

2134 

61 

3112A/13 

30 

3196 

71 

4126A/B/D 

33 

5111 

33 

1144A 

73 

2135 

61 

3112C 

32 

3196A 

13 

4127 

18 

511 IB 

17 

1145 

63 

2136 

68 

3112X 

33 

3197 

71 

4127 

30 

5112 

81 

1145A 

73 

2137 

68 

3113 

72 

3198 

71 

4127A 

32 

5112/A 

34 

1145-20 

7 

2138 

68 

3114 

73 

3199 

71 

4127C/D 

33 

5112C 

34 

1150 

61 

2139 

68 

3115/A 

31 

3260/61 

18 

4127W 

18 

5113 

81 

1150-14 

28 

2140 

9 

3120 

9 

3263 

18 

4128 

30 

51T3 

18 

1151 

61 

2140 

67 

3120 

74 

3264/5/6 

18 

4128A 

18 

5113 

33 

1152 

61 

2141 

67 

3121 

74 

3268/71 

18 

4128A/B 

33 

5113B 

17 

1153 

61 

2144 

73 

3124 

74 

3271A 

18 

4129 

30 

5114 

81 

1154 

61 

2145 

73 

3125 

74 

3272/A 

18 

4129A 

18 

5114 

34 

1155 

61 

2145A/B 

11 

3126 

74 

3273/A 

18 

4129A/B/C 

33 

5114-2/-2W 

38 

1158/A 

61 

2146 

68 

3127 

3 

3274/A 

18 

4129C 

33 

5U4B/C 

34 

1159/A 

61 

2147 

68 

3127 

74 

3275/A 

18 

4129W 

19 

5114D 

34 

1160 

64 

2148 

68 

3128 

74 

3276/7 

18 

4131 

33 

5115 

81 

1161 

64 

2149 

68 

3129 

74 

3280 

18 

4132/ B 

33 

5115 /A/B/c/D 

34 

1161-17 

9 

2150 

7 

3130 

9 

3284 

18 

4133/B 

33 

5115-2 

38 

1162 

64 

2150A 

9 

3131 

9 

3289/90 

18 

4135/B 

33 

5116/B/C/D 

34 

1162-16/17 

7 

2150B 

31 

3136 

4 

3291/2/3 

18 

4136 

78 

5116 

81 

1162-17 

7 

2151 

67 

3136 

73 

3295/6/7 

18 

4137 

78 

5116-2 

38 

1163 

64 

2152 

67 

3136A 

11 

3298/9 

18 

4139 

30 

5117 

81 

1164 

64 

2153 

67 

3137 

73 

3360/1 

18 

4139A 

33 

5117A/B/C/D 

34 

1165 

64 

2154 

67 

3140 

9 

3364/5/6 

18 

4140/D 

30 

5118 

18 

1166 

65 

2155 

67 

3140 

73 

3368 

18 

4140 

78 

5118 

33 

1166-17 

28 

2156 

67 

3141 

73 

3371/A 

18 

4140E/ER 

33 

5118 

81 

1170 

65 

2157 

67 

3142 

73 

3372/A 

18 

4141A 

78 

5119 

18 

1171-17 

9 

2160 

31 

3143 

73 

3373 

18 

4142 

33 

5119 

33 

1172-17 

7 

2160 

64 

3144 

73 

3374/A 

18 

4142 

78 

5119 

81 

1173-20 

7 

2161 

64 

3145 

11 

3375/A 

18 

4142H 

33 

5120 

80 

1175-21 

29 

2162 

31 

3145 

73 

3376/7 

18 

4143/D 

30 

5121 

80 

1176-21 

3 

2162 

64 

3146 

11 

3378/9 

18 

4143A 

78 

5122 

81 

1180-20 

7 

2163 

64 

3146 

73 

3380/9 

18 

4143H 

33 

5124/A/B 

34 

1181-20 

7 

2164 

64 

3147 

73 

3390 

18 

4144 

78 

5125 

34 

1182-21 

29 

2165 

64 

3149 

9 

3391/2/3 

18 

4144 

33 

5126/A/B/C/CC 

34 

1183-20/21 

7 

2166 

68 

3150 

9 

3395/A 

18 

4145 A 

78 

5127/A/B/C 

34 

1184 

65 

2167 

68 

3150 

72 

3396/A 

18 

4145/E 

30 

5128/B/C/D 

34 

1184-20 

31 

2170 

69 

3150 J 

9 

3397/8/9 

18 

4145D/DR 

30 

5129/A/B/C/D 

34 

1186 

65 

2170C/D/E 

3 

3150L 

30 

4100 

76 

4146 

78 

5130/B/C/D 

34 

1186-21 

3 

2170F 

30 

3151 

9 

4101 

9 

4147A 

78 

5131/A/B/C/D 

34 

1188 

65 

2171 

69 

3151 

72 

4101 

76 

4148 

78 

5132 

18 

1188-20 

7 

2172 

3 

3151B/C/A 

30 

4102 

76 

4149A 

78 

5132 

33 

1189-21 

29 

2172 

69 

3152 

72 

4102 

9 

4149 

30 

5132/A/B 

34 

1190 

61 

2173 

69 

3153 

72 

4103 

9 

4149E 

33 

5133 

18 

1191 

61 

2174 

11 

3154 

72 

4103 

76 

4149ER 

33 

5133 

33 

1191-17 

7 

2174 

69 

3155 

72 

4103A 

34 

4149H 

33 

5133 A/B 

34 

1192 

61 

2175 

69 

3156 

72 

4104 

76 

4150/D 

30 

5134 

34 

1193 

61 

2178/V/ 

69 

3157 

72 

4104B 

44 

41505/ER 

33 

5135 

34 

1194 

61 

2179/W 

69 

3158 

72 

4105/6 

9 

4150H 

33 

5136 

34 

1195 

61 

2180 

70 

3159 

72 

4105/6 

76 

4151 

79 

5137 

34 

1196 

61 

2181 

70 

3160/A 

31 

4107 

76 

4152H 

33 

5139 

18 

1197 

61 

2184 

70 

3160/A 

72 

4107/A 

33 

4153 

30 

5139 

33 

1198 

61 

2185 

70 

3161/A 

72 

4108 

18 

4153 

79 

5140 

18 
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30 
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MODEL 
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5140 

33 

6175 

45 

7175 

48 

8158 

51 

9121 

6 

9193 

53 

5149 

18 

6176 

45 

7176 

48 

8160 

51 

9122 

5 

9194 

55 

5149 

33 

6177 

45 

7177 

48 

8160 

50 

9122 A 

6 

9194 

60 

5150 

18 

6178 

44 

7178 

48 

8161 

50 

9123 

7 

9195 

55 

5150 

33 

6184 

45 

7179 

48 

8162 

50 

9124 

7 

9195 

60 

5155 

33 

6185 

45 

7190 

47 

8163 

50 

9124 

53 

9196 

55 

5160 

44 

6186 

45 

7191 

47 

8164 

50 

9125/A/B 

23 

9196 

60 

5160-2 

40 

6187 

45 

7192 

47 

8165 

50 

9125 

53 

9197 

55 

5161 

44 

6190 

44 

8100BE 

50 

8166 

50 

9126 

7 

9197 

60 

5170 

44 

6190A 

45 

8100BE 

53 

8167 

50 

9127 

7 

9209C/D 

3 

5171 

44 

6191/A 

45 

8I00GR 

50 

8172 

50 

9128A 

6 

21041 

68 

5413/B 

18 

6192 

45 

8100GR 

53 

8173 

50 

9129 

7 

21051 

68 

6100 

44 

6192/A 

44 

8101 BE 

50 

8174 

50 

9130 

7 

21061 

69 

6100 

45 

6192 A 

45 

8101 BE 

53 

8175 

50 

9130 

53 

21071 

69 

6101 

45 

7100/A 

41 

8102AAQ 

53 

8176 

50 

9131 

21 

21361 

68 

6102 

49 

7100A/AY/AZ 

41 

8102ACL/AYL 

53 

8177 

50 

9131 

53 

21371 

68 

6103 

49 

7100Y/Z 

41 

8102AQ 

50 

8182 

50 

9132 

7 

21381 

68 

6104/05 

42 

7101 A/AY/A Z 

41 

8102AQ 

53 

8183 

50 

9132 

53 

21391 

68 

6106 

44 

7101/Y/Z 

41 

8102CL 

50 

8184 

50 

9133 

6 

21461 

68 

6106 

45 

7102 

41 

8102CL 

53 

8185 

50 

9133 

53 

21471 

68 

6107 

45 

7102R/S/T 

41 

8102 YL 

50 

8186 

50 

9134 

6 

21481 

68 

6108 

44 

7103R 

41 

8102YL 

53 

8187 

50 

9134 

53 

21491 

68 

6108 

45 

7103/R/S/T 

41 

8103AQ/CL/YL 

50 

8188 

50 

9135 

7 

21501 

71 

6109 

45 

7106 

45 

8103AQ 

53 

8190/A 

52 

9135 

53 

21511 

71 

6110 

44 

7106A 

47 

8103CL 

53 

8191 

52 

9136 

53 

21521 

71 

6110 

45 

7107 

45 

8103YL 

53 

8191A 

52 

9137 

53 

21531 

71 

6111 

45 

7107A 

47 

8104CH/CO 

50 

8192/A 

52 

9139/40 

7 

21541 

71 

6112 

45 

7108 

45 

8I04CH/CO 

53 

8193/A 

52 

9150 

53 

21551 

71 

6113 

45 

7108A 

47 

8I05CH/CO 

50 

8196 

50 

9151 

53 

21561 

71 

6114 

44 

7110/A 

41 

8I05CH/CO 

53 

8197 

50 

9154 

53 

21571 

71 

6114 

45 

7111/A 

41 

8106 

50 

8198 

50 

9155 

53 

21601 

69 

6115/Y 

45 

7112/A 

41 

8106 

53 

8199 

50 

9156 

53 

21611 

69 

6116 

44 

7113/A 

41 

8107 

50 

9I00EB/FG 

53 

9157 

53 

21621 

69 

6116 

45 

7114 

47 

8107 

53 

9101EB/FG 

53 

9158/.5 

53 

21631 

69 

6117 

45 

7115 

47 1 

8110 

50 

9102AQ 

53 

9159 

53 

21641 

69 

6120 

44 

7116 

47 

8110 

53 

9102CL 

53 

9159.5 

53 

21651 

69 

6120 

45 

7117 

47 

8111 

50 

9102CO 

53 

9160 

55 

21905 

67 

6121 

45 

7120 

47 

8111 

53 

9102GY 

53 

9160 A 

60 

21915 

67 

6122 

45 

7121 

47 

8112 

50 

9103AQ 

53 

9161 

55 

21925 

67 

6123 

45 

7122 

47 

8112 

53 

9103BL 

53 

9161A 

60 

21926 

67 

6124 

45 

7123 

47 

8113 

50 

9103CL/GY 

53 

9162 

55 

21935 

67 

6126 

44 

7124 

47 

8113 

53 

9103CO 

53 

9162A 

60 

21936 

67 

6126 

45 

7125 

47 

8114/A/B 

51 

9103CO 

53 

9163 

55 

21941 

71 

6127 

45 

7126/A 

41 

8115 

51 

9103GY 

53 

9163A 

60 

21951 

71 

6128 

44 

7127/A 

41 

8116 

51 

9104AQ/GY/TA 

56 

9170 

53 

21961 

71 

6128 

45 

7128/A 

41 

8117 

51 

9105AQ/G Y/T A 

56 

9171 

53 

21971 

71 

6129/A 

45 

7129/A 

47 j 

8130 

5 

9110 

53 

9172 

53 

31045 

73 

6130 

44 

7130/A 

47 ; 

8132 

5 

9111 

7 

9173 

53 

31055 

73 

6130 

45 

7131/A 

47 

8133 

5 

9111 

53 

9184 

55 

31055 

73 

6131/A 

45 

7132 

47 

8140 

50 

9112 

7 

9184 A 

60 

31055 

72 

6132 

45 

7132 

47 

8141 

50 

9113 

7 

9185 

55 

31075 

72 

6133 

45 

7133 

48 

8142 

50 

9114 

7 

9185A 

60 

31941 

71 

6144 

41 

7134 

48 

8143 

50 

9114 

54 

9186 

55 

31951 

71 

6145 

41 

7135 

48 

8150 

50 

9114 

53 

9186A 

60 

31961 

71 

6160 

45 

7136 

47 

8150 

53 

9115 

22 

9187 

55 

31971 

71 

6161 

45 

7137 

47 ' 

8151 

50 

9115 

53 

9187A 

60 

31981 

71 

6164 

45 

7138 

58 

8151 

53 

9116 

22 

9188 

55 

31991 

71 

6165 

45 

7140 

58 

8152 

50 

9116 

53 

9188A 

60 

4)102/A 

34 

6166 

45 

7142 

58 

8152 

53 

9117 

53 

9188.5A 

60 

41122/A/B 

34 

6167 

45 

7164 

41 

8153 

50 

9118 

54 

9189 

55 

41282A/B 

34 

6170 

44 

7165 

41 

8153 

53 

9118A 

56 

9189A 

60 

41292/A 

34 

6171 

45 

7166 

41 

8154 

51 

9119 

6 

9189.5A 

60 

41302A 

34 

6172 

44 

7167 

41 

8155 

51 

9119 

54 

9190 

53 

41312/A 

34 

6172 

45 

7172 

47 

8156 

51 

9119A 

56 

9191 

53 

110419/A 

63 

6173 

45 

7173 

47 

8157 

51 

9120/A/B 

6 

9192 

53 

110519/A 

63 

6174 

45 

7174 

47 










CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS S 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

100.043 

1 

101 .865 Series 

6 

132.070 

13 

456.32800/900 

20 

456.38100 

45 

456.42001/301 

44 

100.107 Series 

1 

101 .866/7/8 

6 

132.08400/500 

17 

456.33000/100/400/500/ 


456.38200/04 

44 

456.42400/01/03 

44 

100.111/12/15/20 

2 

101.60100 

60 

132.882 

14 

800/900 

20 

456.38400/04 

44 

456.42501 

44 

100 .202-1 

3 

101.60200 

60 

132.890 Series 

16 

456.456.34000/100/200/ 


456.38500/600/700 

45 

456.42600/01 

45 

100.208 Series 

3 

110.499 Series 

7 

132.898/99 

15 

300/400 

20 

456.38800/01 

44 

456.42700/01 

45 

100.209 

3 

110.700 Series 

7 

456.155/-1 

18 

456.34500/01/02/03 

20 

456.38900 

44 

456.43500/600/700/800 44 

100.210 Series 

3 

110.702 Series 

9 

456.200 Series 

18 

456.34600/01/02/03 

20 

456.39000/02 

44 

456.44000 

44 

100.400/25 Series 

4 

110.817/20/21 Series 

10 

456.860-1 

18 

456.35001/301 

44 

456.39100/01 

46 

456.44100/01 

45 

101.829-1 

5 

132.024/35 Series 

11 

456.20153 

19 

456.35601/06 

44 

456.39300 

46 

456.44200/300 

45 

101.846/54 

5 

132.044 Series 

11 

456.31300/500/600/ 


456.37300/700 

44 

456.39400/02 

45 

456.45001 

44 

101.859 

6 

132.068 

12 

700/800 

20 

456.37900/01 

44 

456.39500 

45 

456.45500/600/900 

44 

101.864 

5 





















CONTINUED NEXT PAGE 


Printed In USA 


FORM-5 
















CHASSIS INDEX 

[CONTINUED) 


SILVERTONE 



ciiAQQl^ COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

CHASSIS S 

CHASSIS SB 

f*UACCic COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

riiACCK COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

456.49200/01 

47 

456.52230 thru 239 

69 

478.240 

25 

528.44100/01 

44 

45/46 

50 

528.54540 

71 

456.50013/20/21/23/25 

41 

456.52240 thru 52049 

62 

478.252 

23 

528.44200/01 

45 

528.51250/51/53/53/54 

50 

528.54550/51/52 

73 

456.50034/36/37 

41 

456.52260/1/2/3/6/7 

69 

478.253/57 Series 

23 

528.44300/01 

45 

528.51340/41/50/51 

56 

528.54791 

79 

456.50066/67 

50 

456.52270 thru 52277 

69 

478.289 

24 

528.44900/01 

44 

528.51360/61/62/63/64 

53 

528.54920 

79 

456.50069 

50 

456.52280/2/4/6/8/9 

65 

478.302 

23 

528.45000/01 

44 

528.51365/66/67/69 

53 

528.56890/1/2/3/4/5 

71 

456.50074 

50 

456.52300 

63 

478.303 Series 

23 

528.45100 

44 

528.51370/71/72/73/74 

53 

528.57410/11 

67 

456.50141/44/45 

50 

456.52302 

65 

478.309/11/12/13/19 

25 

528.45200/01/02 

44 

528.51380/81/82/83/84 

53 

528.57472/73 

71 

456.50240 thru 263 

53 

456.52310 

63 

478.313 

26 

528.45500/01 

44 

528.51390/91/92/93/94 

53 

528.59200 

60 

456.50270 thru 278 

53 

456.52320/21 

68 

478.339 

27 

528.45600/01 

44 

528.51400/01/02/10/11 

55 

528.59310 

53 

456.50290 thru 317 

53 

456.52400 thru 52419 

69 

478.339 Series 

28 

528.45900/01 

44 

528.51440/41/42/43/ 


528.59530 

61 

456.50340 thru 366 

53 

456.52418/19 

69 

478.341 

25 

528.46300/01 

58 

50/52 

53 

528.59540 

61 

456.50369 

53 

456.52420 thru 52435 

69 

478.361 Series 

28 

528.46320 

58 

528/51460/61/62/63/64 

53 

528.59590/91/92 

62 

456.50370 

63 

456.52440 thru 52455 

69 

478.380/81 

29 

528.47600 

44 

528.51465/66/67/68/69 

53 

528.59770 

61 

456.50390 thru 397 

63 

456.52500/01 

70 

528.239 Series 

30 

528.47700/01/02/03 

44 

528.51470/71/72/73/74 

53 

528.59940 

71 

456.50400/01 

63 

456.54220 

71 

528.242 Series 

31 

528.48600 Series 

47 

528.51475/76/77/78/79 

53 

528.60000 thru 60019 

73 

456.50410 thru 50419 

63 

456.54270 

67 

528.247 Series 

30 

528.49200/01/02/10/ 


528.51480/81/82/83 

53 

528.60020 thru 60029 

72 

456.50420/1/2/3/4/5/6/ 


456.52490/91 

69 

528.248 Series 

31 

11/12 

47 

528.51484/85/86/87/ 


528.60038/39 

72 

7/8/9 

67 

456.54540 

71 

528.249 Series 

30 

528.50000/02/10/12/ 


90/91 

53 

528.60040 thru 60059 

73 

456.50430/1/2/3/4/5/6/ 


456.54500/51/52 

73 

528.256 

30 

14/20 

41 

528.51500 thru 506 

53 

528.60060/61/62/63 

68 

7/8/9 

67 

456.59592 

62 

528.258 Series 

32 

528.50021/22/23/24/ 


528.51510 thru 517 

53 

528.60072/73/76/77 

73 

456.50440/1/2/3/4/5/6/ 


456.59770 

62 

528.261/63/64 

30 

25/26 

41 

528.51540/41/42/43/ 


528.60080 thru 60095 

68 

7/8/9 

63 

456.59940 

71 

528.266 Series 

30 

528.50027/28/30/34/ 


44/45 

56 

528.60100/01/02/03/ 


456.50450/1 /2/3/4/5/6/ 


456.60000 thru 60019 

73 

528.268 

32 

35/36 

41 

528.51546/50/52/53/ 


06/07 

71 

7/8/9 

63 

456.60020 thru 60025 

72 

528.270 

30 

528.50037/38/39 

41 

54/55 

56 

528.60120 thru 60157 

73 


63 

456.60028/29 

72 

528.271 

33 

528.50060 

50 

528.51560/61/63/63 

53 

528.60160/61/64/65 

73 

456.50474/75/76/77/78/ 


456.60038/39 

72 

528.286 

30 

528.50062 

53 

528.51570/71/72/73 

53 

528.60172/73/78/79 

73 

79/80/81 

53 

456.60040 thru 60059 

73 

528.290/91/92 Series 

33 

528.50063 

50 

528.51580 thru 613 

61 

528.60180/82 

73 

456.50482 thru 493 

63 

456.60060/1/2/3 

68 

528.297 

33 

528.50064/65/66 

50 

528.51620 thru 637 

61 

528.60200/01/02/03 

73 

456.51000/001/010 

47 

456.60072/3/6/7 

73 

528.299/300 Series 

33 

528.50067/68 

50 

528.51640 thru 651 

56 

528.60210/11/18/19 

73 

456.51011/020/022 

47 

456.60080 thru 60095 

68 

528.302/03 

33 

528.50070/71/73 

50 

528.51652/53 

64 

528.60220/21/22/26/27/ 


456.51126/28/29 

50 

456.60100/01/02/03/ 


528.630/31 Series 

31 

528.50074/75/76/77 

50 

528.51660 thru 669 

59 

28/29 

73 

456.51220/21/23/24 

54 

06/07 

71 

528.632/A Series 

31 

528.50080/82/83/84/85/ 


528.51670/1/2/3 

64 

528.60240 thru 60240 

73 

456.51230/31/32/33 

54 

456.60120 thru 60157 

73 

528.31300/01 

34 

86/87 

41 

528.51680 thru 699 

64 

528.602/262/264/266/268/ 

456.51243/47 

50 

456.60160/1/4/5 

73 

528.31400/01 

34 

528.50100 

41 

528.51700 thru 51731 

61 

270/272/276/282/820/ 


456.51340/41/50/51 

59 

456.60172/3/8/9 

73 

528.31500/600 

34 

528.50120/23/24 

50 

528.51725 thru 729 

64 

822/826 

76 

456.51360/61/62/63/64 


456.60180 

73 

528.31700/01 

34 

528.50125/26/27 

50 

528.51740 thru 755 

64 

528.60261/263/265/267/ 


65/66 

53 

456.60200/01/02/03 

73 

528.31800/01 

34 

528.50140/42/43 

50 

528.51760 thru 775 

64 

269/271/273/277/283/ 


456.51367/69 

53 

456.60210/11/18/19 

73 

528.31900/01 

33 

528.50144/45/46 

50 

528.51780/1/2/3/4/5/6/ 


821/823/827 

76 

456.51370/71/72/73/74 

53 

456.60220/1/6/7/8/9 

73 

528.32000/01 

33 

528.50148 

50 

7/8/9 

68 

528.60290 thru 60305 

73 

456.51380/81/82/83/84 

53 

456.60240 thru 60245 

73 

528.32100/01/02 

33 

528.50150/52/53 

50 

528.51790/1/2/3/4/5/6 


528.60308/09/10/11 

73 

456.51390/91/92/93/94 

53 

456.60260/262/264/266/ 


528.32200/01/02 

33 

528.50154/55/56 

50 

7/8/9 

67 

528.60410 

78 

456.51400/01/02/10/11 

55 

268/270/272/276/282/ 


528.32800/900 

34 

528.50180/81/82 

53 

528.51800 thru 51807 

67 

528.60411 

78 

456.51440/41/42/43 

53 

820/822/826 

76 

528.33000/01 

34 

528.50190/91 

53 

528.5)812 thru 51819 

67 

528.60412 

78 

456.51450/52 

53 

456.60261/263/265/267/ 


528.33100/400/500/ 


528.50200/01/02 

53 

528.51820/1/2/3/4/5/6/ 


528.60413 

78 

456.51460 thru 487 

53 

269/271/273/277/283/ 


800/900 

34 

528.50220/21/30/31 

53 

7/8/9 

68 

528.60414 

78 

456.51490/91 

53 

821/823/827 

76 

528.34000/01 

34 

528.50240/41/42/43/ 


528.51840/1/2/3/4/5/6/7 68 

528.60415 

78 

456.51500 thru 506 

53 

456.60290 thru 60305 

73 

528.34100/01 

34 

44/45 

53 

528.51850/1/2/3/4/5/6/7 68 

528.60416 

78 

456.51510 thru 517 

53 

456.60308/09/10/11 

73 

528.34200/300/01/400 

34 

528.50246/47/48 

53 

528.51860 thru 51871 

71 

528.60417 

78 

456.51540/41/42/43/ 


456.60380/381/382/383/ 


528.34500 Series 

34 

528.50250/51/52/53/54 

53 

528.51880/1/2/3/4/5/6/ 


528.60418 

78 

44/45 

56 

385/387/388 

78 

528.34600/01/02/03 

34 

528.50255/56/57/58/59 

53 

7/8/9 

68 

528.60419 

78 

456.51546/50/52/53/ 


456.60410 

78 

528.34700 

34 

528.50260/61/62/63 

53 

528.51890/1/2/3/4/5/6/7 68 

528.60420 

78 

54/55 

56 

456.60411 

78 

528.34800/01 

34 

528.50270 thru 278 

53 

528.51900/01/02/03 

67 

528.60421 

78 

456.51560/61/62/63 

53 

456.60412 

78 

528.35001/02/03 

44 

528.50290 thru 317 

53 

528.51918/19 

68 

528.60422 

78 

456.51570/71/72/73 

53 

456.60413 

78 

528.353301/02/03/04/05 

44 

528.50340 thru 369 

53 

528.52000/001/002 

48 

528.60423 

78 

456.51580 thru 613 

61 

456.60414 

78 

528.35601/02/03/04/ 


528.50370 thru 389 

63 

528.52010/011/012 

48 

528.60426 

78 

456.51620thru 637 

61 

456.60415 

78 

05/06 

44 

528.50390 thru 397 

63 

528.52020/21/22/23/24/ 


528.60427 

78 

456.51640 thru 651 

56 

456.604)6 

78 

528.37300/01 

44 

528.50400/01 

63 

25/26 

48 

528.60440 

78 

456.51652/53 

64 

456.60417 

78 

528.37700/01/02 

44 

528.50410 thru 50419 

63 

528.52030/31/32/33/ 


528.60441 

78 

456.51660 thru 669 

59 

456.60418 

78 

528.37900/01 

44 

528.50420/1 /2/3/4/5/6/ 


34/36 

48 

528.60442 

78 

456.51670/1/2/3 

64 

456.60419 

78 

528.38100/01/02 

45 

7/8/9 

63 

528.52040/050 

48 

528.60530/531/532/533/ 


456.51680 thru 699 

64 

456.60420 

78 

528.38200/01/03/04/05 

44 

528.50430/1/6/7/8/9 

63 

528.52100/01/02/03 

52 

538/539 

81 

456.51700 thru 51731 

61 

456.60421 

78 

528.38400/01/02/03/04 

44 

528.50440/1/2/3/4/5/8/9 63 

528.52110/11/12/13 

52 

528.60572/73 

73 

456.51720 thru 729 

61 

456.60422 

78 

528/38500/01/02/03 

45 

528.50456/57 

63 

528.52120/30/40/41/ 


528.60590/91 

72 


64 

456.60423 

78 

528.38600/01/02 

45 

528.50462 thru 50473 

63 

42/50 

57 

528.61000 thru 61007 

72 

456.51760 thru 775 

64 

456.60426 

78 

528.38700/01/02 

45 

528.50474/75/76/77/78/ 


528.52160/1/2/3/4/5/6/ 


528.61012/13 

72 

456.51780/1/2/3/4/5/6/ 


456.60427 

78 

528.38800/01 

44 

79/80/81 

53 

7/8 

60 

528.61020/21/22/23/ 


7/8/9 

68 

456.60440 

78 

528.38900/01/02 

44 

528.50482 thru 50491 

63 

528.52170/1/2/3/4/5/6/ 


26/27 

72 

456.51790/1/2/3/4/5/6/ 


456.60441 

78 

528.39000/01/02 

44 

528.51000/001/010/011 

47 

7/8 

60 

528.61044/45/46/47 

72 

7/8/9 

68 

456.60442 

78 

528.39100/01/02 

44 

528.51020/21/22/23 

47 

528.52180/1/2/3/4/5/6/7 60 

528.61080 thru 61085 

72 

456.51800 thru 807 

67 

456.60470/471/474/ 


528.39200/300 

44 

528.51024/30/31/32/34 

47 

528.52190/1/2/3/4/5/6/7 60 

528.61110/11/14/15 

74 

456.51812 thru 819 

68 

475/477 

79 

528.39400/01/02 

45 

528.51100/02/04 

51 

528.52200 thru 213 

62 

528.61140/41/44/45 

74 

456.51820/1/2/3/4/5/6/ 


456.60530/531/532/533/ 


528.39500/01/02 

45 

528.511005/06/07 

50 

528.52220 thru 229 

62 

528.61192/93/94/95 

72 

7/8/9 

68 

538/539 

81 

528.40300 

44 

528.51108/09 

50 

528.52230 thru 52239 

69 

528.61220/221/223 


456.51840/1/2/3/4/5/6/7 68 

456.60572/73 

73 

528.42000/01/02 

44 

528.11 10/12/13/14 

51 

528.52240 thru 52249 

62 

528.61225/226/227/228/ 


456.51850/1/2/3/4/5/6/7 68 

456.60590/91 

72 

528.42100/01/02/03 

45 

528.51121/22/23/24/25/ 


528.52260 thru 52267 

69 

229/230/231 


456.51860 thru 871 

71 

456.61000 thru 61007 

72 

528.42200/01/02 

44 

26/27/30 

50 

528.52270 thru 52277 

69 

528.61250/252/254/255/ 


456.51880/1/2/3/4/5/6/ 


456.61012/13 

72 

528.42300/01/02 

44 

528.5114/42/43/44/45/46 51 

528.52280/82/84/88/89 

65 

256/257 

77 

7/8/9 

68 

456.61020/1/2/3/6/7 

72 

528.42400/01/02/03 

44 

528.5144/45/46 

50 

528.52300 

63 

528.61280 

74 

456.51890/1/2/3/4/5/6/7 68 

456.61044/5/6/7 

72 

528.42404/05/06/07 

44 

528.51150/52/53 

51 

528.52302 

63 

528.61390/391/392/393/ 


456.51900 thru 903 

67 

456.61080 thru 61085 

72 

528.42500/01/02/03 

44 

528.51160/61/62/63 

50 

528.52310 

63 

394/395 

80 

456.51918/19 

68 

456.61192/3/4/5 

72 

528.42600/01/02/03 

44 

528.51164/65/66/67/68 

50 

528.52320/21 

68 

528.69060 

71 

456.52000/001/010/011 

48 

456.61220/221/223 

77 

528.42700/01/02 

45 

528.51170/71/72/73 

52 

528.52400 thru 52419 

69 

549.100 Series 

35 

456.52140/41/42 

57 

456.61225/226/228/229/ 


528.42800/01/02 

45 

528.51174/75/76/77/78 

50 

528.52420 thru 52435 

69 

549. 101 Series 

36 

456.52160/1/2/3/4/5/6/ 


230/231 

77 

528.42900 

45 

528.51180/81/82/83/84 

50 

528.52440 thru 52455 

69 

549.102 Series 


7/8 

57 

456.61250/252/254/255/ 


528.43000 

45 

528.51185/86/87/88/89 

50 

528.52490/91 

69 

549.16000/01/02/03 


456.52170/1 /2/3/4/5/6/ 


256/257 

77 

528.43500/01/02 

45 

528.51190/91/93/94/95/ 


528.52500/01/02/03/04/ 


04/05 

38 

7/8 

57 

456.61390/391/392/393/ 


528.43600/01/02 

45 

96/97 

50 

05/08/09 

70 

549.16100 

40 

456.52180/1/2/3/4/5/6/7 57 

394/395 

80 

528.43700/01 

44 

528.51210 

47 

528.53190 

60 

549.20030 Series 

42 

25A 57190/1/2/3/4/5/6/7 57 

456.69060 

71 

528.43800/01/02 

44 

528.51220/21/22/23/24 

54 

528.5319 

60 

549,20040/50 


456.52200 thru 213 

62 

478/210 

21 

528.43900/01 

44 

528.51230/31/32/33 

54 

528.54220 

71 

563.10100/101/102/103 

75 

456.52220 thru 229 

62 

478.221/24 

22 

528.44000/01 

44 

528.51240/41/42/44/ 


528.54270 

67 

647.021/22/23 

43 


Printed In USA 


FORM-5 













SILVERTONE 



Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


W508674 

W508956 

26S52 


W508076 

26A03 


W508076 

26A03 


520980 

R65428 

R65428 

26A03 

24A87 




Width Coil 

W508218 

WC-27 

W508667 

WC-20 

W509361 

WC-23 

NOT USED 

R65452 

WC-11 

R65452 

WC-11 

Linearity 

W162056 

W162190 

WC-17 

NOT USED 

NOT USED 

R65453 

WC-14 

R65453 

WC-14 



Power 


Filament 


Focus Coll 



NOT USED R65454 
FC-1 


R63929 11 R67885 

24S51A* R70158 

24S52 1 



A-1 0105 
26R20 10 

NOT USED 

A10109 

26R20 

I 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

A28274/ -95-3 ' 
PB28295-2/-C 

NOT USED 

A28282 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING SEE RINGING A28303 
COIL COIL HS-7 


SEE RINGING 
COIL 


W508077 

HS-5 



Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 


W507343 

MM 

W507343 
23. 5 MC 
17-1003 

W507591 22 

19-1021 


W507321 

17-3493 


W508077 

W508967 

HS-5 


W508552 

W508553 

W508555 24 

19-1023 


W507343 

17-1003 

W507343 

17-1003 


W508967 

HS-5 


W522519 

HS-3 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 
520734 R65427 R70656 A28280-19 ; 


507343 
23.5 MC 


520977 
27.7 MC 
17-1063 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 



NOT USED RG5480 
17-1011 


A3392 
22.8 MC 


A-3392 
17-1003 


17-3497 
A28254 


A28280-19 
19-1021 


A3392 
22.8 MC 


A28305 
25.4 MC 


A28305 

17-1062 


T10-541 

17-1062 


T10-542 

17-1063 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


W508061 

17-3495 


W508061 

17-3495 


W508061 

17-3495 


W508061 

17-3495 



W507374 21 

19-4400 


W508069 25 

W508070 

19-4201 


W507374 

19-4400 


W507374 

19-4400 


W507373 

19-2400 


W508070 

19-4201 


W507587 

19-1007 


509378 509378 

17-3402 26 17-3402 26 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 


509340 

19-3660 

509342 25 

19-4400 

509341 

19-3250 

509342 

19-4400 



R65513 29 

16-6758 1 

R60418 

16-67581 


A28255-1 

19-3125 


A28255-4 

19-3300 


A28255-1 

19-3125 


A28255-2 

19-4201 


A28255-4 

19-3300 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

A28255-3 


A28255-4 

19-3300 


.28255-4 | T10-580 

9-3300 19-318027 




Service notes may be found at the end of the SILVERTOHE section. 


FORM-5 












































































































SILVERTONE 


PART NAME 

11 

12 

13 


15 


DAI 


19 

20 

Flyback 

N24989 

Fly-12 



N23089 

N23089 

N23802-1 

Fly-49 1 

N41852 

Fly-60 36 

PMC 56002 
Fly-12 


PMC56083 

T-80-320 

Fly-125 

Yoke 

N24807 

Y-10 8 

I 

N24807 

Y-10 8 

N23085 

Y-9 8 

N23085 

N24283 

Y-9 8 

N23817 

Y-9 

N42504 

Y-14 8 37 


| 

PMC56039/44 
V-toWs 37 

Vertical 

Output 

N24990-1 

26S54 

N41092-1 

26S70 1 

N41023-2 
26S72 

N22905-1 

26S52 

N22905-1 

26S52 

N23657 

26S52 

N41984-1 

26S72 

PMA56004 

26S54 

PMB56016 

26S53 

PMB56040 

T80-316 

26S25 

Vert. Blocking 

Oscillator 

N22446-1 

26A04 

N22446-1 

26A04 

N22446-3 

26A04 

NOT USED 

NOT USED 

N22446-2 

26A04 

N41745-1 

26A03 

PMA56005 

26A03 

PMA56005 41 

26A03 

PMB 56037 
T80-317 

26A 03l 


N40027 

N40532 

WC-20 

N41020 

WC-18 

N22562 

WC-14 

N22562 

WC-14 

N23894 

WC- 22 

N41884 

WC-18 38 

PMA56003 

WC-22 

PMA56019 

WC-13 42 

NOT USED 

n 

N40028 

WC-I7 

N40533 

WC-22 

N40028 

WC-17 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

N418B7 

WC-22' 50 

PMA56001 

WC-17 

PMA56003 

WC-22 

NOT USED 

Power 


N40926 

26R92 10 

N40926 

26R92 10 

N23541 35 

26R33 

N23397 

26R71 

N23837 

NOT USED 

PMB50003 
PMC 5 00 03 

PMC50006 

26R93 43 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

N23542 

21F03 1 

NOT USED 

N23840 

21F12 1 

N41844 

21F24 10 

NOT USED 

NOT USED 

PMC50034 

80-318 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

N24776-1 

26S49 

N24776-5 

26S49 

N24776-5 

26S49 

N23090-1 

26S51 

N23490 

24S50 1 

N23490-1 

22S60 

N42144-1 

N42144 

22S52 

PMB51005 

24S52 

PMB51005 

24S52 

PMB51018 48 

80-319 

24S48 

Choke 

N23087-1 

N23088-1 

26C41 

N22561-5 

26C92 

N40925-1 

26C41 

N23087 

26C41 

N22561-1 

26C93 

N22561-2 

26C93 

N22561-6 

26C93 

PMB 56011 

PMB56018 “ 
26C44 1 

NOT USED 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 

COIL 

SEE RINGING 
COIL 

N22563 

HS-3 

N22563 

HS-3 

N22563 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 

PMB52019 

HS-3 

PMB52019 
HS-3 

PMB52019 
HS-3 

Horizontal 

Ringing Coil 

N23449 

HS-5 

N23449 

HS-5 

N23449 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

N23449 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 





N23112 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

15-1082 

Video IF 

N2541G 51 

17-4500 

N41171 

N41171 

N23091-1 

N23091-1 


42027 

17-4532 

PMB52051 82 
17-4503* 80 

PMB52051 82 

17-4503 1 ' 80 

P MB 521 09 
T10-677 

17-5003 „ - 

Video IF 

N25411 

17-4501 

N41172 

N41172 

N23614 

17-4501 1 

N23614 

1 7 -4501 1 

N23614 

17 -4 501 1 

42135 

17-4523 

PMB 52050 
17-5002 27 

PMB52050 

17-5002 27 

PMB52121 

mi? 

17 - 5004 

Video IF 

N25412 

17-4502 

N41173 

17-5001 

N41173 

17-5001 

N23672 

17-4502 

N23672 

17-4502 

N23672 

17-4502 

42135 

17 -4523 

PMB52049 

17-5003 27 

PMB52049 

17-5003 27 

PMA52104 

T10-672 

17-1064 

Video IF 

N25413 

17-4503 

N41174 

N41174 

N23673-1 

N23673-1 

N23673-1 
N23673-2 

NOT USED 

PMB52052 

17-5001 

PMB52052 

17-5001 

SEE NOTE 

98 & 101 

Ratio Det. or 

Quadrature 

N25322 

25322 

17-1033 

N40937 

N40937 

N23094 

17-3497 

N23094 

17-3497 

N23094 

17-3497 

40937 

17-1031 1 

PMA52027 

17-3497 

PMA52027 

17-3497 

PMB52106 

TlO-552 

17-103 3 1 

Trap 

N25609 

20-1004 

N25609 

20-1004 

N25609 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

41848 17 
20-1045 

PMA 52028 -2 
17-3400 

PMA52028 -2 

17-3400 

PMA52105 

T10-674 

Trap 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

41849 

20-1049 

P MA 52020 

19-1020 

PMA52020 

19-1020 

PMB52108 
17-4503 1 

1st Sound IF 

N25543 

17-1031 

N41176 

17-1025 1 

N41176 

17-1025 1 

N23093 

17-3401 

N23093 

17-3401 

N23093 

17-3401 

41177 

16-3445 

P MA 52028 -2 
17-3400 

PMA 52028 -2 
17-3400 

PMA52105 

T10-674 

2nd Sound IF 

NOT USED 

N41177 

16-3445 

N41177 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

i 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

N25728-1 
. 16-5712 1 

N25728-1 

16-5712 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

PMD52033-1 

16 -6758 

PMD52033-1 

16-6758 

PMB52033 

16-6758 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

N25729-1 
16-5714 1 

N25729-1 

16-5714 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

PMD52033 -2 
16-6758 

PMD52033-2 
16 -6758 

PMB52033 

16-6758 

Peaking 

N25468-6 52 

19-3036 



N22500-6 69 

19-1006 

N22500-6 69 

19-1006 

N22500-6 69 

19-1006 

25468-22 78 

19-4121 

PMA52023 

19-3100 

PMA52023 

19-3100 

T10-676 

19-3125 


N25916 

19-1000 



N22500-9 

19-325027 

N22500-9 
19-325027 

N22500-9 

19-325027 

25468-23 

19-3125 

P MA 52024 
19-3500 

PMA52024 

19-3500 

T10-590 

19-3250 

Peaking 

N25468-5 

19-3100 



N25000-3 

19-3250 

N22500-3 

19-3250 

N22500-3 

19-3250 

25468-29 

19-318027 

PMA52025 

19-420127 

PMA52025 

19-420127 

T10-671 

19-4250 

Peaking 

N25468-8 

19-3250 2 ' 



N22500-10 

19-1004 

N22500-10 
19-1004 

N22500-10 

19-1004 

25468-30 

19-350027 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

RF Choke 

N22500-194? 

19-100627 



NA23502-1 

19-1004 

NA23502-1 

19-1004 

N23502-1 

19-1004 

25468-31 

19-4121 

19-1007 

19-1007 

19-3001 

Filament 

Choke 

N22456 49 

19-3001 



NA23334-1 
N23095 

19-30,01- 

NA23334-1 

N23095 

-18-3001_ 

N22334-1 

N23095 

19-3001 

23095 

19-3001 

PMB52053 

19-3001 

PMB52053 

19-3001 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


Printed in USA 


FORM-5 






















































SILVERTONE 


PART NAME 


24 25 26 27 28 29 



Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 
Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 



Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


Peaking 

Peaking 


TTR-154 

Fly-1 

TTR-159-D 

Y-3 

TTR-153 

24S86 

TTR-152 

24A88 

TLF-505 
WC-11 

TLF-506 

WC-14 

TTR-105 

26R17 


TLF-5 07 
FC-1 


TTR-156 

24S52 


TTR-106-D 

26C79 


TTR-157 

HS-2 


TL.F-137-D 

HVO-50 


TTR-181-D 
TTR -186-1-D 

_ 

TTR-159-D 

Y-3 

TTR-153-4-E 

TTR-185-D 

-2&S&J_ 

TTR-152-2 
T T R-161 -1-Dl -2-D 

24A87 _ 

TLF-505-D 

WC-11 

TLF-506 

WC-14 

TTR-182-D 54 

26R95 


TTR-186 -D 
Fly-1 

TTR-159-D 

Y-3 

TTR-153-2-D 

26S78 

! TTR-161 -D 
) 24A87 

TLF-505 

WC-11 

TLF-506 

WC-14 


TTR-209-D 
TTR-210/12 
Fly-5- 

Y-5 _ 

TTR-185-D 

26S51 

TTR-161 -2D 
TTR-161 -3 
24A87 _ 

TLF-505 115 

WC-11 

TLF-506 -DA 
TLF-506 

WC-14_ 

TTR-188 -D 
26R15 


TTR-219-D 

Fly-59 1 

TTR-220-D 

Y-5 

TTR-185-D 
TTR-153-4D 
26S51 _ 

TTR-161 -ID 
TTR-152-2 
24A87 _ 

TLF-529-D 


TLF-506 /-D 
WC-14 

TTR-182-D 

26R95 


TTR-208-D 
Fly-2 

TTR-217-D 
Y-18 

TTR-153-4D 

26S51 

TTR-161-2D 
24A8 7 

TLF-553-D 

WC-18 

TLF-506-DA 
WC -14 


TTR-2 09-D 
Fly-5 1 

TTR-224-D 
Y-128 

TTR-185-D 

26S51 


TLF-553-D 

WC-18 


TTH-253-D-1 

Fly-5 1 

T80-278 

TTR-252-D 58 

Y-5 

T83-743 

Y-7 8 

TTV-254-D 

26S51 

T80-277 

26S52 

TTR-161-2D 
24A87 

T80-257 

T80-284 

TLF-618-D 

T10-551 

WC-11 

TLF-619-D 
WC-14 

T10-582 

WC-22 

TTR-188-D 

26R15 

T80-264 

80-264 

26R95 

NOT USED 

NOT USED 


JNU1 UbfciU NU1 UbiiU ubiiu INUi U5£,u NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USE 

NOT USED TLF-521-DA TLF-545-D TLF-522-D/1T > TLF-522-D TPM-101-DA NOT USED NOT USED T10-560 

TLF-545-DA FC _ 3 FC-3 FC _ 3 


TTR -106 -2D 26C79 
26C79 


NOT USED TTR-157 
HS-2 


TTR-157 

HS-2 


TLF-147D TLF-147D 


TLF-142D 

17-3497 1 


TLF-114D 

17-1031 1 

TLF-114D 

17-1031 1 


TLF-142D 

17-3497 1 

TLF-114D 
17-1031 1 


TLF-114D 

17-1031 1 


TLF-142D 

17-3497 1 

TLF-114D 
17-1031 1 


TLF-114D 
17-1 031 1 


TLF-531D 
17-3497 1 


TLF-U4D 

17-1031 1 


TLF-531D 

17-3497 1 

TLF-570D 

20-1004 


TLF-U4D 
17-1031 1 


TLF-531 -D 

TLF-552-D 

17-3497 1 

TLF-570-D 

20-1004 

TLF-525-D 

20-1004 

TLF-114-D 
17 - 1031 1 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TLF-503 

19-3036 

TLF-133D 

TLF-504 

19-4180 

TLF-134D 

TLF-502 

19-4125 

TLF-135D 

19-4160 

TLF-503 

19-3036 

TLF-136D 

TLF-146D 

19-3001 

TLF-528D 

NOT USED 

TLF-144D 

19-3001 


_93 LF-32 

2 LF-35 

16-6758 


TTR -165-ID 
26S51 

TTR -195-2-D 
24S50 

TTR-179 -D 
24S51 

TTR -1 06 -2 -D 
26C79 

TTR-226-D 
26C78 

TTR-106-2-D 

26C79 

TTR -157 / -D 
HS-2 

TLF-580-D 
TLF- 581 -D 
HS-7 

TLF-566 -D 
HS-3 

NOT USED 

TLF-581 - D 
HS-8 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TLF-551D 

17-3497 1 

TLF-574D 

17-1063 

TLF-567D 

TLF-567-1-D 

TLF-560D 

TLF-576D 

17-1063 

I TLF-568-D 

TLF-148D 

TLF- 593 -D 
! 17-1062 

TLF-517-D 

TLF-149D 

NOT USED 

TLF-149-D 

TLF-552D 

17-3497 

TLF-594-D102 

17-3497 

TLF-531 -D 
TLF-552-D 

TLF -114 -D 
17-1031 1 

TLF-579-D 

20-1004 

TLF-570-D 

20-1004 

NOT USED 


TLF-525-D 

20-1004 

TLF-U4D 

17-1031 1 

TLF-579-D 

20-1004 

TLF-114-D 

17-1031 1 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

LF-32 

LF-35 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

LF-30 


A28280-19 

19- 1021 

T10-541 

17-1062 

T10-542 

17-1063 

T10-588 

T10-577 

T10-552 

17-1033 

T10-581 

A28286 

-2.1Li1jQ.Q4_ 

T10-574 

A28314 104 

20 - 10 2 1 

T10-587 47 

20-1004 


TLF-503 

19-3036 


TLF-502 

19-4125 


TLF-519D 

19-3100 


TLF-503 

19-3036 


TLF-146D 

19-3001 


TLF-513D 

19-3125 


TLF -514D 
19-3660 

TLF-526D 
19-4201 50 


TLF-146D 

19-3001 


TLF-520D 

TLF-144D 


TLF-146D 94 

19-3001 

TLF-503 

19-3036 

TLF-503 

19-3036 

TLF-135D 

19-4160 

TLF-502 

19-4125 

TLF-502 

19-4125 

TLF-562D 

19-3300 

TLF-519D 

19-3100 

TLF-519D 

19-3100 

TLF-502D 

19-4125 

NOT USED 

NOT USED 

TLF-146D 

19-3001 

TLF-146D 

19-3001 

TLF-146D 

19-3001 

TLF-520D 

19-3001 

NOT USED 

NOT USED 


LF-34 

16-3478 


TLF-503 

19-3036 


TLF-502 

19-4125 


T33-226 72 ' 103 
19-1006 


T10-557 ' 
19-3093 


TLF-519D T10-579 74 

19-3100 19-3500 

NOT USED T10-580 75 
28255-2 
32 



Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


FORM-5 





























SILVERTONE 


PART NAME 


flyback 


Yoke 

Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coll 


Linearity 


Power 
Filament 
Focus Coll 


31 

32 

33 

34 

35 


38 39 40 


55D274 

Flv-25 87 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


NOT USED 

19-3001 

19-3001 

19-3001 


51 Cl 876 
19-3500 27 

51C1876 

19-350027 

51A1947 

19-3500 27 

NOT USED 

NOT USED 

51A1997 

19-5100 

19-1006 

19-1006 

53A342 

19-1004 

53A282 

19-3001 

53A282 

19-3001 

53A282 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


FORM-5 





















































































































































































SILVERTONE 











--MM i 




Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


Printed in USA 


FORM-5 












































































































































































































PART NAME 



Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


C80-1-3B 

80-1-3B 

Fly 168 

D80-2-3A 

80-2-3 

Fly 127 

80-3-3F 
80-1-3(80-3-3) 
Fly 168 

D80-2-4J 

80-2-4 

D80-1-4L 

80-2-4(80-1-4) 

D80-5-4A/C 
80-5-4,80-17-4 


Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


B80-1 

NOT USED 80-1-7 
_26A03 



20-1020 
NOT USED 


10-91-1 

20-1020 


NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 


80-3-5A 80-10-5 

NOT USED 80-7-5 80-5-5 NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

80-6-1 80-34-1 80-21-1 80-21-1 

80-72-1 

24S49 _ 24S64 _ 24S48 _ 24S48 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

_____ _____ 10-13-5 10-13-5 

_ HS 22 HS 22 

10-11-5 

NOT USED NOT USED 10-20-5 NOT USED 

2309-5 2309-5 2309-5 


10-121-0/-1 10-8-5 


NOT USED NOT USED 
2309-5 


NOT USED 


10-94-1 


NOT USED 


10 - 120-1 

17-107224 


10 - 100-2 


SILVERTONE 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

80-371 

26A04 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

' NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

80-10-0 

80-372 

NOT USED 

80-10-0 

80-11-5 







NOT USED NOT USED 


NOT USED 
80-72-1 
24S48 
NOT USED 
10-13-5 
HS 22 
NOT USED 
2309-5 


NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

80-353 80-117-1 


NOT USED 
10-13-5 


NOT USED 
10-13-5 
HS 22 
NOT USED 


26S49 

33-245121 


10-82-2 

10-82-2 

10-25-3 

10-16-3 

10-16-2 

10-21-3 

10-17-3 

10-17-3 

10-22-3 

10-83-2 

10-83-2 

10-24-3 

10-21-0 

10-21-0 

10-17-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-120-1 

17-107224 

NOT USED 

NOT USED 

10-146-1 

10-146-1 

10-152-1 



17-107224 



10-23-3 


NOT USED 
10-152-1 


NOT USED 

10-72-2 

10-73-2 

16-6780 

NOT USED 


10-72-2 

16-6780 

NOT USED 

10-65-1 

10-127-1 

10-64-1 


19-3300 

19-4060 

10-64-1 

10-12-1 

10-66-1 

19-4060 

19-3125 

19-3250 


NOT USED 
10-64-1 


10-128-1 

19-420027 




10 - 122-1 


Service notes may be found at the end of the SILVERTOHE section. 


80-117-1 80-80-IB'27 

80-80-1 

24S51 _ 24S48 

NOT USED NOT USED 


26C92 __ 

10-19-4126 10-167-1 10-13-5 

HS 7 ___ HS 22 

10-30-5 

NOT USED NOT USED 


10-152-1 

17-107224 

10-152-1 

17-107224 

NOT USED 

NOT USED 






































































SILVERTONE 



PART NAME 



62 

63 

64 

65 

66 



Width Coll 
Linearity 


Power 


Filament 


Focus Coil 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 

Peaking 


Peaking 


Peaking 
RF Choke 


Filament 

Choke 


NOT USED NOT USED 


80-45-0 80-33-0 80-41-0 

80-41-0 

24R20U1 __ 

80-5-5 80-13-5 

NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USEE 

80-81-113° 80-87-1131 80-136-1134 80-135-1 

80-63-1 


24S51 _ 24S96 _ 24S48 

NOT USED NOT USED NOT USED 

10-21-5 10-18-5 10-34-5 

10-28- 

_ HS 16 

NOT USED NOT USED NOT USED 

3292-501 



24S51 

NOT USED 


NOT USED 
3292-501 


NOT USED NOT USED 


24S96 _ 24S83 

145-0020 

NOT USED 

_ 26C44 

10-18-5 132-0022 


NOT USED 


2309-5 



NOT USED 


10-152-1 

10-152-1 

10-152-1 

17-107224 

17-107224 

17-107224 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-152-1 

10-152-1 

10-152-1 

17-107224 

17-107224 

17-107224 


10-29-3 
17-107224 
NOT USED 
10-20-3 


10-152-1 

17-107224 


10-32-2 


44282-1 


46971-1/-2 



70 


C80-1-3R/S 
80-1-3 
Fly 168 


80-24-4/A 
80-25-4 
Y 97 


80-11-2/A 


26S30 


NOT USED NOT USED 



80-22-4/-27-4 
80-20-4 
Y 96 


D80-10-2A 



109850 

26S86 


NOT USED 

NOT USED 
105196 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


80-41-0 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 



B80-81-1E 

80-81-1 

24S51 


NOT USED 
3656-502 


80-149-IB 

80-149-1 

24S83 

80-13-6 

80-16-6 

26C80 

10-34-5 

HS 16 
NOT USED 
3612-1 


80-135-1136 100037 

24S51 _ 26548 

A80-15-6124 1002134 

80-15-6 

26C79 _ 26C81 

10-34-5 109251 

HS 16 _ 

109237 

NOT USED 


119-0027 

10-25-3 

10-26-3 

20-1044 

10-22-3 

109252 

17-3418 

119-0028 

10-21-3 

10-27-3 

10-28-3 

109253 

17-3419 

119-0028 

10-22-3 

10-143-2 

10-21-3 

10-33-3 

109254 

119-0026 

10-28-3 

NOT USED 

10-32-3 

10-35-3 

105294 

17-3417 

127-0002 

10-35-5 

10-36-5 

10-35-5 

106383 

20-1050 

119- 0026 

120- 0027 

10-29-3 

17-1072 24 

10-152-1 

17-107224 

10-39-0 

109255 

120-0023 

NOT USED 

NOT USED 

10-34-0 

105295 

120-0023 

10-29-3 

17-1072 

10-152-1 

17-107224 

10-31-3 

10-20-3 

109261 

20-1052 


10-31-3 

10-23-3 

10-31-3 



: NOT USED 
! NOT USED 


■ 


I 



NOT USED 


10-64-1 


NOT USED 


10-148-1 


NOT USED 


10-148-1 


10-66-1 

10-66-1 

10-147-1 

19-3250 

19-3250 

19-3275 



19-3275 






19-3275 






19-3275 


NOT USED 



19-3275 


NOT USED 


10-172-1 

19-1002 


NOT USED 

109171 

19-3600 

10-172-1 

19-1002 

NOT USED 


Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


Printed In USA 


FORM-5 
































































































SILVERTONE 


PART NAME 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

flyback 

D80-19-3B 

D/80-18-3/H 
D/80-13-3/G 
Fly 257 

D/80-14-3/11 50 

80-17-3 

Fly 257 


8 FT-564 

80-26-3 

D80-26-3D 

D/80-28-3/A 
D/80-18-3/H 

Fly 257 

D/80-30-3/A 

80-14-3 

Fly 257 

D80-32-3 

Fly 257 

80-38-3/D 

Yoke 

80-25-4/A/B 

80-24-4 

Y 97 

D/80-27-4/A 

D/80-29-4/F 

Y 96- 

80-20-4/L 

80-29-4 

Y 96 

80-31-4 

Y 107 

DC-140 

Y 72 

D80-35-4F 

80-35-4 

Y 863 

D/80-38-4/A 

Y 96 

D80-29-4/B 
80-20-4 

Y 96 

D80-29-4B 

80-29-4 

Y 96 

80-42-4 

Y 96 


80-11-2/A/B 

26S30 

80-10-2/E31 

26S29 

80-13-2/E 

26S24 

80-14-2 

26S86 

8T-157 

26S041 

80-15-2/A 

26S23 

80-10-2/F 

26S29 

80-13-2 

26S24 

80-13-2/E 

26S24 


Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TL-983 

WC 22 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-59-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

80-54-0/A 

NOT USED 

80-52-0,/B 

80-72-0 

26R150 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-211-1 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

B80-81-1/E28 

24S51 

80-172-1A32 

26S49 

80-149- 1/F 

24S83 

80-169-1 

26S48 

7T-145 

24S051 

10-178-166 

24S53 

80-170-1/C68 

22S35 

80-149-1/F 

24S83 

80-172-1 

26S49 

80-198-1A 

22S34 

Choko 

NOT USED 

80-20-6/B 

26C79 

80-19-6/C 

26C80 

80-23-6 

26C81 

9T-111 

80-24-6/B 

26C78 

80-20-6/B 

26C79 

80-19-6/C 

26C80 

80-20-6/B 

26C79 

80-20-6/B 

26C79 

Horizontal 

Oscillator 

10-34-5 

HS 16 

10-34-5 

HS 16 

10-34-5 

HS 16 

10-60-5 

TL-995 

10-67-5 

10-34-5 

HS 16 

10-34-5 

HS 16 

10-34-5 

HS 16 

10-75-5 

Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 











Video IF 

10-22-3 

10-44-3 

10-26-3 

20-1044 

10-163-2 

2TIF-403 

10-45-3 

17-4500 

10-41-3 

10-26-3 

10-41-3 

10-41-3 

Video IF 

10-28-3 

10-22-3 

10-37-3 

10-164-2 

2TIL-404 

10-176-2 

10-44-3 

10-37-3 

10-44-3 

10-58-3 

Video IF 

10-36-3 

10-28-3 

10-43-3 

10-174-2 

2TIF-407 

10-177-2 

17-4522 

10-22-3 

10-143-2 

10-22-3 

10-59-3 


10-34-3 

10-36-3 

10-34-3 

10-143-2 

10-172-2 

TL-998 

NOT USED 

10-36-3 

NOT USED 

10-36-3 

NOT USED 


10-35-5 

10-35-5 

10-36-5 

10-48-5 

20-1050 

T1F-528 

10-66-4 

10-57-5 

10-57-5 

10-57-5 

10-74-5 

Trap 

10-33-3 

10-35-3 

10-41-3 

10-35-3 


10-166-2 

20-1052 

2TIF-405 

NOT USED 

10-42-3 

10-42-3 

10-42-3 

10-42-3 

Trap 

10-29-3 

17-107224 

10-33-3 

10-42-3 

10-152-1 

17-107224 

10-49-5 

10-40-2 

NOT USED 

10-54-0 

20-10201 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


10-31-3 

10-31-3 

10-23-2 

10-173-2 

TT F—527 

10-54-0 

20-1020* 

10-209-1 

10-152-1 

17-107224 

10-209-1 

10-209-1 

2nd Sound IF 

NOT USED 

10-209-1 

NOT USED 

NOT USED 

TIF-529 

10-175-2 

10-31-3 

10-23-3 

10-31-3 

10-53-3 

AM IF and 

FM IF 

10-116-2 

16-6780 

NOT USED 

10-116-2 

16-6780 

CHROMA 

COILS 

See Note 53 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-116-2A 

16-6780 

10-116-2A 

16-6780 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

10-116-2 

16-6780 

NOT USED 

10-116-2 

16-6780 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

10-116-2A 

16-6780 

10-116-2A 

16-6780 

NOT USED 


10-148-1 

19-3060 

10-148-1 

19-3060 

10-148-1 

19-3060 

10-217-1 

19-4073 

TL-265 

19-4060 

10-223-1 

19-4060 

10-148-1 

19-3060 

10-148-1 

19-3060 

10-148-1 

19-3060 

10-148-1 

19-3060 


10-147-1 

19-3275 

10-147-1 

19-3275 

10-150-1 

19-3275 

10-202-1 

19-4060 

TL-267 

19-3250 

10-184-1 

19-4251 

10-147-1 

19-3275 

10-150-1 

19-3275 

10-147-1 

19-3275 

10-147-1 

19-3275 

Peaking 

10-150-1 

19-3275 

10-183-1 

19-3180 

10-206-1 

10-198-1 

19-3125 

TL-266 

19-3180 

10-225-1 

19-4500 

10-183-1 

19-3180 

10-2064 

10-183-1 

19-3180 

10-183-1 

19-3180 

Peaking 

10-124-1 

19-1004 

10-207-1 

19-3275 

10-172-1 

19-1002 

10-219-1 

19-3036 

TL-267 

19-3250 


10-270-1 


10-207-1 

NOT USED 























Service notes may be found at the end of the SILVERTONE section. 


Printed In USA 


FORM-5 


































SILVERTONE 



PART NAME 


Vertical 

Output 

Vert. Blacking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 

Filament 


80-15-VF 

26S23 


NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 
80-192-1/G 


Horizontal 

Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 



Peaking 


Peaking 


Peaking 

Peaking 



80-24-6/B 

26C78 


10-75-5 


NOT USED 




10-55-3 


10-56-3 


10-54-3 


NOT USED 



Service notes may be found at the end of the SIU/ERTOHE section. 


Printed In USA 


























SERVICE NOTES 


SILVERTONE 


1 Mounting difference. 

2 Use schematic ^3 and 5A packaged with unit. 

3 Alter pin connections , to duplicate original „ 

4 Connect as autoformer. 

5 520487 used in chassis 100.209A. 101.210/-1/-2/-3/-4 replaced by 26R21, 
506709 used in radio chassis 101.202-1 replaced by 24R04. 

6 508486 used in radio chassis 101.202-1 replaced by 24S51A1. 

7 Original terminals 7-6 -5-3-2-1 If insufficient width add capacitor. 

new terminals 9-7 or 8—5—4—3— 1 across & ^3 of Fly 24. 

8 May require use of original network. 

9 Mount with original spacers. 

10 Parallel 6.3 volt windings. 

11 R67316 used in chassis 101.854 replaced by 24S52^. 

12 R66191 used in radio chassis 101.859 replaced by 26R31U^, R67304, 

R65463 used in 101.865 replaced by 24R94^. 

13 Used in 10" &12-1/2" & 16" models, DC-10107 used in chassisll0.499-7/-8 
replaced by Fly 59. 

14 PC28278used inchassis 110.499-7/-8 replaced by Y 5. 

15 PB28302-1/-1E, A28278-3, A28317-3 used in some models replaced by Y 5. 

16 PC28330, A28330 used in a few chassis replaced by Y 5, PC-23263 used in 
chassis 10.817—3/—6 - no replacement. 

17 A-10152-1 used in chasis 110.817-^-3/820-1/-3/821M-6 replaced by 26S27. 

A-10152 used in 110.821 M-10/M-35 replaced by 26S27. 

18 A-10134 used in chassis 110.700-100/-104 replaced by 26A04. 

19 B-10106 used in a few models replaced by 24A87. 

20 A28318-1 used in chassis 110.821M-6/M-10/M-35 replaced by WC 23. 

21 W507587 replaced by 19-1007; W507367 replaced by 19-7100; W507586 
replaced by 19-1000; W507970 replaced by 19-3001 . 

22 Mount in original can. 

23 W506080, W505905 replaced by 16-3487; W508179replaced by 17-3498. 

24 Remove capacitor between Primary & Secondary. 

25 520715, 507584 re placed by 17-1004 1 ; 507343 replaced by 17-10031 . 

26 Disregard center tap. 

27 Parallel coil with original circuit resistance. 

28 B/80-126- 1/C replaced by 24S64. 

29 R61107 replaced by 14-1060. 

30 R70182, R67804, 67810-no replacement; R67802, R67803 replaced 
by 16-3487. 

31 80-13-2/E replaced by 26S24, 

32 80-135-1 replaced by 24S51. 

80-87-1 replaced by 24S96. 

33 E25696 replaced by 26R1^use Resistor Voltage Divider for H .V. tap) in 
chassis 132.045-1 & chassis 132.044. 

34 Original terminals 9-6 -7-T if excessive width is encountered, remove 

new terminals 9-7 & 8-5-1 capacitor shunt (130UUFD), connect 
WC 20 terminals # 1 & ^2 across Fly 14 terminals ^1 & ^2} ^3 & ^4ofWC20 
A.F.C. &A.G.C. terminals. 

35 H23086 chassis 132.882 (early) - no replacement. 

36 Connect original terminals6-5-4-2-1 Remove original ^3 connection. 

If to new terminals 5-4-3-2-1 excessive yoke ringing occurs, 
connect a 1000 ohm resistorinserieswithhorizontal damping capacitor 

37 Connect as in original circuit. 

38 Use original slug or remount. 

39 PMB-97326 used in chassis 456.200 series - no replacement. 

40 Connect as original except connect original ^4 to new . 

41 PMA-56005-2 used in chassis456.150-14, -18, -61, alternate in chassis 
456.200-111 through -125 replaced by 24A87. 

42 Connect width coil terminals ^3 & ^4across H .V. transformer *1 to *3, 

^1 & ^2 of width coil to A.F.C. network. 

43 Connect high current 6.3 volt winding in series to get required 12.6V. 

44 Jumper yoke ^ 1 &^6 - connect yoke ^3 to plug ^7, yoke ^ 1 & ^6 to plug 
^5, yoke ^4 to plug ^3. When replacing yoke in chassis 528.52024 and 
528.52034remove jumper from yoke & ^6. Connectyoke*1 to plug 
pin 4 & yoke ^6 to plug ^5. 

46 Use original rear cover & centering device. 

47 T-10-556, A28286 replaced by 17-3400; A-3392 replaced by 17-1033. 

48 PMB-51020 used in chassis 456.33400, 33500, 34300, 34400 replaced 
by 26S491. PMB-51019 used in radio chassis - no replacement. 

49 N23095 replaced by 19-3001, N25415 replaced by 17-4524. 

50 80-21-3 used in chassis 456/528.6012/0 thru ,60153 - no replacement. 

51 N25474 replaced by 17-4504. 

52 N22500-8 replaced by 19-100627; N25468-1 replaced by 19-3180. 

53 Chroma Coils: 10-212-1, 10-213-1, 10-52-0, 10-50-0, 

10-51-0 - no replacement. 

54 TTR-188-D used In 478.253-1, 257-1 replaced by 26R15. 

55 TTR-179-D used in 478.302/303/303A/253-1/257-1 replaced by 24S51. 

56 Connect both filament leads from 12.6V.CT winding to single high 
current 6.3 volts. 

57 TTR-157/-D used In chassis 478.309/311 replaced by HS 2. 

58 TTR-224-D,TTR-227-D(alternate) replaced by Y 12. 

59 Original terminals 5 -4-3-2 - 1-A-G 

new terminals 10 &11 — 6 — 4 — 2— 1 — 9— 8 

60 T80-263, T80-265G, T80-279 alternates replaced by Fly 68. 

61 Change wiring to conform with original. 

62 T80-329 used in chassis 528.33400/33500/34300 replaced by 26S49, 

63 Use schematic ^1 packaged with unit. 

64 M55C154/155/144 used in some chassis replaced by Fly 5 (use schematic 
^2 packaged with unit). 

65 M53C195 used in chassis 549.100-2/-3/-5/-7/-8/-9 replaced by Y 7, 
M53C202 used in chassis 549.100-6 replaced by Y 5, 

M53C194 used in chassis 549.100-4 replaced by Y 3. 


66 80-188-1 used in chassis 456/528.60826/27 - no replacement. 

67 D80-36-4P (80-36-4), D80-27-4A (80-27-4) replaced by Y 96. 

68 80-172- 1/D repi aced by 26S49. 

69 N22500-11 replaced by 19-330027; N22500-12 replaced by 19-3500. 

70 M52CI99 used in chassis 549.100-3/-5/-7/-8/-9 replaced by 26R66'. 
M52C196 used in 549.100-2 replaced by 26R27U (use low secondary tap). 

71 R62174 used in radio chossis 101.831-1 replaced by 22S56. 

72 Chassis 528.263-2/264-2/266-1/286/270 use 19-1006. 

73 Chassis 528.263-2/264/266-1/286/270 use 19-4120. 

74 Chassis 528.263-2/264-2/266-1/286/270 use 19-4201. 

75 Chassis 528.263-2/264-2/266-1/286/270 use 19-325032. 

76 Chassis 528.263-2/264-2/266-1/286/270 use 19-350032. 

77 41879 replaced by 16-3445 (add coupling capacitor externally). 

78 25468-24 replaced by 19-4201; 25468-10 replaced by 19-3093. 

79 Parallel coil with 22 K resistor. 

80 Add 3.3K resistor externally. 

81 M52C223 used in 549.101-3 (alternate) replaced by 26R22; M52C224 
(same Chassis) - no replacement. 

82 PMA-52021 replaced by 17-1003; PMA-52029 replaced by 17-1062; 
PMA-52029-2 replaced by 17-1063. 

83 Connect same os original, ^1 and not used. 

84 Original terminals 3 - 1 - 5 - 2 

new terminals 6 - 3 - 5 - 2 

85 55B266 (alternate) replaced by Fly 25. Original terminals 4 - 7 - 2 - 6 

new terminals 6 - 3 - 5 - 2 

55D270, 55B270 (alternate) replaced by Fly 25. Original terminals4-5-6 

new terminals6-3-2 

86 52C341, 52C314 used in a few models - no replacement. 

87 Original terminals 4 - 5 - 2 - 6 

new terminals 6 - 3 - 5 - 2 

88 55B274 used in chassis 549.16003 replaced by Fly 25. Old lugs 4-7-2-6 

New lugs 6-3-5-2 

89 Ground lug ^5. 

90 10-790/-826 used in a few chossis - no replacement. 

91 Use original centering device & insulate width sleeve. 

92 83-319 used in chossis 456.50020/21 - no replacement. 

93 LF-30, LF-34 replaced by 16-3487; LF-33 replaced 17-3498. 

94 LC- 13 replaced by 19-1006; LC-15 replaced by 19-3001. 

95 THC-10003/E, TH-10000 replaced by Fly 681, THC-10002 replaced 
by Fly 5l (use schematic ^1 packaged with unit). 

96 TOB-10045D, TO-10045 replaced by 26S51. 

97 TO-10023, TOA-I0023C replaced by WC 11, TO A-10053 used with 
THC-10002 flyback replaced by WC 14, 

98 T10-680 replaced by 17-5002 5 & 0 , T10-678 replaced by 17-5000; 

T10-679 replaced by 17-5004. 

99 10-692/-699 replaced by Y 10, 10-709/710/711/691 - no replacement. 

100 Use one winding only. 

102 TLF-557-D replaced by 17-1031 K 

103 A-28253 replaced by 19-3036; A-28255-1 replaced by 19-3125; 
A-28255-4 replaced by 19-3300. 

104 A-1201 replaced by 17-3497. 

105 T10-658, T10-662 - no replacement; T10—6661 replaced by 17-500}!. 

T10-541 replaced by 17-1062; T10-542 replaced by 17-1063; 

T10-588, T10-617- no replacement. 

107 T33-237 replaced by 19-6022; T10-607 replaced by 19-4120; 

T10-609 replaced by 19-3250. 

111 10-680 replaced by 17-5002; 10-677 replaced by 17-5003; 

10-689 replaced by 17-3497. 

112 PMA-52104 replaced by 17-1064; PMB-52106 replaced by 17-1033; 
PMB-52107, PMB-52105, PMA-52105 - replaced by 20-1020. 

113 Add coupling capacitor externally. 

115 TLF-553-D used in some models replaced by WC 18. 

116 10-26-1 replaced by 17-1033. 

117 10-11-5, 10-143-1, used in some versions - no replacement. 

10-13-5 replaced by HS 22. 

118 80-2-4, 80-1-4, 80-2-4H used in some chassis all replaced by Y 97. 
80-5-4 replaced by Y 97. 

121 33-244 used in Low B+ replaced by 26C77. 

122 T10-669 used in chassis 528.35301, .38101, .38500, .38700, .38901 
replaced by HS 3. 

123 10-827 used in chassis 528.52022/24 - no replacement. 

80-1-4 used in chassis 528,52030/31/32/33/34 replaced by Y 97. 

124 80-413 used in chassis 528.52040/050 - no replacement. 

125 B80-I-2F (80-1-2) replaced by 26S19, 80-9-2 used in chassis 
456/528.50361/2/3/4/5/6/9, .50357/8/9/60 - no replacement. 

126 10-738 used in late production of 528.46300 - no replacement. 

127 80-71-1, 80-41-1 used in Radio and Amp. chassis 528.59200, 
528.53190/91 - no replacement. 

128 80-8-3 used in chassis 456/528.51596/97 replaced by Fly 211. 

80-16-3 used in chassis 456/528.51598/99 - no replacement. 

129 80-9-2 used in chassis 456/528.51710/11/12/13 - no replacement. 

130 80-78-1 & 80-110-1 used in Amp. chassis - replaced by 22S86. 

80-126-1 used in Amp. chassis 528.59540 replaced by 24S64. 

80-134-1 used in Amp. chassis 456/528.59770 - no replacement. 

131 80-106-1 used in Stereo Amp, replaced by 24S43. 

80-98-1 used in Stereo Amp. replaced by 24S17. 

132 80-16-4 used in some models - replaced by Y 96. 

134 80-137-1 used in a few models - no replacement. 

135 80-21-4 alternate replaced by Y 96 . 80-20-2 & 80-16-20 used in 
456/528.51780/81/82/83 - no replacement. 

136 C80-87-1A (80-87-1 A) used in some models replaced by 24S96. 


Printed In USA 


FORM-5 







PARTS LIST 


SONORA 


MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

N-6918 


N-7719 

WC-23 

N-8063 

WC-14 

N-6919 


N-7720 

WC-17 

N-8064 

26C44 

N-6920 

24S842 

N-7744 

17-3493 

N-8069 

26R21 

N-6922 

Y-3 

N-7745 

17-1004 

N-8070 

Fiy- 52,3 

N-6923 

Fly-1 

N-7746 

20-1004 

N-8104 

Fiy- 52,3 

N-6924 


N-7748 

HS-5 

N-8134 

WC-18 

N-6925 


N -7757 


N-8170 

24S51 

N-6928 

WC-11 

N-7764 

26A03 

N-8928 

17-34972 

N-6930 

HS-1 

N-7766 

245512 

N-8929 

17-1063 

N-6932 

245512 

N-7906 

26S492 

N-8930 

v-11 1 

N-6962 

WC-14 

N-8020 

Fly-5 

N-8932 

19-7047 

N-7123 

WC-20 

N-8057 

Y-5 

N-8933 

19—31601 ^ 

N-7236 

24S862 

N-8057-47 

Y -51 

N-8934 

19-4201'5 

N-7321 

19-1005 

N-8059 

19-4900 

N-8935 


N-7716 


N-8060 

19-318013 

N-8936 

Fly-39 4 

N-7717 

26S52 

N-8061 

19-4201>4 

N-8937 

26S572.7 

N-7718 

Y-7l 

N-8062 

19-3660 

N-8939 

265502 


MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPUCEMENT 

MFR'S. 

PART 

REPUCEMENT 

N-9002 

26A03 2 

R—1421 

Y -10 

R-2057/-1 

Fly-154 

N-9011 

20-1004 

R-1425 

26A032 

R-2058 

265542 

N-9092 


R-1427 

17-4522 

R-2059 

24S60 

N-9250 

19-6022 

R-1429 


R-2060 

Y-16 1 

N-9408 


R-1431 

19-6022 14 

R-206I 

26A03 

N-9415 

19-3001 

R—1432 

17-4535 

R-2062 

17-4534 

N-9417 

19-3001 

R-1470 

19-3093 

R—2159 

20-1005 

N-9825 

19-1001 

R—1473 

19-1001 

R-2160 


R-1144 

17-4524 

R-1635 

17-3400 

R-2660 


R-1405 

HS-8 

R-1670 

19-1001 

R-2666 

Y-49 1 

R-1406 

HS-7 

R-1947 


R-2684 


R-1407 

20-1005 

R-1948 

Y-14 

R-2700 


R—1408 

26C92 

R-1949 

19-5100'? 

R-2711 

245542 

R—1417 

Fly-109 

R-1950 

19-4400 

R-2712 

26A032 

R-1418 

26S71 

R-2054 

17-4522 

31T-413 

15-1082 

R—1419 

26S58 

R-2055 

17-4522 



R-1420 

17-3412 

R-2056 

26C41 




MODEL INDEX 


model cgLUMN 

NUMBER 

model hm** 

u NUMBER 


MODEL NUMBER 

model 

NUMBER 

MODEL E 

30^/03 1 

305 3 

323/24/25 3 

332 3 

350/51 3 

352 3 
413/14/15/16 4 
421/22/23/24 4 
425/26/28/29 4 
518/23/27 6 

m 

565 5 

567 6 

576 5 

577/78 6 

586 6 

587/88 6 

605 5 

606 5 

613 5 

615 5 

664/65/66/67 7 

700/A 2 


Service notes may be found at the end of the SOHORA section 
























SONORA 



PART NAME 



Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 
Linearity 


Power 

Filament 


N-7764 

26A03 2 

N-7764 

26A03 2 

N-7764 

26A03 2 

N-7719 

WC-23 

N-6928 

WC-11 

N-8134 

WC-18 

N-7720 

WC-17 

N-6962 

N-7123 

WC-14 _ 

N-8063 

WC-14 


4 

5 

6 

N-8936 

Fly-39 6 

R-2057-1 8 

Fly-154 

R-1947 10 

N-8930 

Y-lll 

R-2060 

Y-16* 

R-1421 12 

Y-10 

N-8937 
26S57 2 ' 7 

R -2058 
26S54 2 

R -1418 

26S71 

N-9002 

26A03 2 

R-1425 

R-2061 
26A03 2 

R-1425 

26A03 2 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



SERVICE 

NOTES 


NOT USED 

NOT USED 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 



1 May require use of original network. 

2 Mounting difference. 

3 Use schematic #1 packaged with 
unit. 

4 N-7906 used in model 303 replaced 
by 26S49 . 

5 N-8170 used in model 352, alternate 
for 323 & 324, replaced by 24S51. 

6 Old lugs 3-2-1 
New lugs 4-3-1 

7 Connect as autoformer. 

8 R-2057 alternate replaced by Fly-154 

9 Trim terminal board to fit; Series 
a 50-100 MFD capacitor with a 

5. 6K resistor and connect to #3 &; 

#7 of yoke. Remove . 0047MFD 
from circuit and connect a 100 
MMFD across yoke #1 and #3; 
Connect same as original except 
connect original #7 to new #6. 
lOUsed in models 560, 567, 577, 578 
R-1417 used in other models of 
column 6 replaced by Fly-109. 

11 Old lugs 8-7-3 Remove 001 MFD 
New lugs 6-3-2 from circuit, add 

100 MMFD across 
yoke lugs for 
added width. 

12 R-1948 used in models 560/67^7/78 
replaced by Y-14. 

Connect yoke #3 to Flyback #7, yoke 
#1 to . 1MFD capacitor. 

13 Parallel coil withlBK resistor. 

14 Parallel coil with 22K resistor. 

15 Parallel coil with 5.6K resistor. 

16 Parallel coil with 4. 7K resistor. 

17 Parallel coil with 12K resistor. 



Peaking 

N-8062 

19-3660 15 

N-8062 

19-3660 15 


N-7321 

N-7321 

RF Choke 

19-1005 

19-1005 

Filament 



Choke 

19-3001 

19-3001 


N-9415 

19-3001 N-9417 

19-3001 



Printed tn USA 


FORM-2 
































































































































PARTS LIST 


SPARTAN 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

300077-1 

26R71 3 

320266-1 

22S46 4 

360581-1 

17-4522 

360622-4 

19-3500 

360637-1 

17-5003 4 

360662-10 

19-3660 

D300079-G1 

26R30U 4 ' 8 

320268-1 

26C44 

360582-1 

I7-5003 4 

360622-5 

19-3180 

360640-1 

20-1049 

360664-1 


300091-1 


320269-1 

26S75 4 

360584-1 

17-3400 

360622-6 

19-3160? 

360642-1 

17-3496 

360665-1 


300093-1 

26R71 3 

320270-1 


360585-1 

WC-24 

360622-7 

19-4400 

360643-1 

17-4511 

360666-1 


320058V-2B 

26C44 4 

320278-1 


360585-2 

WC-247 

360622-8 

19-3160 

360644-1 

17-5003 

360667-1 

19-4201 

320058-3 

26C44 

320279-1 

26S50 

360588-1 

17-3497 

360622-10 

19-3660 

360650-1 


360667-2 

19-3250 

320065-2 

26C44 

320280-1 

26S50 

360601-1 

19-1001 

360622-12 

19-3500 

360651-1 

17-1031 4 

360667-3 

19-4400 

320068-1 

26S50 

360443-29 

19-3250'2 

360601-3 

19-1000 

360622-15 

19-3250 13 

360652-1 

WC-14 

360669-1 


320068-2 

26S50 

360443-30 

19-3300 

360601-6 

19-1001 

360622-16 

19-3300 

360654-1 

17-4503 

360670-1 

19-1001 

320251-2 

24S53 

360443-31 

19-3300 1 

360601-8 

19-1001 

360623-1 

Fly-79 14 

360657-1 

20-1004 4 

360699-1 

WC-18 7 

320254-1 

265 54 

360490-2 


360601-9 

19-1001 

360624-1 

20-1049 

360659-1 

Fly-149 

360700-1/-2 

Fly-156 

320254-3 

26S54 

360491-2 


360613-1 

17-3496 

360630-1 

19-1002 

360660-1 

Y-16' 

360714-1 

20-1004 

320255-1 


360492-1 


360614-1 

Fly-79 

360631-1 

WC-33 7 

360661-1 


360715-1 


320255-2 


360540-1 

20-1049 

360617-1 

Y-16 1 

360632-1 


360662-1 


360716-1 


320262-1/-2/-2B 

360574-8 

19-1000 

360617-2 

Y-16 1 

360636-1 

17-4522 

360662-7 

19-4400" 

360720-1 

17-4522 

320263-1 

26S19 

360579-1 

HS-5 

XD360617-2 

Y-16' 








MODEL INDEX 




MODEL COLUMN 

NUMBER 

MODEL COLUMN 

,VlOD£L NUMBER 

MODEL COLUMN 

w BL NUMBER 

MODEL s 


CMUD495DC (117) 4 

CMUE493DC (117) 4 

CTA458CB (111) 3 

CTA465B8/66BC/69BB (115) 1 
CTA473BB (115) 1 

CTA475BB/76BB/79BB(116) 1 

CTA480BB/81BB (116) 1 

CTA487DC/ED (117) 4 

CTA490DC/91DC/99DC0 17) 4 

CTA499ED (117) 4 

CTA501DC (117) 4 

CTD495DC (117) 4 

CTE493DC (117) 4 

U/V18-01AA 5 

U/V18-0 IBB 6 

U/V18-02AA 5 

U/V'8-02BB 6 

V/V18-03AA 5 

U/V18-03BB 6 

U/V18-04AA 5 

U/V18-04BB 6 

U/V19-01AA/02AA 2 

U21-01AA, V21-02AA 5 

U21-03AA,V21-04AA 5 

V2I-02AA,V21-03AA 5 

V21-04AA 5 

U/V24-01AA 6 

U/V24-02AA 6 

U/V24-03AA 6 

U/V24-04AA 6 

U/V 24-05AA 6 

U/V 24-06AA 6 

U/V24-07AA 6 

U/V24-0BAA 6 

U/V25-01AA 6 

U/V25-02AA 6 

U/V25-04AA 6 

U/V25-05A A 6 

U/V25-06AA 6 

U/V25-07AA 6 

U/V25-08AA 6 

U/V25-09AA 6 

U/V25-10AA 6 

U/V 25-11AA 6 
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SPARTAN 


PART NAME 

l 


3 

4 

5 

n 

Flyback 

360614-1 
360623/-1 
Fly-79_ 

360659-1 

Fly-149 

340632-1 

360623-1 

Fly -79 14 

360623-1 

Fly-79 

360700-1/-2 

Fly-156 

Yoke 

360617-1/-2 
Y-16’ 

360660-1 

Y-16 1 

360617-2 

Y-16 1 

360617-1 

Y-16 1 

360617-1 

Y-16 1 

XD/360617-2 

Y-161 

Vertical 

Output 

320254-3 2 

26S54 

320269-1 

26S75 6 

320254-1 

26S54 

320255-2 

320263-1 

26S19 

320263-1 15 
26S19 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

320270-1 

NOT USED 

NOT USED 

320262-1 

320262-1/-2/2B 
26A05 


360585-2 

WC-24 7 

NOT USED 

360585-1 

WC-24 

360585-2 

WC-24 7 

360652-1 

WC-24 

360699-1 

WC-18 7 

2 

NOT USED 

NOT USED 

360631-1 

WC-33 7 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

300077-1 

26R92 

NOT USED 

D300079-G1 

26R30U 4 ' 8 

300091-1 

300077-1 

26R71 3 

300093-1 

26R713 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


320068-2 

26S50 

320266-1 

22S46 4 

320068-1 

26S50 

320068-2 

26S50 

320068-2 

26S50 

320251-2 16 
24S53 

Choke 

320058-V-2B 5 

26C44 4 

320268-1 

26C44 

320065-2 

26C44 

320058-3 

26C44 

320058-3 

26C44 

320058-2 

26C44 4 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

360579-1 

HS-5 

360669-1 

360579-1 

HS-5 

360579-1 

HS-5 

360579-1 

HS-5 

360579-1 

HS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

360490-2 

360492-1 

360490-2 


360491-2 


Video IF 

360624-1 

20-1049 

360661-1 

360540-1 

20-1049 

360654-1 

17-4503 

360640-1 

20-1049 

360640-1 17 
20-1049 

Video IF 

360636-1 

360581-1 

17-4522 

360662-1 

360581-1 

17-4522 

360644-1 

17-5003 

360636-1 

17-4522 

360636-1 

360720-1 

17-4522 

Video IF 

360637-1 

360582-1 

17-5003 4 

NOT USED 

360582-1 

17-5003 4 

360644-1 

17-5003 

360637-1 

17-5003 4 

360637-1 18 
17-5003 4 

Video IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

360643-1 

17-4511 

Ratio Det. or 

Quadrature 

360613-1 

17-3496 

360666-1 

360588-1 

17-3497 

360642-1 

17-3496 

360651-1 

17-1031 

360651-1 20 
17-1031 4 

Trap 

4.5MC 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

1st Sound IF 

360584-1 

17-3400 

360664-1 

360584-1 

17-3400 

360584-1 

17-3400 

360657-1 

20-1004 4 

360657-1 12 
20-1004 4 

2nd Sound IF 

360584-1 

17-3400 

360665-1 

360584-1 

17-3400 

360584-1 

17-3400 

360650-1 

360650-1 

360715-1 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

360622-4 10 

19-3500 

360667-1 

19-4201 

360622-7 
19-4400 11 


360622-10 

19-3660 

360622-10 

19-3660 

Peaking 

360622-5 

19-3180 

360667-3 

19-4400 

360443-30 

19-3300 


360622-15 

19-3250 13 

360622-15 

19-3250!3 

Peaking 

360622-6 

19-3I00 9 

360667-2 

19-3250 

360443-31 
19-3300’ 1 


360622-16 

19-3300 

360622-16 

19-3300 


360622-8 

19-3160 

360601-6 

19-1001 

360443-29 

19-3250 12 


360601-9 

19-1001 

360622-12 

19-3500 


360601-9 

19-1001 

360601-6 

360601-9 

19-1001 

360630-1 

19-1002 


360601-8 

360601-9 

19-1001 

360574-8 

19-1000 

Filament 

Choke 

360601-3 

19-1000 

360670-1 

19-1001 

360601-8 

19-1001 


360601-1 

19-1001 

360601-3 

19-1000 


SERVICE NOTES 


1 May require use of original network. 

2 320255-1 used In series 115 - no replacement. 

3 Use original mounting bracket. 

4 Mounting difference. 

5 320058-X-2 used in a few models - no 
replacement. 

6 Use 7:1 turns ratio. 

7 Use original slug or remount. 

8 Parallel 6.3 volt windings and use low 
secondary tap. 

9 Parallel coil with 4.7K resistor. 

10 360622-7 replaced by 19-4400. 

11 Parallel coil with 100K resistor. 

12 Parallel coil with 10K resistor. 

13 Parallel coil with 39K resistor. 

14 Connect same as original except connect 
original *5 to new ‘6 and original *4 to 
new *2. 

15 320278-1 used In chassis series 25, AA 
versions - no replacement. 

16 320280-1, 320279-1 used in chassis 
series 24 (AA versions) and series 25 (AA 
versions) replaced by 26S50. 

17 360654-1 replaced by 17-4503. 

18 360644-1 replaced by 17-5003. 

19 360714-1 replaced by 20-1004. 

20 360716-1 - no replacement. 
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PARTS LIST 


USE THIS PAGE 

If PART NUMBER is available. 


SPARTON 


MFR'S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR'S. 

PART 


REPLACEMENT 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


PART’ REPLACEMENT 


6364-1 

17-100! 40 

AA6409-1 

17-1062 

AA6684-4 

17-3493 34 

AB43523-12 

19-1020 

AB44061-5 

24S61 

PB40216 

Fly-1 

6364-2 

17-1034 35 

AA6410-1 

HS-5 

AA6720-5 


AB43523-13 

20-1006 

AB44062-1 

24S 86 

PB42207 

WC-19 

6667-5 

17-1021 

AA6422-1 

20-1049 

AA6759-4 

14-1060 

AB43523-14 

19-1020 

AB44062-2 

24S86 

PC63087-1 

Fly-5 2 (WC-20) 

6684-4 

17-3493 34 

AA6424-1 

17-3402 

AA6768-3 


AB43524-1 

20-1006 

AB44062-3 

24 $86 

PC70001 


44033-1 


AA6425-1 

20-1004 

AA6768-4 


AB43524-2 

19-1020 

AB44062-4 

24S86 

PC70001-2 

FC-1 

44034-1 

26R18 9 

AA6613-2 

19-4201 

AA6769-2 

19-3001 

AB43524-4 

20-1021 

AB44G62-5 

24S86 2 

PC70001RA 

Y-5 7 

47009-1 

26C41 

AA6613-3 

19-3093 

AA6798-1 


AB43524-5 

20-1006 

AB44062-7 

24S 86 

PC70001-5/B 

Fly-37 

47012-1 

20C49 

AA6613-4 

19-4201 

AA6798-3 


AB43524-7 

20-1021 

AB44063-1 

26S 48 

PC70002 

Y-8 

AA4404-1 

17-3401 

AA6613-5 

19-4201 

AA6798-5 

19-3100 44 

AB43524-8 

20-1021 

AB44063-2 

26S49 

PC 70003 

Y-12 

AA6364-1 

17-1001 40 

AA6613-6 

19-3250 

AA6798-6 

19-3100 

AB43524-9 

19-1020 

AB44066-1 

26S48 

PC70004 

Y-3 

AA6364-2 

17-103435 

AA6613-7 

19-3250 

AA6830-1 

19-1005 

AB43524-10 

20-1006 

AB44066-2 

26S48 

PC70005-1 

FC-1 

AA6400-1 

WC-14 

AA6613-8 

19-3660 

AA6833-1 


AB43525-1 

Y-8 

AB44066-3 

26S48 

PC70007 

FI y-5 2 / 3 (WC-20) 

AA6400-2 


AA6613-9 

19-3180 

AA43523-5 

17-1003 

AB43525-2 

Y-8 

AB44066-4 

26S49 

PC70008/-C 


AA6400-3 

WC-22 

AA6613-10 

19-4400 

AA43523-6 

17-1003 

AB43525-3 

Y-8 

AB44070-1 

26S51 2 

PC70008-1 

FC-1 

AA6400-4 

WC-16 

AA6613-11 

19-3250 

AA44020-1 


AB43547-1 


AB44071-1 

24S86 

PC70008-C1 

FC-1 

AA6400-5 

WC-22 

AA6613-12 

19-3250 

AB6644-1 

19-1005 

AB44006-1 

24A87 

AB44071-2 

24S86 

PC70009 

Y-6 

AA6400-6 

WC-22 2 

AA6613-13 

T9-3100 

AB43070-2 

Y-5 

AB44010-1 

22R01 

AB44072-1 

26S51 

PC70009C 

Y-6 

AA6400-7 

WC-23 2 

AA6613-14 

19-3660 

AB43070-3 

Y-6 12 

AB44013-1 

22R01 

AB44073-1 

26S54 

PC70010 

F1 y-7A 

AA6400-8 

WC-22 2 

AA6644-1 

19-1005 

AB43071-1 

Y-5 7 

AB44014-1 

26R95 1 

AB44074-1 

22S45 2 

PC 70010-6 

Fly-7A 

AA6400-9 

WC-23 2 

AA6646-1 

19-1001 

AB43080-4 

17-1031 2 

AB44015-1 

26R15 

AB47000-1 

20C64 2 

PC70011 

Y-5 

AA6400-10 

WC-18 

AA6650-1 

19-6022 

AB43080-5 

16-3445 2 

AB44017-1 

26R27JJ 2 

AB47001-1 

20C49 2 

PC 70012 

Fly-7A 

AA6401-1 

HS-5 

AA6650-2 

19-3160 

AB43080-6 

17-3497 

AB44018-1 

26R19 4 

AB47002-1 

26F65 

PC70012F 

Fly-7A 

AA6402-1 

19-4180 

AA6650-3 

19-3093 

AB43080-7 


AB44019-1 

26R19 

AB47003-1 

24A88 

PC70013 

Y-5 

AA6402-2 

19-4122 

AA6650-4 

19-4201 

AB43080-8 

17-5001 

AB44019-2 

26R19 

AB47004-1 

20C42 

PC 70015 

Fly-37 

AA6402-3 

19-4160 

AA6650-5 

19-3125 

AB43095-1 

17-500T 48 

AB44020-1 


AB47006-1 

24A87 

PC70015B 

Fly-37 

AA6402-4 

19—4201 3 ^ 

AA6650-6 

19-3075 

AB43095-2 

17-5002 

AB44021-1 


AB47006-2 

24A87 

PC70016/A 

Y-6 

AA6402-5 

19-318029 

AA6650-7 

19-3250 

AB43095-3 

17-5002 

AB44022-1 


AB47006-3 

24A87 

PC70016-1 

Y-6 

AA6402-6 

19-3160 32 

AA6650-8 

19-1003 

AB43095-4 


AB44024-1 


AB47006-4 

24A87 

PC70017 

Y-5 

AA6402-7 

19-4201 33 

AA6650-9 

19-1003 

AB43095-5 


AB44025-1 

26R19 

AB47006-5 

24A87 

PC70018 

Y-5 7 

AA6402-8 

19-3100 33 

AA6651-1 

19-3001 

AB43095-6 


AB44026-1 


AB47007-1 

20C49 2 

PC70018A 

Y-5 7 

AA6402-9 

19-3500 47 

AA6659-1 

WC-16 

AB43095-7 


AB44027-1 

26R15 

AB47009-1 

26C41 

PC700I9 

Fly-163 

AA6402-10 

19-3100 29 

AA6659-4 

14-1060 

AB43095-8 


AB44029-1 


AB47009-2 

26C41 

PC70020 

Y-1412 

AA6402-11 

19-3660 47 

AA6663-2 


AB43521-1 


AB44030-1 


AB47009-3 

26C41 

PC 70022 

Fly-16 19 

AA6402-12 

19-4412 

AA6664-1 

19-3001 

AB43521-4 

20-1021 

AB44032-1 


AB47010-2 

26C43 2 

PC 70025 

Fly-164 

AA6402-13 

19-1004 

AA6664-2 

19-3001 

AB43523-1 

17-1003 

AB44035-1 


AB47014-1 

24A88 

PC70028 

Y-14 12 

AA6403-1 

HS-5 

AA6667-1 

16-3487 2 

AB43523-2 

17-1004 

AB44036-1 


AB77001-1 

20C49 2 

PC70030-1 

Fly-2820 

AA6403-2 

HS-5 

AA6667-3 

16-3487 2 

AB43523-3 

17-1003 

AB44037-1 


AC6088-1 

Y-1412 

PC70031 

Y-10 

AA6403-8 

HS-5 

AA6667-5 

17-1021 

AB43523-4 

17-1004 

AB44038-1 


AC 67008-6 


PC70033 

Fly-77 25 

AA6404-1 

17-3401 

AA6667-6 


AB43523-5 

17-1003 

AB44039-1 


PA4225-2 

19-3001 

PC70034 

Y-16'2 

AA6405-2 


AA6668-1 

16-6666 

AB43523-6 

17-1003 

AB44040-1 


PA4225-3 

19-1003 

PC70036/D 

Fly-165 

AA6405-3 


AA6668-5 

16-6666 

AB43523-7 

17-3402 35 . 

AB44056-2 

24$ 51 

PA5200-6 


XT7898-A 

26S53 2 

AA6407-1 

20-1004 

AA6684-1 

17-3487 

AB43523-8 

17-1004 

AB44061-2 

26S48 

PA5200-7 


208T9 

26A04 

AA6408 

17-1004 

AA6684-2 

17-1043 

AB43523-10 

17-1003 

AB44061-4 

24S61 

PB40212 




AA6408-1 

17-1004 

AA6684-3 

17-1043 

AB43523-11 

17-1003 
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SPARTON 


MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

10T201 

16 

21CM11U 

17 

5010/11/14/15 

9 

5101/02/03 

5 

5290 

5 

5386A 

7 

11T209 

16 

21CM12 

17 

5025 

5 

5104/5 

5 

5291/2 

6 

5386B/87B 

7 

1IT210 

16 

21CM12U 

17 

5025BA 

5 

5107 

5 

5293/4/5 

6 

5390/91 

7 

11T309 

16 

21CM13 

17 

5026 

5 

5107X 

5 

5296 

55 

10352 

7 

12A203 

16 

21CM13U 

17 

5029/30 

5 

5108/10/25 

5 

5 296A 

6 

10352A 

7 

12A204 

16 

21T203 

15 

5035/6/7 

5 

5152/3/4 

5 

5297 

5 

10353 

7 

12A209 

16 

21T204 

15 

5052 

2 

5155/6/7 

5 

5297A 

6 

10353A 

7 

12A210 

16 

21TL10 

17 

5056/7 

9 

5/58 

5 

5298/99 

6 

11322 

11 

12A309 

16 

2ITL10U 

>7 

5064/5 

2 

5162X/63X 

5 

5301 

11 

11322 

10 

13C505 

14 

21TM10 

17 

5068/9 

1 

5165X/66X 

5 

5325 

10 

11324 

11 

13C506 

14 

21TM10U 

17 

5071/2 

9 

5170/1 

6 

53 25A 

10 

11324 

10 

14A203 

16 

22A403 

15 

5075BA 

5 

5175X/78X 

5 

5326 

10 

14342 

7 

14A204 

16 

22A404 

15 

5076 

5 

5182/3/8/9 

7 

53 26A 

10 

15312 

11 

17A203 

15 

23A205/B 

14 

5076BA 

5 

5191/2 

6 

5340/41 

11 

15312 

10 

17A204 

15 

23 A 206 

14 

5076BB 

5 

52CL24 

18 

5342 

7 

15314 

11 

18A203 

15 

24T201 

15 

5077 

5 

52CM241U 

18 

5342A 

7 

15314 

10 

18A204 

15 

24T202 

15 

5077BA 

5 

5207 

10 

5343 

7 

20312/13 

10 

19A203 

15 

24T301 

15 

5077BB 

5 

5207A 

10 

5343A 

7 

21322/24 

10 

19A204 

15 

4900TV 

1 

5079 

5 

5208 

10 

5362 

10 

22312 / 13 

7 

19A209 

15 

4916/17/18 

12 

5079B 

5 

5210 

10 

5362A 

10 

23322/23 

7 

19A210 

15 

4919 

12 

5080 

5 

5212 

11 

5363 

10 

24542/44 

8 

20T203 

15 

4920/21/22 

12 

5080B 

5 

5220/25 

10 

5363A 

10 

26542/44 

8 

20T204 

15 

4935 

3 

5080C 

5 

5225A 

10 

5380/81 

11 

31322/24 

10 

20T209 

15 

4939TV/40TV/41TV 

1 

5082 

7 

5226 

10 

5382 

7 

35342/43 

10 

20T210 

15 

4942 

3 

5083 

7 

5226A 

10 

5382A 

7 

39312/13 

7 

20T403 

15 

4944/5 

13 

5085/6 

5 

5240/41 

11 

5382B 

7 

40312/13 

7 

20T404 

15 

4954/60 

3 

5088 

7 

5250/52/53 

11 

5383 

7 

41322/23 

7 

21CL12 

17 

4964/5 

2 

5088BB 

5 

5262/3/5 

10 

5383A 

7 

42322/23 

7 

21CL12U 

17 

50TM21/U 

18 

5089 

7 

5267/8 

10 

5383B 

7 

43342 

7 

21CL13 

17 

5002/03/06 

3 

5090 

5 

5270 

10 

5384 

7 

44342 

7 

21CL13U 

17 

5006X 

4 

51CM21/U 

18 

5270A 

10 

5384A 

7 

47352/53 

7 

21CM11 

17 

5007 

3 



5271/2/3 

10 

5385/6 

7 

48352/53 

7 



5007X 

4 



5280/81 

11 











5288/9 

6 






CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

15V215/P/T 

17 

22V174B 

15 

23U214 

16 

24U213 

10 

25TK10A 

4 

26SS172/A/B 

10 

16U215/P/T 

17 

22V214 

16 

23U214B 

15 

25CD202 

6 

26SD160 

5 

27D173 

10 

19TS10/A 

9 

22V2148 

15 

23U244B 

14 

250173/A 

10 

26SD170A/XP 

5 

27D213/A 

7 

2IS172/73 

11 

22V244B 

14 

23 V 5 

18 

25D213 

7 

26SD171 

5 

27D214 

7 

21S212 

11 

23TB10 

2 

24TB10 

13 

25RD190 

5 

26SD172/A/C 

10 

27D273 

8 

21S213/A 

11 

23TC10 

3 

24TF10 

2 

25S172 

10 

26SS160/B/L 

5 

29U213 

7 

21S214 

10 

23TD10 

3 

24TL10 

12 

25SD20I/A 

6 

26SS ITOSerles 

5 

29U214 

7 

22V174 

16 

23U5 

18 

24TM10 

12 

25SD202 

6 

26S171/A 

5 

29U273 

8 



23U174B 

15 

24TR10 

24TV9/C 

2 

1 
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SPARTON 


PART NAME 



Vertical 

Output 


AB44062-1 

24S86 


AB44062-2 AB44062-3 

24S86 24S86 



Linearity 

Power 

Filament 

Focus Coil 


Audio 

Output 


Choke 

Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


AA6659-1 

WC-16 




AB47002-1 

26F65 


AA6659-1 

WC-16 

AA6400-1 

WC-14 

AB44014-1 

26R95 1 

AB44015-1 
26R15 

AB47002-1 

26F65 

NOT USED 

PB40212 

PC70001-2 

FC-1 




AB44062-4 

24S86 


AB47006-4 

24A87 


AA6400-1 

WC-14 


PC70009/-C 

PC70011 

Y-6 _ 

AB44062-3/-5 

24S86 

AB47006 -4 
24A87 

AA6400-3 

WC-22 


AB44019-1 5 

26R19 


PC70013/17 

Y-5 


PC70012/F 
Fly-7 A 


PC7001RA 

Y-5 7 


PC70019 

Fly-163 


AC6 088-1 
PC70020 
V-1 412 



AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 

Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


HS-5 

NOT USED 

AB43523 -8 
17-1004 

AB43523-1 AB43523-6 

17-1003 17-1003 

AB43523 -2 AB43523-10 

17-1004 17-1003 

AB43523-3 AB43523-11 

17-1003 17-1003 

AA6684-3 AA6684-3 

17-1043 17-1043 

AB43524-1 22 AB43524-5 22 AB43524-1C2 8 

20-1006 AB43524-1 20-1006 

_2Qr.Ifl.Qfi_ 

AB43524-7 AB43524-2 AB43524-9 

20-1021 19-1020 19-1020 

A6663-2 AA6663-2 AB43524-8 

20-1021 

NOT USED NOT USED AA666 3-2 

AA6768-3 


AB44062-5/-7 

24S86 

AB44062-7 

24S86 

AB44070-1 

26S51 2 

AB47 006-4 
24A87 

AB47006-4 

24A87 

AB47006-4 

24A87 

AA6400-3 

WC-22 

AA6400-3 

WC-22 

AA6400-3 

WC-22 

AA6400-3 

WC-22 

AA6400-3 

WC-22 

AA6400-3 

WC-22 

AB44021 -1 
AB44024- 
1/26-1 

AB44 032-1 
AB44 03 5-1/29-1 

44034-1 10 

26R18 9 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

PC70008-1/-C! 

FC-1 

NOT USED 

NOT USED 

AB44066 -3 
26S48 

AB44 066-3 
26S48 

44066-3 

26S48 

AB47009-2/-1 

26C41 

AB47009-1 

26C41 

47012-1 11 

20C49 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

AA6403-2 

HS-5 

AA6403-2 

HS-5 

AA6403-2 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


PC63087-1 
Fly-5 2 ’ 3 
{WC-20) 
PC70004 
Y-3 

AB44062-4 

24S86 

AB47006-3 

24A87 


PC70010/-6 

Fly-7A 

PC70018A 16 

AB43270-2 

. Y-5 7 _ 

AB44062-7 

24S86 

AB47006-4 

24A87 

AA6400-3/-5 

WC-22 

AA6400-3 14 

WC-22 

AB44030-1 15 

AB44036-1 


AB44063 -2 AB44066-3 

26S49 26S48 


AA6408-1 36 

17-1004 

AA6364-1 

17-1 001 40 

AA6408-1 

17-1004 

AA6408-1 

17-1004 

AA6408-1 

17-1004 

AA6408-1 

17-1004 

AA6408-1 

17-1004 

AA6408-1 

17-1004 

AA6364-1 

17-1001 40 

AA6408-1 

17-1004 

AA6364-1 

17-1001 40 

AA6364-1 

17-1001 40 

AA6684-4 

17-3493 34 

AA6684-4 

17-3493 34 

AA6684-4 

17-3493 34 

AA6684-4 

17-3493 34 

AB43523-12 

19-1020 

AB43523-12 

19-1020 

AB43523-12 3B 

19-1020 

AB43523-12 3 

19-1020 

AA6407-1 

20-1004 

AA6407-1 37 

20-1004 

AB43523-13 

20-1006 

AB43523-13 

20-1006 

AA6364-2 

17-1034 35 

AA6364- 2 
17-1034 35 

AA6364-2 

17-1034 35 

AA6364-2 

17-1034 35 

AA6667-5 

17-1021 

AA6667-5 

17-1021 

AA6667-5 

17-1021 

AA6667-5 

17-1021 


AB43523-5 

AA43523-5 

17-1003 

AB43523-6 

AA43523-6 

17-1003 

AB43523-6 
AA43523 -6 


AA6410-1 

HS-5 


AA6408 

17-1004 

AA6408 

17-1004 

6364-1 

AA6364-1 

17-100140 


AA6768-4 AA6768-4 

AA66 50-1 18 AA6650-1 23 AA6650-1 27 

19-6022 19-6022 19-6022 


AA6650-3 AA6613-3 

19-3093 19-3093 


AA6402-1 

19-4180 


AA6650-6 AA6613-6 AA6613-9 

19-3075 AA6613-7 AA6650-7 


AA6650-7 

19-3250 



AA6684-4 

17-3493 34 

6684-4 

AA66 84-4 
17-3493 34 

AB43523-7 

17-3402 35 

AB43523-12 38 

19-1020 

NOT USED 

AB43523-13 

20-1006 

AB43523-7 

17-3402 35 

6364-2 
AA6364-2 
17-1034 35 

NOT USED 

6667-5 

AA6667-5 

17-1021 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AA6613-4 

19-4201 

AA6402 -6 
19-3160 32 

AA6613-8 

19-3660 

AA6613-8 

19-3660 


AA6769-2 AA6651-1 

19-3001 19-3001 


AA6651-1 

A6651-1 

AA66 51-1 

AA6664-1 

19-3001 

AA .84-1 
19-3100 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the SPARTON section. 
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SPARTON 


SERVICE NOTES 


1 Use high current 6.3 volt winding. 

2 Mounting difference. 

3 Use schematic *3 and 5A packaged with unit. 

4 Use high current 5 volt winding and Ignore low current 6.3 volt winding. 

5 AB44021-1 used In 25RD190 chassis - no replacement. 

6 AB44022-1 used In 25RDI90 chassis - no replacement. 

7 May require use of original network/ use original centering device. 

8 PC-70018/A used in 29U213 chassis replaced by Y-5?. 

9 Parallel 5 volt winding. 

10 44033-1 also used - no replacement. 

11 47009-1 also used replaced by 26C41. 

12 May require use of original network. 

13 PC-70015 used in chassis 25D173A replaced by Fly-37. 

14 AA6400-4 used In chassis 25D173A replaced by WC-16. 

15 AB44019-2/25-1 used In chassis 26SS172/A/B, 26SD17VA replaced by 
26R19. 

16 PC70009/-C used In chassis 26SS172/A/B, 26SD17VA replaced by Y- 6 . 

17 AA6684-1 replaced by 16-3487; AA6720-5 - no replacement. 

18 AA6650-2 replaced by 19-3160; AA6650-5 replaced by 19-3125; AA6650-4 
replaced by 19-4201; AA6646-1, AA6651-1 replaced by 19-3000; 
AA6798-1 - no replacement. 

19 Original terminals 48 - 9B - 10A - 5A - 4A - 3A 

new terminals 9-7-5 -T -3 -1 

If excessive blooming occurs with replacement/ short out (R142) H .V. 
filament resistor, use WC-20 for AGC, connect 3 & 4 of WC-20 to 
1 & 3 of Fly-16/ connect 1 & 2 of WC-20 to AGC. 

20 Original terminals 6-7-8-5-4-3 Connect the other side of width 

new terminals 1 - 3- T- 4- 5- 7 coll to (unction of . 1MFD & .B+ . 

21 Change wiring to conform with original circuit. 

22 AB43524-2 replaced by 19-1020. 

23 AA6613-5 replaced by 19-4201, AA6613-8 replaced by 19-3660. 

24 Original terminals 48 - 3B - 9B - 10A - 5A 

new terminals 9-9 7 & 8 - 4 T 

Connect #1 & *2 of WC-20 across T & 3 of Fly-14, 3 & 4 of WC-20 
connect to original *4A & 3A. 


25 Original terminals 6-7-5 Connect 10K resistor In series with 82MMFD 

new terminals 4-3-1 damper capacitor and omit center tap 
connection. 

26 Connect blue lead to plate, red lead to yellow of yoke, remove the green 
lead of yoke from Its ground connection and connect It along with the green 
lead of 26S54 to B+(6.8K Vertical sire control and 10MFD (unction). 

27 AA6402-2 replaced by 19-4122; AA6613-3 replaced by 19-3093; AA6402-3 
replaced by 19-4160; PA4225-3 replaced by 19-1003. 

28 AA6404-1 replaced by 17-3401. 

29 Parallel coll with 12K resistor. 

30 AA6402-4 replaced by 19-4201^ . 

31 Parallel coll with 33K resistor. 

32 Parallel coil with 4.7K resistor. 

33 Parallel coil with 6.8K resistor. 

34 Remove external shunt capacitor. 

35 Disregard center tap. 

36 AA6364-1 replaced by 17-1001^®. 

37 AB43523-13 replaced by 20-1006. 

38 AA6407-I replaced by 20-1004. 

39 AA6613-10 replaced by 19-4400. 

40 Detune trap. 

41 AA6650-9 replaced by 19-1003. 

42 AA6684-1 replaced by 17-3487. 

43 AA6798-3, AA6769-2, PA5200-6, PA5200-7, AC67008-6, in radio chassis - 

no replacement. 

44 Parallel coil with 22 ohm resistor. 

45 200UH choke replaced by 19-4201; 150UH choke replaced by 19-3160; 

I35UH choke replaced by 19-3125. 

46 ADJ. sound trap (27.75MC) replaced by 20-1006. 

47 Parallel coil with 22K resistor. 

48 Use one winding only. 

49 AA6402-12 replaced by 19-4412; AA6402-11 replaced by 19-3660 . 







STEWART-WARNER 


PARTS LIST 


Replacement 


STEWART - WARNER 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

115154 

Y-6 

507312 

26S53 

507991 

26S50 

508971 

Fly-5 2 

520620 

19-3180 

522020 

19-1004 

115185 

Y-6 

507313 

26C44 

508058 

Fly-1 

509056 

20-1006 

520689 

19-4120 

522339 

26R20 

115228 

Y-6 

507321 

17-1033 2 

508059 

26S51 

509061 


520701 

19-3001 

522342 

Fly-12 2 - 20 

115311 

Y-14 7 

507343 

17-1004 

508060 

26R82 

509305 


520714 

19-3001 

522343 

26C41 2 

115423 

Y-14 7 

507344 

19-3036 

508061 

16-3495 

509340 

19-3660 

520715 

19-3036 

522344 

26S52 

162190 

WC-17 

507367 

19-3036 

508069 

19-3180 

509341 

19-3250 

520734 

17-1004 2 

522350 

Y-7 17 

162326 


507371 

19-3250 

508070 

19-4201 

509342 

19-4400 

520911 

WC-22 

522469 

Fly-38 2 - 21 

503951 

HS-5 

507372 

19-6 022 

508076 

26A03 

509361 

WC-23 

520942 

Y-7 7 ' 17 

522519 

HS-3 

505579 

24S51 2 

507373 

19-3250 

508077 

HS-5 

509375 

26S53 13 

520943 

HS-9 

522578 

17-5004 2 

505580 

24S86 2 

507374 

19-4400 

508179 

17-3498 

509376 

24S51 

520951 


522579 

17-5003 2 

505590 

20C53 2 

507379 

19-3250 

508195 

14-1074 

509378 

17-3404* 2 

520975 

26S53 3 ' 18 

522580 


505591 

26C45 

507384 

17-1021 

508341 

26C93 

509380 

26R21 

520977 

17-1062 

522600 

HS-3 

505797 

16-6758 

507393 

17-1004 

508374 

19-4400 

509384 

Fly-5 15 

520979 

17-1064 

522608 

20C64 2 

505867 

16-6758 

507440 

HS-5 

508413 

24R05U 2 

509506 

22S56 2 

520980 

26A03 

522674 

26A03 

505905 

16-3487 

507565 

HS-5 

508420 

fly- 1 _ 

5096 03 

17-3401 

520984 

19-3160 31 

522677 


505912 

26S49 

507584 

19-3001 

508667 

WC-20° 

509679 


520985 

19-3660 

522699 


506080 

16-3487 

507586 

19-1005 

508674 

26S52 

509704 

Y-6 7 

521066 

Fly-24 2 - 18 

522791 

17-1064 

506333 

16-6758 

507587 

19-1001 

508675 

Y-6 7 

509706 

17-3497 2 

521156 

26R84 14 

522924 

Y-7 7 - 17 

506709 

24R04 

507591 


508679 

Fly-5 2 

520341 

19-1021 

521343 

Fly-16 

522973 

26R24 

506805 

Y-3 

507712 

24A88 

508702 


520487 

26R21 

521725 


522975 

Fly-16 2 - 19 

507209 

24S50 2 

507791 

Y-5 

508785 


520489 

Fly-5 15 

521735 

Fly-16 2 

522987 

Y-16 7 - 17 

507212 

24S50 

507970 

19-3001 

508883 

Fly-5 32 

520518 

19-3001 

521834 

19-1006 

523087 

Fly-16 2 - 33 

507219 

24S50 2 

507971 

19-3001 

508956 

26S52 

520520 

19-3001 

521835 

19-3001 







508967 

HS-5 








MODEL INDEX 


MODEL 

COLDMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 


IM ?'iMl 


Bilil/MB 



MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

AVC1 

1 

21C-9340E 

10 

21T-9300D 

10 

91 ODD 

1 

9121B 

7 

9202DB 

HHB 

AVG2 

1 

21C-9340K 

10 

21T-9300H 

10 

9100E 

1 

9122A 

7 

9202DB 


AVT1 

1 

21C-9340KB 

10 

21T-9300HA 

10 

91 OOF 

1 

9124A 

7 

9202DB 


T-711 

2 

21C-9340L 

10 

21T-9300R 

10 

9100G 

1 

9125A 

6 

9202DD 


T-711M 

2 

21C-9340LB 

10 

21T-9300RB 

10 

9100H 

1 

9126A 

6 

9202DD 


T-712 

2 

21C-9340M 

10 

21T-9300S 

10 

9103B 

3 

9126B 

6 

9202DD 


TRC-721 

2 

21C-9340MB 

10 

21T-9300T 

10 

9103C 

3 

9126C 

6 

9202DDA 


17T-9380A 

13 

21C-9340P 

10 

21T-9340A 

10 

9104 A 

3 

9127A 

7 

9202DDA 


17T9620A/B 

14 

21C-9600K 

10 

21T-9340B 

10 

9104B 

3 

9132A 

7 

9202E 


21C-9210C 

9 

21C-9600KB 

10 

21T-9340D 

10 

9104C 

3 

9200A 

9 

9202E 


21C-9211D 

9 

21C-9600L 

10 

21T-9340R 

10 

9105A 

4 

9200C 

9 

9202E 


21C-9211E 

9 

21C-9600LB 

10 

21T-9340RB 

10 

9106 A 

5 

9200D 

9 

9202F 


21C-9211F 

9 

21C-9600M 

10 

21T-9340S 

10 

9106B 

5 

9200FA 

9 

9202F 

9 

21C-9211G 

9 

21C-9600MB 

10 

21T-9340T 

10 

9108 A 

5 

9200G 

9 

9202F 

9 

21C-9300E 

10 

21C-9600P 

10 

21T-9600A/B/D 

10 

9108B 

5 

9202A 

9 

9202FA 

9 

21C-9300F 

10 

21C-9360C/CB/D 

14 

21T-9830A/AB 

14 

9108C 

5 

92 02A 

9 

9202FA 

9 

21C-9300G 

10 

21C-9700Series 

12 

21T-9700Series 

12 

9109A 

5 

9202A 

9 

9202FA 

KQSn 

21C-9300K 

10 

21C-9740L 

12 

21T-9740A/R/RB 

12 

9109 B 

5 

9202B 

9 

9203A 

HUH .. m 

21C-9300KB 

10 

21C-9740W/WB 

12 

24G-9360A/AB 

11 

9113A 

5 

9202B 

9 

9204A 

WUM 

21C-9300L 

10 

21C-9740X 

12 

24C-9370A/AB 

11 

9120A 

6 

9202B 

9 

9209A 


21C-9300LB 

10 

21T-9210A 

9 

27C-9212A 

8 

9120B 

6 

9202C 

9 

9209AW 


21C-9300M 

10 

21T-9211B 

9 

27C-9310A/AB 

11 

9120C 

6 

9202C 

9 

9209B 


21C-9300MB 

10 

21T-9211C 

9 

27C-9350A/AB 

11 

9120D 

6 

9202C 

9 

9209C 


21C-9300P 

10 

21T-9300A 

10 

9100A 

1 

9120E 

6 

9202DA 

9 

9209D 


21C-9325F 

10 

21T-9300AA 

10 

9100B 

1 

9120F 

6 

9202DA 

9 

92 IOC 


21C-9325G 

10 

21T-9300B 

10 

9100C 

1 

9121A 

7 

9202DA 

9 




S' 

i 

I 

I 


c 


Service notes may be found at the end of the STEWART-WARNER section, FORM-1 


Printed in USA 



































PART NAME 


Flyback 

Yoke 


Power 


Filament 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Filament 

Choke 



507293 

507285 

505581 

506805 

Y-3 

505599 


509384 

520489 

Fly-5 15 

521066 
Fly-24 2 ' 16 

509704 12 

Y-6 7 

520942 

Y- 7 7.17 



508060 508060 

26R82 26R82 


NOT USED NOT USED 


509679 10 

508702 



SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


505912 11 

26S49 


SEE RINGING 
COIL 



SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 



520734 

17-I004 2 


508341 

26C93 

508341 

26C93 

SEE RINGING 
COIL 

522519/6 00 32 
HS-3 

508967 

HS-5 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

509061 30 
520501 

522580 


507321 26 

17-1033 3 


507321 26 

17-1033 


507321 26 

17-1033 


507321 27 

17-1033 


509706 

17-3497 2 


NOT USED NOT USED NOT USED 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and NOT used 

FM IF 




507343 

17-1004 

522578 

17-5004 2 

507343 

17-1004 

522578 

17-5004 2 

507343 

17-1004 

522579 

17-5003 2 

507321 27 

17-1033 

509706 

17-3497 2 

5096 03 
17-3401 

509603 

17-3401 

NOT USED 

NOT USED 

509378 
17-3404?' 29 

509378 
17-3404 2 ' 29 

NOT USED 

NOT USED 


507374 

19-4400 


507374 

19-4400 



507496 24 

19-1001 

.... . 

507372 

19-6022 




507374 

19-4400 

507374 

19-4400 

507374 

19-4400 

520620 

19-3180 

509341 

19-3250 

508069 

19-3180 

508069 

19-3180 

507374 

19-4400 

520985 

19-3660 

509342 

19-4400 

508070 

19-4201 

508070 

19-4201 

508069 

19-3180 

520689 

19-4201 

509340 

19-3660 

507374 

19-4400 

508374 

19-4400 

508070 

19-4201 

509342 

19-4400 

520689 

19-4201 

507587 ij4 

507367 

19-3036 

507367 24 

19-3036 

507367 24 

19-3036 

507367 

19-3036 

507367 27 

520715 

19-3036 


507970 25 

507971 

19-3001 


507584 25 

507971 

19-3001 



Printed in USA 




























































PART NAME 




EDI 

Flyback 

521735 

Fly-16 2 

522975 

523087 
Fly-16 2 * 19 

522342 _ 

Fly-12 2 ’ 20 

522469 
Fly-38 2 * 21 

Yeka 

115423 

Y-14 7 

522987 

Y-16 7 ’ 17 

522350 

Y-7 17 

522924 22 
Y-7 7 * 17 

Vertical 

Output 

520975 

26S53 3 ' 18 

520975 

26S53 3,18 

522344 

26S52 

522344 

26S52 

Vert. Blocking 

Oscillator 

520980 

26A03 

520980 

26A03 

520980 

26A03 

522674 

26A03 

Width Coll 

508667 

WC-20 8 

508667 

WC-20 8 

NOT USED 


Linearity 




NOT USED 

Power 

521725 



522973 23 

26R24 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


162326 

162326 

NOT USED 

NOT USED 


509376 

24S51 

509376 

24S51 

509376 

24S51 

509376 

24S51 

Choke 

508341 

26C93 

508341 

26C93 

522343 

26C41 2 

522608 

20C64 2 

Horizontal 

Oscillator 

522519/600 32 

HS-3 

522519/6 00 32 
HS-3 

520943 

HS-9 


Horizontal 
Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

hh 

Antenna 

Input (Baiun) 




1 

| 


520734 

520734 

520734 

E SDjjjjl 

520977 

17-1062 

520977 

17-1062 

507343 

17-1004 

520977 

17-1062 

Video IF 

520977 

17-1062 

520977 

17-1062 

507343 

17-1004 

522791 

17-1064 

Video IF 

520979 

17-1064 

520979 

17-1064 

507343 

17-1004 

NOT USED 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

509706 

17-3497 2 

509706 

17-3497 2 

509706 

17-3497 2 

509706 

17-3497 2 

Trap 

509603 

17-3401 

509603 

17-3401 

509603 

17-3401 

509603 

17-3401 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

1st 5ound IF 

509378 „ 
17-3404?’ 29 

509378 
17-3404 2 ' 29 

509603 

17-3401 

509378 
17-3404 2 * 29 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 



NOT USED 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 


| 

NOT USED 

Peaking 

520620 

19-3180 

520689 

19-4201 

520620 

19-3180 

520689 

19-4201 

Peaking 

520985 

19-3660 

520984 

19-3160 

520985 

19-3660 

509342 

19-4400 

Peaking 

520689 

19-4120 

520689 

19-4120 

520689 

19-4120 

NOT USED 

Peaking 

509342 

19-4400 

509341 

19-3250 

529342 

19-4400 

NOT USED 

RF Choke 


520715 

19-3036 

507367 

19-3036 

520715 

19-3036 

Filament 

Cheke 

507584 

19-3001 

520518 28 

520520 

19-3001 

520520 

521835 

19-3001 

520701 28 

520518 

19-3001 


STEWART-WARNER 


SERVICE NOTES 


1 507209, 507219 replaced by 24S50 2 , 507991 used in models 
9100E/F/G/H replaced by 28S50. 

2 Mounting difference. 

3 Mount in original can. 

4 505591 used for high B/ replaced by 26C45 2 . 

5 Do not use the H, V. or filament windings. 

6 508785 (H. V. Output) - no replacement. 

7 May require use of original network. 

8 Connect #3 A #4 of WC-20 to flyback and #1 & #2 to AGC &. AFC. 

9 Ignore center tap. 

10 506709 used in radio chassis replaced by 24R04. 

11 509506 used in radio chassis replaced by 22S56 2 , 

12 115185, 115154, 508675, 115228 used in a few models replaced by 
Y-6. 

13 Connect as autoformer. 

14 Parallel 6.3 volt windings. 

15 Use schematic #3 & 5A packaged with unit. (Use THORDARSON 
WC-20 width coil). 

16 Original terminals 7-6*-5-3-2-l If insufficient width connect 

New terminals 9-7-5-T-3-1 . 005MFD capacitor (600V) 

across T & 3 of flyback. 

17 Use original rear cover and centering device. 

18 Use original yoke connector. 

19 Original terminals 8-6-3-2. Remove brown lead of yoke from 
New terminals 9-5-3-1. terminal strip and connect to 
junction of the 4. 7K resistor and brown lead from flyback (original 
#4 connection). 

20 Original terminals 7-6 -5-3-2, 

New terminals 9-7&8-5-4-3. 

21 Original terminals 7-6 -5-3-2. 

New terminals 3-2&10-9-6 -4. 

22 522699 used chassis bearing serial number below 106701- no 
replacement. 

23 522677 used chassis bearing serial number below 106701 - no 
replacement. 

24 507372 replaced by 19-6022; 507344, 507367 replaced by 19-3036; 
507373, 507371, 570379 replaced by 19-3250; 507587 replaced by 
19-1001. 

25 507586 replaced by 19-1005. 

26 508179 replaced by 17-3498. 

27 509706 replaced by 17-3497 2 . 

28 520714, 507584, 520518, 520520, 520701 replaced by 19-3001. 

29 Disregard center tap. 

30 520734 replaced by 17-1004 2 . 

31 Parallel coil with 15K resistor. 

32 Use schematic #1 packaged with unit. 

33 Connect original terminals 8-6-3-2, Also remove brown lead of 

to new terminals 9-5-3-1. yoke from terminal strip 

on vertical output transformer, and connect to junction of 4. 7K 
resistor and brown lead from horizontal output (original terminal 
#4). 


FORM-1 





























































































PA PTC I I c T USE THIS PAGE 

' ' 1 ^ » if PART NUMBER is available. 


STROMBERG - CARLSON 


REPLACEMENT 'gjg^- 


19-3001 

19-3001 

19-3001 

HS-5 

WC-14 

WC-23 

WC-14 


WC-19 

19- 1001 
WC -22 
WC -22 
17-1043 

16- 6758 

17- 1001 
17-1003 
17-1003 
17-1003 

20- 1004 
17-1004 
17-1003 
17-1004 

19- 1021 

20- 1006 
19-1021 
19-3001 


REPLACEMENT 


16-3487 

16- 6758 

17- 1011® 


20-1006 

17-3402 

17-3497 

17-1062 

17-1062 

17-1063 

20-1004 

19- 1021 

20- 1004 

20-1004 
19-1021 
19-1021 
17-1067® 


17-1034® 
17-3495 


17-1068 6 

16- 6758 
20-1004 
20-1004 

17- 3497 
17-34023® 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT part’ 


17-4503® 

17-5002 

17-5003 

17-4503 

17-5002 

17-5003 

17-5001 

19-3001 

WC-14 

WC-11 

Y-3 

FC-3 

19-3075 2 3 

19-3160 24 

19-3125 

19-318025 

19-3180 

19-3001 

Y-3 

19-3125 

26A04 

Y-3 

19-1020 22 

WC-11 

WC-17 

19-3125 

Y-5 


Y-4 11 

19-1002 

19-3001 

Y-5 

19-4400 

Y-7 

19-3075 23 

19-3125 

19-3180 25 

19-3160 24 


REPLACEMENT ^g^' 


19-3100 
Y-1 4 11 
19-1005 
19-325O 3 3 

19-3075 

19-3250 

19-3750 34 

Y-7 19 

Y-7 19 

19-3036 

19-4250 

19-3250 

19-3250 23 

19-3250 

19-3125 

19-3250 

Y-10 11 

19-3125 

19-3250 

Y-10 11 - 19 

Y-I6H.I 9 

19-3250 

19-4250 41 

19-3160 42 

19-3250 43 

19-4201 45 

19-4400 

19-366 0 44 

26S49 


161018 

161020 

161021 

161023 

161024 

161025 

161028 

161029 

161030 

161034 

161035 

161038 

161040 

161042 

161043 

161043-1 

161045 

161046 

161048 

161049 

161051 

161106 

161232 

161233 

161234 

161235 

161236 

161237 

161238 

161239 

161242 

161244 

161247 

161248 

161249 

161252 

161254 

161255 

161256 

161259 

161262 

161264 

161265 

161266 

161267 

161269 

161271 

161274 


REPLACEMENT 


26C93 

Fly-4 

Fly-12® 

26C55® 

Fly-61 

Fly-12 6 

Fly-126 

Fly-12 

Fly-16 

Fly-12 

Fly-12 

26C44 

26C51 

Fly-1 

26A01 

17-1013 

17-1012 

HS-1 

24S86 

Fly-1 

24S6 0® 

24S78 

24S51 

26C53® 

24S6 0® 

26S49® 

26S52 

26A03 

26S52 

26S49 

24S51 

24S60® 

26S49 

26S49 

24S86®. 13 

24S50 

26S52 

26A03 

HS-3 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

161275 

161278 

26S53 

Fly-24^ 

161282 

161282-1 

Fly-24 20 

161283 

24S61 

161285 

24S50 

161286 

Fly-76 47 

161288 

26S72 

161289 

26A03 

161414 

161417 

26R30lfr 2 

161419 

26R15 2 

161420 

161421 

161423 

26R00 12 

161424 

26R76 12 

161425 

21F10 

161427 

26R76 12 

161428 

26R92 

161429 

26R92 15 

161433 

26R57 6 

161442 

26R92 

161443 

26R93 15 

161444 

26R92 

161445 

26R92 

161446 

26R92 

161449 

26R91 

161450 

26R72 49 

161451 

26R33 21 

161754 

26A03 

161776 

26R21 6 

17 1116 

19-3001 

171117 

19-3001 

171118 

19-3001 

171221 

19-3001 

171223 

19-3001 

171237 

19-3001 

171246 

171247 

171248 

171249 

171250 

17-5004® 

171251 

17-5004® 

171275 

19-3001 

171295 

19-3001 

33853 

24S60 

33900 

24R05® 

C160014 

20C55 2 

TT4660 




Service notes may be found at the end of the STROMBERG-CARLSON section. 













STROMBERG- CARLSON 


MODEL INDEX 
























STROMBERG-CARLSON 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 


Peaking 


Peaking 


114075/71 

WC-14 


161419 2 
26R15 


161014& 

26C43 




2 

3 

161023/21/18 
Fly-4 

161040 10 

Fly-61 

114644 

Y-3 

114685 

Y- 4 H 

161011 

24S86 

161252 

26S52 

161010 

26A03 

1146 58 

26A04 

114666 

WC-11 

114105 

114083 

WC-23 

114667 

WC-17 

114084 

WC-17 

161417 

26R30U 6 ' 7 

161423 

26R001 2 

NOT USED 

NOT USED 

114636 8 

FC-3 

114683 

114687 

161013® 

24S61 6 

161249 

26S49 6 

161007 

161017 

161020 

26C44 

114371 

HS-1 

114090 

NOT USED 

114069 

HS-5 

114646 

114057 

114057 

114676 

114372 

114377 

17-1062 

114368 

114376 

17-1062 

114379 

114344 

17-1003 

114376 

17-1062 

114369 

114382 

17-1063 



114665 
19-102 0 22 


114367 
17-101l 6 

114367 
17-1011 6 


114367 
17-101l 6 


114638 

19-3160 24 



114384 

114394 

19- 1021 
114392 

20- 1004 



161045 

Fly-16 

161237 

Fly-1 

161024 

114746 

114628 

114672 





161424 

26R7612 


161427 

26R7612 


161429/28 16 

26R92 15 


SEE RINGING 
COIL 


161256 161262 161256 48 

26S49 24S60 6 ItslT 

161038 161030 161030 17 

20C55 8 26C93 26C93 

SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


i 11410430 

! 17-1001 


114658 14 

26A04 

161232 

26A01 

114129 

WC-24 

114626 

WC-11 

114125 

WC-22 

114625 

WC-14 

161444 

26R92 

161414 

NOT USED 

NOT USED 

114111 

114722 

114623 

155735 

26S49 

33853 

24S60 

161030 

26C93 

0160014*® 

20C55 6 

114127 

161235 

HS-1 

114132 

HS-5 

NOT USED 

171276 

114049 

171247 

171246 

114341 35 

17-1003 

171248 

114346 

114348 

17-1004 

171250 

114343 

114347 

17-1003 





114375 28 

17-3497 


114375 28 

17-3497 

114383 

20-1004 


114403 

114363 

16-3487 

114716 27 

114639 

19-3125 

114708 

114637 

19-3075 2 3 

114709 

114669 

19-3125 

114710 

114640 


114401 

17-3495 


114403 

114363 

16-3487 

11471627 

19-3125 


114709 

19-3125 

114710 

19-3180 25 

114693 

19-1002 


114400 

17-1034 6 


1 14364 
16-6758 


| 19-3075 23 

iiA7no31 


114710 

19-3180 25 


114750 

19-3250 


114693 29 

19-1002 

17111632 

171150 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the STROMBERG-CARLSOH section. 
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STROMBERG-CARLSON 


PART NAME 

11 

12 

13 

■n 

15 

Flyback 

161048 

Fly-12 

161275 

161282 

Fly-24 20 

161286 

Fly-76 47 

161282-1 

Fly-24 20 

Yoke 

114754/55 

Y-718 

114761 

114782 
Y-10 11 * 19 

114786 

Y-lBll.l* 

114772 

Y-IOH 

Vertical 

Output 

161269 

26S52 

161278 

26S53 

161269 

26S52 

161288 

26S72 

161269 

26S52 

Vert. Blocking 

Oscillator 

161271 

26A03 

161254 

26A03 

161271 

26A03 

161289 

26A03 

161271 

26A03 

Width Coil 

114133 

WC-17 

114138 

WC-19 

114146 

WC-22 

114161 

WC-22 

114146 

WC-22 


114084 

WC-17 

114137 

NOT USED 


NOT USED 


161446 

26R92 

161444 

26R92 

161450 

26R72 49 

■ 

161449 

26R91 

Filament 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coll 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

161267 

24S50 

161265 

26S49 

161285 

24S50 

161285 

24S50 

161283 

24S61 

Choke 

161049 

26C44 

161025 

26C91 6 

161051 

26C41 

161051 

26C41 


Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 

COIL 

161274 

HS-3 

SEE RINGING 
COIL 



Horizontal 

Ringing Coil 

114132 

HS-5 

NOT USED 

114132 

HS-5 

114132 

HS-5 


Antenna 

Input (Baiun) 






Video IF 

114420 

114424 

114429 39 

114430 


114455 

17-4503® 

114470 

17-4503 6 

Video IF 


114432 

17-4522 

114456 

17-5002 

114456 

17-5002 

114471 

17-5002 

Video IF 

114422 

17-5003 

114433 

17-4523 

114457 

17-5003 


114472 

17-5003 

Video IF 

114423 

17-5001 

114434 

17-4504 

NOT USED 

E 

114473 

17-5001 

Ratio Dot. or 

Quadrature 

114418 

17-3497 

114375 

17-3497 

114418 

17-3497 

114418 

17-3497 

114418 

17-3497 

Trap 

114426 

17-4501 

114437 

114444 

114417 

20-1004 

114417 

20-1004 

114426 

17-4501 

Trap 

114417 

20-1004 

114445 

NOT USED 

NOT USED 

114417 

20-1004 


114419 

17-3402 38 

114437 

114419 

17-3402 38 

114419 

17-3402 38 

114419 

17-3402 38 

2nd Sound IF 

114401 

17-3495 

114401 

16-3445° 

114419 

17-3402 38 

114419 

17-3402 38 

114419 

17-3402 38 

AM IF and 

FM IF 



E 

NOT USED 

NOT USED 

AM IF and 

FM IF 


jjjjj 

E 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

114756 37 

19-3036 

114763 

19-3250 

114758 

19-4250 

114790 

19-3250 43 

114776 46 

19-3250 

Peaking 

1144745 

19-3100 

114764 

19-3125 

114788 

19-4950 41 

114798 

19-3660 44 

114745 

19-3100 

Peaking 

114639 

19-3125 

114763 

19-3250 

114789 

19-3160 42 

114792 

19-4201 45 

114787 

19-3250 


114760 

19-3250 23 

114765 

19-3250 

114776 

19-3250 

114794 

19-4400 

114774 

19-3125 

RF Choke 

114693 

19-1002 

114762 4 0 

19-1003 

114697 

19-1000 

114793 

19-1000 

114693 

19-1002 

Filament 

Choke 

114693 

19-1002 

114729 

19-1001 

114693 

19-1002 

114693 

19-1002 



SERVICE NOTES 


1 161028 used In model TC-125 series replaced by Fly-1. 

2 161420 used In model TC-125 series - no replacement. 

3 114661 used In model TC-125 series - no replacement. 

4 161249 used in model TC-125H, LA-4, LS-2, LM-3 replaced by 
26S49 6 ; 161238 used In TV-125L model replaced by 24S60®. 

5 161020 used In model TC-125 replaced by 26C44. 

6 Mounting difference. 

7 Use high secondary tap, parallel 5 Volt windings, series 6.3 volt windings. 

8 114648 used In TS-15 series - no replacement. 

9 161239 used In TS-125H series - no replacement. 

10 161029 used in a few models - no replacement. 

11 May require use of original network. 

12 Use 840 volt CT winding and parallel 3 - 6.3 volt windings. 

13 Connect as autoformer. 

14 161254 used In a few models replaced by 26A03. 

15 Parallel 6.3 volt windings. 

16 161433 used In 324 series replaced by 26R57®, 161442, 161445 used in 

621/A, 622 series replaced by 26R92, 161443 used In 421CH2, 521 
series, alternate In 621 series replaced by 26R93 . 

17 161038 used in model 324 series replaced by 20C55^, 161020 used in 
model 417 series replaced by 26C44. 

18 161007 (alternate) - no replacement. 

19 Use original rear cover and centering device. 

20 Original terminals 4-3 -2-1. 

New terminals 9-748-3-1. 

21 Use 600 V CT winding and series 6.3 volt windings for 12.6 V CT. 

22 Reinstall original network components on replacement unit. 

23 Parallel coil with 5.6K resistor. 

24 Parallel coil with 15K resistor. 

25 Parallel coil with 18K resistor. 

26 114641 replaced by 19-3180. 

27 114711, 114638 replaced by 19-3160 24 ; 114717 - no replacement. 

28 114404 replaced by 17-3488. 

29 117117, 117118 replaced by 19-3001. 

30 114406,114407, 114119, 171246, 171247, 171249, 171250, 

171251 - no replacement. 

31 114742, 114717, 114691 - no replacement; 114713 replaced by 
19-3125; 114738, 114726 - no replacement. 

32 171237, 171223. 171221 replaced by 19-3001; 114745 replaced by 
19-3100; 114657 replaced by 19-3125; 114705 replaced by 19-4400; 

114747 replaced by L9-10G5; 114749 replaced by!9-3075; 114748 
replaced by 19-3250 33 ; 114750 replaced by 19-3250; 114751 
replaced by 19-3250 34 . 

33 Parallel coil with 2.2K resistor. 

34 Parallel coil with 3.3K resistor. 

35 114349 replaced by 19-1021. 

36 114345 replaced by 20-1004. 

37 114759 replaced by 19-3250. 

38 Disregard center tap. 

39 114431 - no replacement. 

40 114673 replaced by 19-1002; 114449 replaced by 19-6022; 

114766 replaced by 19-3180, 114451, 114452 - no replacement. 

41 Parallel coil with 1,5K resistor. 

42 Parallel coil with 39K resistor. 

43 Parallel coil with 47K resistor. 

44 Parallel coll with 1 OK resistor. 

45 Parallel coil with 82K resistor. 

46 114787 replaced by 19-318023. 114780 replaced by 19-3180. 

47 Drill new MTG holes. 

Original terminal 4-3-2-8-5 If necessary to reduce ringing connect 
New terminal 5-4-4-2-1 4.7K resistor In series with yoke. 

Damping capacitor. 

48 161259 used in some models replaced by 24551. 

49 Series 6.3 V CT windings for 12.6 volts. 


Printed in USA 
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PARTS LIST 


SYLVANIA 


PART* REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

5184A 

24S53 

100-0010 


119-0024 


131-2005 

19-3036 

141-0038 


146-0004 


5189A-2 

26S71 1 

100-0011 

Y-14 

119-0026 

17-4536 1 

131-2006 

19-3300 

141-0039 


146-0005 

HS-5 

5190A 

26C77 

100-0013 

Y-14 

119-0027 

17-4536 

131-2007 

19-3125 

141-0040 


146-0012 

19-3093 

5191A 

Fly-109 62 

100-0015 

Y-10 43 

119-0028 

17-4524 1 

131-2008 

19-3093 

141-0041 

22R43 1 

146-0016 

19-3036 

5192A-1 

Y-10 

100-0019 

Y-11 

119-0029 

17-4536 

131-2010 

19-4201 

141-0042 


147-0014 

19-1001 

5365A-2 

HS-5 

100-0020 


119-0030 


131-2011 

19-3093 

141-0045 


147-0022 

19-1001 

78697 

WC-17 

100-0022 

Y-11 45 

120-0001 

17-3495 

131-2020 

19-4201 16 

141-0052 


240-0001 

26F65’ 

50-89702-3 

Fly-148 

100-0023 

Y-16 s ® 

120-0002 


131-2021 

19-3660 15 

141-0053 

26F65' 

241-0001 

26S53 24 

50-91292-1 

Fly-148 

100-0024 


120-0003 

17-3495 2 

131-2022 

19-4400 

141-0055 


241-0002 


50-93392-1 

Fly-81 

100-0025 

Y-16 58 

120-0008 

17-3495 

131-2024 

19-3100 

141-0063 

21F08 

241-0003 

Fly-22 

50-93479-1/-2 

Fly-76'^ 54 

100-0027 


120-0009 

17-3495 

131-2025 

19-3250 

141-0064 


241-0004 

26S52 

50-94292-1 

Fly-148 

100-0029 


120-0011 

17-5004 

131-2026 

19-3160” 

141-0065 


241-0005 

Fly-22 

50-95934-3 

Fly-210 

100-0030 

Y-10 48 

120-0017 

17-5002 

131-2027 

19-3660 

141-0066 


241-0006 

Fly-22 

50-97572-3 

Fly-210 

100-0031 

Y-46 

120-0018 

17-4534 

131-2031 

19-4950 

141-0070 


241-0007 


50-97797-1 

WC-14 

100-0032 

Y-46 

120-0019 

17-3495 

131-2032 

19-3250 

141-0071 


241-0008 

26551 24 

50-97908-1 

Fly-210 

100-0033 

Y- 46 

120-0020 


131-2033 

19-3300 

141-0081 


241-0009 

26S72 

51-73841-1 

Y-23 

100-0034 

Y-46 66 

120-0021 

17-3489 

131-2034 

19-3160 

141-0083 


241-0010 

Fly-69 

51-73944-1 

WC-23 

100-0035 

Y-46 70 

120-0022 


131-2035 

19-3100 

141-0084 


241-0011 

Fly-91 

51-73947-1 

Fly-23 

100-0036 

Y-46 63 

120-0023 

17-3489 

131-2036 

19-3075 

141-0092 

26R53 1 

241-0012 

Fly-69 

51-77766-D 

Fly-69 

100-0038 

Y-46 63 

120-0024 


131-2037 

19-3375 

143-0009 

26S50 

241-0013 

Fly-81 

51-78776-1 

Fly-23 

100-0041 

Y-46 

,120-0025 


132-0001 

WC-19 

143-0010 

24S88 

241-0016 

26S11 

51-78862-1 

Fly-91 

100-0042 

Y-46 

120-0026 


132-0002 

WC-23 

143-0013 

26S49 1 

241-0017 


51-79079-2 

Y-14 

111-0022 

15-1083 

.120-0027 

20-1044' 

132-0003 

WC-23 

143-0014 

26S49 

241-0018 

26S73 

51-88332-1 

Y-46 

112-0014 

19-3036 

121-0010 

16-6758 

132-0005 

WC-22 

143-0017 

24S63 

241-0019 

Fly-81 

51-88424-1 

Y-46 

113-0010 

HVO-50 

121-0011 

16-3487 

132-0006 


143-0020 

24S51 

241-0024 

26S17 

51-89556-1 

Y-46 68 

115-0001 


121-0017 

16-3487 

132-0007 

WC-23 60 

143-0021 

24S5I 

241-0025 

Fly-25 1 - 42 

51-89556-4 

Y-46 

118-0003 

17-3400 

121-0018 

16-6758 

132-0008 


143-0022 

26S49 

241-0026 


51-94416-1 

Y-46 

118-0004 

17-3402 3 

122-0010 

16-6758 

132-0009 

HS-7 

143-0023 

26S49 

241-0030 


51-97811-2 

Y-46 

118-0005 

17-1066 

122-0011 

16-3487 

132-0010 


143-0029 


241-0032 


55-73972-1 


118-0007 

20-1006 

122-0017 

16-3487 

132-0011 

WC-23 60 

143-0033 

24S51 

241-0033 


55-77335-2 

22R43 

118-0010 

19-1005 

122-0019 

16-6770 

132-0012 

WC-23 60 

143-0034 

26S50 

241-0034 

26S29 

55-77482-1 

26R20 

118-0011 

20-1045 

123-0005 


132-0014 


143-0041 

24S50 

241-0035 

Fly-171 

55-78674-1 

26R28U 1 

118-0019 

17-3401 

124-0002 

20-1005 

132-0016 

HS-5 

143-0046 

26S48 

241-0036 

Fly-171 

55-79166-1 


118-0020 

19-2861 

124-0003 

20-1005 

132-0017 


143-0047 

24S51 

241-0037 

Fly-171 

55-83403-1 


118-0022 

20-1004 

125-0001 

17-1064 

132-0018 

WC-19 

143-0053 

26S49 

241-0038 

Fly-171 

55-83418-1 


118-0025 

20-1045 

125-0002 

17-1066 

132-0019 


143-0055 

24S53 

241-0039 


56-70804-2 


118-0026 

20-1049 

126-0002 

17-5000 

132-0021 

WC-19 

143-0060 

24S48 

241-0040 


56-70905-2 

26C41 1 

118-0032 

19-1000 

126-0004 

17-5004 

132-0022 


143-0061 

24S48 

241-0041 

Fly-171 

56-73151-1/D 

26C44 

118-0033 


127-0002 


132-0023 


143-0070 


241-0042 

Fly-171 

56-73326-3 

26S51 24 

119-0035 


128-0002 


132-0024 


143-0071 

24S48 

241-0043 

26S71’ 

56-73854-1 

26A03 

119-0002 

17-4503’ 

128-0004 


133-0001 

WC-33 

143-0072 

24S64 

241-0044 

Fly-109 62 

56-73858-1 

26S49 

119-0003 

17-5002 

128-0005 


133-0002 

WC-33 

143-0095 

24S83 

241-0045 

26S75 64 

56-74584-2 

26S49 

119-0004 

17-5003 

128-0007 

17-3487 

133-0003 

WC-33 

145-0001 

26C79 

241-0046 

Fly-148 

56-77647-1 

26S72 

119-0005 

17-5004 

128-0008 

17-3497 

141-0008 

26R81 

145-0002 

26C76 

241-0047 

26S29 

56-79216-1 

26C44 

119-0006 

17-5004 

128-0012 

17-3499 

141-0009 

26R81 

145-0004 

26C78 

241-0048 

Fly-148 

56-89342-9 

26C79 

119-0007 

17-4504 1 

128-0014 

17-3497 

141-0011 

26F65 

145-0006 


241-0049 

Fly-210 

56-89797-6 

26S29 

119-0009 

17-5004 

128-0015 


141-0013 

26R72 

145-0009 

26C78 

241-0050 

Fly-210 

56-94278-1 

26S75 64 

.119-0010 


129-0001 

20-1004 

141-0015 

26R92 28 

145-0011 

26C77 

241-0051 


56-97301-4 

24S83 

119-0011 

17-4503 1 

129-0004 

WC-22 

141-0016 

26R72 

145-0016 

26C76 

241-0052 

Fly-210 

89-84287-3 


119-0012 

17-5002 

129-0006 

HS-8 

141-0021 


145-0019 

26C79 

241-0053 

Fly-210 

100-0001 

Y-12 

119-0013 

17-5004 

130-0001 

I7-3402 3 

141-0022 


145-0020 

26C79 

242-0001 

24A87 

100-0002 

Y-12 

119-0014 

17-5004 

130-0002 

20-1004’ 4 

141-0023 


145-0023 

26C43 

242-0002 

26A03 

100-0003 

Y-19 

119-0019 

17-5004 

130-0003 

17-3402 

141-0024 

26R20 

145-0024 

26C77 

242-0003 

26A05 

100-0004 

Y-22 

119-0020 

17-4523 

130-0004 

17-3400 

141-0026 


145-0025 

19-1005 1 

242-0004 

HS-9 

100-0005 

Y-19 

119-0021 


131-0001 

20-1005 

141-0027 

26R28U ’ 

145-0026 

19-6033 

243-0001 


100-0006 

Y-19 

119-0022 


131-2003 

19-3125 

141-0030 

22R43 

146-0001 


323-0007 

15-1083 

100-0007 

Y-19 

119-0023 


131-2004 

19-3180 

141-0037 


146-0002 


539-0422 

24S48 

100-0009 

Y-23 












MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

H23C09BUJ/ 


17D12R/RU 

17 

17DU-1 

16 

17P112I/LU 

16 

19T04B 

20 

21C405BU/MU 

14 

MUJ/NUJ 

20 

17D12T/TU 

17 

17M101 

21 

17P1I2R/RU 

16 

19T10/11 

22 

21C405BU/MU 

14 

1-075 

1 

17D13R/RU 

17 

17P1T 

16 

17PI12S/SU 

16 

19T18 

22 

21C406A/B/M 

14 

1-076 

1 

I7DI3RJ/RUJ 

20 

17P1TU 

16 

I7PI13L/LU 

16 

19T19 

22 

21C406AU/BU/MU 

14 

1-090 

1 

17D13T/TU 

17 

17P10R/RU 

16 

17P114F/S 

16 

21C07W/WU 

20 

21C407Series 

16 

1 — 113/—114 

1 

17D13TJ/TUJ 

20 

17PI0T/TU 

16 

17P115S/5U 

16 

21C09B 

19 

21C408Series 

16 

1 -124/-125 

1 

17D14G/GU 

17 

17PI0W/WU 

16 

I7P20IS/G 

16 

21C09BJ/BUJ 

20 

21 C409Series 

16 

1-125-1 

1 

I7D14GJ/GUJ 

20 

17P11R/T/W 

21 

17P20ISU/GU 

16 

21C09M 

19 

21C414B/M 

16 

1-128 

1 

17D14W/WU 

17 

17PI1RU/TU/WU 

21 

17P2021/R 

16 

21C09MJ/MUJ 

20 

21C414BU/MU 

16 

1-177 

1 

17DI5R/RU 

17 

I7PI2T/TU 

21 

17P202LU/RU 

16 

21C09W 

19 

21C415B/M 

16 

1-197/—1/—2 

1 

17D15RJ/RUJ 

20 

I7PI2W/WU 

21 

17P206G/S 

16 

21C09WJ/WUJ 

20 

21C415BU/MU 

16 

1 -210/—245 

1 

17D15T/TU 

17 

17P14G/GU 

21 

17P206GU/SU 

16 

21C10B/BU 

19 

21C50l/02Serles 

13 

1 —245—1/—2 

1 

17DI5TJ/TUJ 

20 

17P14S/SU 

21 

19P10B/BU 

22 

21C10M/MU 

19 

21C501/02Series 

13 

1-246/-1 

1 

17D17R/RU 

20 

17P101/J/JU 

16 

19P10G/GU 

22 

21CI0W/WU 

19 

21 C503Series 

10 

1-247/-1 

1 

17D17W/WU 

20 

17P102 A/R 

16 

19P10W/WU 

22 

21C15B/BU 

16 

2lC504Series 

10 

UP101/201 Series 

15 

17D18T/TU 

20 

17P102AU/RU 

16 

19PUT/TU 

22 

21C15M/MU 

16 

2lC505Series 

10 

17B110 

21 

17D18W/WU 

20 

17P103S 

16 

19P11W/WU 

22 

2IC16B/BU 

16 

2IC508/09 

14 

17B1101/LU 

16 

17D19GC/SC 

20 

17P103SU 

16 

19T01B/BC/BU 

20 

2IC16M/MU 

16 

21C510B/M 

14 

17BU0U/LUJ 

21 

17D203Q 

17 

17PI04E/EU 

16 

19T01F/FC/FU 

20 

21C401 Series 

14 

21C510BU/MU 

14 

17B110Q/QU 

16 

17D203QU 

17 

17P105B/M 

16 

19T0IW/WC/WU 

20 

21C401 

14 

21C5l2Series 

16 

17B110QJ/QUJ 

21 

17D303S 

17 

17P105BU/MU 

16 

19T02B/BC/BU 

20 

2JC402/USeries 

12 

21 C513Series 

16 

17B110S/5U 

16 

17D303SU 

17 

17P110S/Q 

16 

19T02F/FC/FU 

20 

21 C043Series 

14 

21C519B/M 

16 

17B110SJ/SUJ 

21 

17D303T 

17 

I7P110SU/QU 

16 

19T02H 7 MC/MU 

20 

21C404 

14 

21C519BU/MU 

16 

17D 

16 

17D303TU 

17 

17P111G/R 

16 

19T02 W/WC/WU 

20 

21C045B/M 

14 

21C524B/M 

16 

17D-1 

16 

17DU 

16 

17P111GU/RU 

16 

19T03M 

20 

21C405B/M 

14 

21C524BU/MU 

16 
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Service notes may be found at the end of the SYLVANIA section. 

Printed In USA FORM-4 











SYLVANIA 


MODEL INDEX 

(CONTINUED) 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

21C525B/M 

16 

21T301 Series 

13 

23C30B/BQ/BU 

20 

23T14BJ/BJC/BUJ 

20 

120MU 

5 

396BU/MU 

9 

21C525BU/MU 

16 

2 1 T302Series 

10 

23C30M/MC/MU 

20 

23T14M/MU 

19 

120-20Series 

5 

401/USeries 

5 

21C526B/M/W 

16 

21T303Series 

13 

23C30W/WC/WU 

20 

23T14MJ/MJC/MUJ 

20 

120-20USeries 

5 

410/USeries 

5 

21C526BU/MU/WU 

16 

21T305B/M 

16 

23C31B/BC/BU 

20 

23T14W/WU 

19 

126B 

5 

420/USeries 

5 

21C529B/BU 

16 

21T305BU/MU 

16 

23C31F/FC/FU 

20 

23T14WJ/WJC/WUJ 

20 

126BU 

5 

421/USeries 

5 

21C529B/BU 

16 

21T310B/M 

16 

23C31M/MC/MU 

20 

23T151/EU 

20 

126L 

5 

425/U Series 

5 

21C529BJ/BUJ 

16 

21T3I0BU/MU 

16 

23C32B/BC/BU 

20 

23T16B/BU 

20 

126 LJU 

5 

500USeries 

5 

21C529M/MU 

16 

21T510/13 

10 

23C32F/FC/FU 

20 

23T16M/MU 

20 

126M 

5 

510Series 

10 

21C529M/MU 

16 

21T520/21/26 

10 

23C32M/MC/MU 

20 

23T16W/WU 

20 

126MU 

5 

51 ISeries 

12 

21C529MJ/MUJ 

16 

21T571/73 

10 

23C32W/WC/WU 

20 

23T17B/BC/BU 

20 

150 A/I- 

4 

513Series 

10 

21C529W/WU 

16 

21T575/76/77 

10 

23C33B/BC 

20 

23T17M/MQ/MU 

20 

155A/1/M 

4 

514/U Series 

5 

21C529WJ/WUJ 

16 

21T613/20/21 

10 

23C33M/MC 

20 

23T17W/WC/WU 

20 

172K 

6 

515/U Series 

5 

21C534B/K/M 

16 

21T670/75 

10 

23C33W/WC 

20 

23T44B/BU 

23 

172KU 

6 

520Series 

10 

21C534BU/KU/MU 

16 

21T676/77 

10 

23C34B/BC/BU 

20 

23T44M/MU 

23 

172M 

6 

521 Series 

10 


13 

21TD 

16 

23C34M/MC/MU 

20 

23T44W/WU 

23 

172MU 

6 

525/11Series 

5 

21C602Series 

10 

21TE 

16 

23C34W/WC/WU 

20 

23V46B/BU 

23 

175B 

6 

526Series 

10 

21 C605/07Ser!es 

13 

21TEU 

16 

23C35B/BC/BU 

20 

23V46M/MU 

23 

175BU 

6 

527/USeries 

8 

21C611 Series 

16 

22B-11 

4 

23C35F/FC/FU 

20 

23V46W/WU 

23 

1751/M 

6 

529/U Series 

5 

21C616B/M 

16 

22M 

2 

23C35M/MC/MU 

20 

23V50B/BU 

23 

175MU 

6 

571 Series 

10 

2IC616BU/MU 

16 

22M-1/-2 

4 

23C35W/WC/WU 

20 

23V50F/FU 

23 

175-18 

8 

573$eries 

10 

2IC621K/M 

16 

22M-11 

4 

23C36MC/WC 

20 

23V50M/MU 

23 

175-18U 

8 

575Series 

10 

21C621 KU/MU 

16 

23B/-1 

4 

23C37F/FC/FU 

20 

23V50W/WU 

23 

176B 

6 

576Series 

10 

21C626B/M/W 

16 

23B-11 

4 

23C38FC/WC 

20 

24C402B/M 

14 

176BU 

6 

577Series 

10 

21C626BU/MU/WU 

16 

23C08B/BU 

20 

23C39FC 

20 

24C402BU/MU 

14 

1761/M 

6 

596Series 

9 

21D801B/M 

10 

23C08M/MU 

20 

23C40B/BC/BU 

20 

24C601 Series 

13 

176MU 

6 

612/USeries 

12 

21D801BU/MU 

10 

23C08W/WU 

20 

23C40M/MC/MU 

20 

24C602 

9 

177B 

6 

613Series 

10 

21D802K/M 

13 

23C09B/BU 

19 

23C40W/WC/WU 

20 

24C603Series 

13 

177BU 

6 

614/U Series 

12 

21 D802KU/MU 

13 

23C09BJ/BJQ/BUJ 

20 

23C43B/BC/BU 

20 

24M 

2 

177M 

6 

620Series 

10 

2IM1IR/RU 

16 

23C09M/MU 

19 

23C43M/MC/MU 

20 

24M-1/-3 

4 

177MU 

6 

621 Series 

10 

21M1IT/TU 

16 

23C09MJ/MJC/MUJ 

20 

23C43W/WC/WU 

20 

24T101 Series 

14 

178B 

6 

622/USeries 

10 

21M120S 

16 

23C09W/WU 

19 

23 L45M/W 

20 

24T101 

14 

178BU 

6 

626Series 

10 

21M120SU 

16 

23C09WJ/WJC/WUJ 

20 

23L48F/FU 

23 

24T201 

14 

178M 

6 

670Series 

10 

21M2045 

16 

23C10B/BU 

19 

23L48M/MU 

23 

24T30 ISeries 

13 

178MU 

6 

675Series 

10 

21M204SU 

16 

23C10BJ/BUJ 

20 

23L48W/WU 

23 

25AV-1 

4 

187B 

7 

676Series 

10 

21 PlOlSeries 

16 

23C10M/MU 

19 

23L49E/W 

20 

31C6065eries 

18 

187BU 

7 

677Series 

10 

21T101Series 

14 

23C10MJ/MUJ 

20 

23151 D/DU 

23 

31T304M 

18 

187M 

7 

696Series 

9 

21T101 

14 

23C11B/M 

19 

23L52D/DU 

23 

71M 

2 

187MU 

7 

1110X 

2 

21 T102Series 

14 

23C11BJ/MJ 

20 

23L52M/MU 

23 

71M-1 

2 

200M 

5 

1210X 

4 

21T102 

14 

23C17B/BU 

19 

23M/-1 

4 

72 B 

2 

200MU 

5 

2130B/M/W 

2 

2!T103/USeries 

12 

23C17M/MU 

19 

23M-11 

4 

72B-1 

2 

205Series 

5 

2140B/M 

2 

21T304Series 

14 

23C18 

20 

23M101 

20 

72B-11 

2 

220Series 

5 

2221M 

2 

21T104 

14 

23C18B/BU 

19 

23S22B/M/W 

16 

72M 

2 

225M 

5 

4120M 

2 

21T105/06 

14 

23C18BJ/BJC/BUJ 

20 

23S23B/BU 

16 

72M-1 

2 

225MU 

5 

4130B/8/M/W 

2 

21TI07B/E/M 

14 

23CI8M/MU 

19 

23S23F/FU 

16 

72M-2 

4 

226Series 

5 

5130B/M/W 

2 

21T107BU/EU/MU 

14 

23C18MJ/MJC/MUJ 

20 

23S23M/MU 

16 

72M-11 

2 

250Series 

5 

5140B/M 

2 

21T108B/E/M 

14 

23C18W/WJ 

19 

23S248/BU 

16 

72M-11V-HB 

2 

270Series 

5 

5150M 

3 

21T108BU/EU/MU 

14 

23C18WJ/WJC/WUJ 

20 

23S24M/MU 

16 

73B 

2 

271 Series 

5 

6110X 

2 

21T110 

14 

23CI9B/BU 

19 

23S24W/WU 

16 

73B-5 

4 

275Series 

5 

6120B/M/W 

2 

21T110B/M 

14 

23C19M/MU 

19 

23T09B/M 

19 

73B-11 

2 

300Series 

5 

6130B/M/W 

2 

21T110BU/MU 

14 

23C20B/BU 

19 

23T09BJ/BUJ 

20 

73M 

2 

300USeries 

5 

6140M/W 

2 

21T112 

14 

23C20BJ/BUJ 

20 

23T09MJ/MUJ 

20 

73M-I/-2 

2 

30 ISeries 

5 

7110X 

2 

21T113Series 

16 

23C20M/MU 

19 

23T10B/BU 

19 

73M-3/-5/-6 

4 

301/U Series 

5 

7110XB 

2 

21T114Series 

16 

23C20MJ/MUJ 

20 

23T10BJ/BUJ 

20 

73M-11 

2 

306/U Series 

5 

7110XF 

2 

2IT1155eries 

16 

23C20W/WU 

19 

23T10M/MU 

19 

74B 

2 

320/U 

5 

7110XFA 

3 

21T118S 

16 

23C20WJ/WUJ 

20 

23T10MJ/MUJ 

20 

74B-1 

4 

32 l/U Series 

5 

7111M 

2 

21T118SU 

16 

23C21E/FU 

19 

23TI1B/BU 

19 

74B-2 

4 

321~l/4Series 

5 

711 IMA 

2 

21T121S 

16 

23C2IM/MU 

19 

23T11BJ/BUJ 

20 

74M 

2 

325/USeries 

5 

7120 

2 

21T121SU 

16 

23C26B/BC/BU 

20 

23TIIM/MU 

19 

74M-1 

4 

326/U Series 

5 

7120B/BF 

2 

21T20 ISeries 

13 

23C26M/MC/MU 

20 

23T11MJ/MUJ 

20 

74M-2/-3 

4 

33 l/USeries 

7 

7120M/MF 

2 

21 T202/03/04Seri es 

10 

23C26W/WC/WU 

20 

23T12MJ/MUJ 

20 

75B/-1 

4 

336/U Series 

7 

7120MFA 

3 

21 T206Series 

13 

23C27B/BU 

19 

23T12T/TU 

19 

75M/-I 

4 

372/USerie. 

8 

7120W/WF 

2 

21T207/08 

14 

23C27BC/BJ/BUJ 

20 

23T12W/WU 

19 

105B 

5 

373/U Series 

8 

7130B/BF/F 

2 

21T211B/M 

14 

23C27M/MU 

19 

23T12WJ/WUJ 

20 

I05BU 

5 

375/USeries 

8 

7130E 

2 

21T211BU/MU 

14 

23C27MC/MJ/MUJ 

20 

23T13B/BU 

19 

105M 

5 

376/U Series 

8 

7130M/MF 

2 

21T213Series 

16 

23C27W/WU 

19 

23T13BJ/BUJ 

20 

105MU 

5 

377/tlSeries 

8 

7130MFA 

3 

21T214B/M 

16 

23C27WC/WJ/WUJ 

20 

23T13M/MU 

19 

l05-14Series 

5 

386B/BU 

7 

7130W/WF 

2 

2IT214BU/MU 

16 

23C28B/M/W 

19 

23T13MJ/MUJ 

20 

105-14U Series 

5 

386M/MU 

7 

7140M/W 

2 

2IT218B/M 

16 

23C28BJ/MJ/WJ 

20 

23T13S/SU 

19 

120B 

5 

392B/M 

9 

7140MA/WA 

3 

21T218BU/MU 

16 

23C29B/BC/BU 

20 

23T13W/VAJ 

19 

120BU 

5 

392BU/MU 

9 

7150M 

3 

21T220B/M 

16 

23C29M/MC/MU 

20 

23T13WC/WJ/WUJ 

20 

120M 

5 

396B/M 

9 

7160B/M 

3 

21T220BU/MU 

16 

23C29W/WC/WU 

20 

23T14B/BU 

19 








CHASSIS INDEX 


CHASSIS HUMBER 

rutccic COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

mAQQK COLUMN 
CHASSIS HUMBER 

CHASSIS S 


CMAQAIA COLUMN 
CHASSIS HUM BER 

1-108 1 

1-139 1 

1-168 1 

1-186 1 

1-227 1 

1-231 1 

1-260/-61 2 

1-271 2 

1-274 3 

1-290 2 

1-329 2 
1-356 2 
1-357 3 
1-366/-66 2 
1-381 4 
1-387 2 
1-387-1 4 
1-437 3 
1-437-1/2/3 4 
1-441 2 

1-442 3 

1-46V-1 2 

1 -502-1/2/3/-5 2 

1-504-1/2/4 5 

1-507-1 4 

1-508-1/2/3 6 

1-509-1/2 7 

1-510-1/2/4 5 

1-512-1/2 7 

1-513-1/2/3/4 7 

1-514-1/3/4/5/6 5 

1—515—1/—2 9 
1-518-1/2/3/5/6 8 
1-520-0/1/3/4/5/6/7/8 5 
1-521-1/2/3/6/7/8 10 
1-522-1/2 9 

1 -525—1/—2 15 
1-526-1/2/3/4/5/6 12 
1-527-1/2 12 
1-530-1/2/3/4/5/6 5 

l-532Series 14 

1 -533Series 13 

1-534-1/—2 18 

1-537-1/-3/-4/-5/-6 16 

1-539-1 thru -4 16 

1-540-1 thru -6 16 

1-541-1 thru -0 16 

1-542-1 thru -8 16 

I-543-1/-2/-3/-4 17 

1 -544-1/-2/-3/-5/-6 19 

1-545-1/-3/-4 16 

546- I/-2/-3/-4/-5 23 

547- 1/-2 21 

548- 1/-2/-3/-4/-7 20 

549- 1/-2/-3/-5/-6/ 

-7/-9 20 

550- 1/-2/-3/-7/-8/-9 20 

552- 1/-2/-9 20 

553- 1/-2/-9 20 

555-1/-2/-3/-5/-6/-7 23 


Printed in USA 


FORM-4 


























SYLVAN IA 


PART NAME 


Vertical 

Output 


Vert. Blacking 
Oscillator 


Width Call 


Linearity 


Power 


Filament 



141-0008/9 

26R81 


141-0011 

26F6S 


2 3 



113-001023 241-0003/5/6 241-0003 

HVO-50 Fly-22 Fly-22 


241-0003/6 

Fly-22 


241-000732 

Fly-23 


241-0007 

Fly-23 


241-0010/12 241-00U 37 

Fly-69 Fly-91 


100-0009 

Y-23 


241-0013 40 
Fly-81 


100-0013 

Y-14 


241-0026/32 

241-0017 


100-0015 44 


241-0016 47 

26S11 



240-0001 

26F65 1 


240-0001 

26F65 1 


141-0021 

141-0038 


141-0055 


141-0052 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED 


240-0001 

26F65 1 


141-0030 

22R43 


141-0027 

26R28U 1 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


143-0009 25 143-001729 143-0017 

26S50 24S63 24S63 



145-0002 26 

26C76 


SEE RINGING 
COIL 


146-0005 

HS-5 


NOT USED See note 2 


145-0004 

26C78 



125-0001 

17-1064 


125-0002 

17-1066 


125-0002 

17-1066 


125-0002 

17-1066 


Ratio Det. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


118-0003 

17-3400 


118-0005 

17-1066 


129-0001 

20-1004 


120-0001 

17-3495 


121-0011 

122-0011 

16-3487 




118-0007 

20-1006 


118-0005 

17-1066 


130-0001 

17-3402 3 


120-0001 

17-3495 


121-0011 

122-0011 

16-3487 


131-2003 

19-3125 


118-0005 

17-1066 


118-0007 

20-1006 


130-0001 

17-3402 3 


120-0001 

17-3495 


121-0010 

122-0010 

16-6758 

121-0011 

122-0011 

16-3487 


131-2003 

19-3125 


147-0014 

19-1001 


143-0020/21 31 

24S51 


145-0004 145-0004 

26C78 26C78 


SEE RINGING 
COIL 




125-0002 

17-1066 


125-0002 

17-1066 


131-2003 

19-3125 


132-0001 

HS-5 


15-1083 7 

119-0002 

17-4503 1 


119-0003 

17-5002 


128-0008 128-0005 

17-3497 5 17-3497 5 


130-0001 

17-3402 3 



118-0010 

19-1005 


131-2003 

19-3125 


131-2008 

19-3093 


131-2008 

19-3093 


118-0010 

19-1005 


147-0014 

19-1001 


SEE RINGING 
COIL 


146-0005 

HS-5 


SEE RINGING 
COIL 


146-0005 

HS-5 


15-1083 9 

119-0002 

17-4503* 


SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 


146-0005 

HS-5 


NOT USED 



132-0001 

HS-5 



119-0003 

17-5002 


119-0004 

17-5003 


119-0005 

17-5004 


119-0003 

17-5002 


119-0004 

17-5003 


119-0005 

17-5004 


119-0003 

17-5002 


119-0006 

17-5004 


126-0004 

17-5004 


128-0008 

17-3497 


128-0008 

128-0008 

128-0008 

17-3497 

17-3497 

17-3497 



118-0011 

20-1045 

130-0001 

L7-3402 3 


130-0001 

17-3402 3 


120-0001 

17-3495 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


130-0001 

17-3402 3 

130-0001 

17-3402 3 

NOT USED 

120-0003 

17-3495 


121-0018 

16-6758 



147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the SYLVANIA section. 


FORM-4 




























































































































































































PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coll 


Uneorlty 



J 100-0009 
Y-23 


242-0002 

26A03 


132-4X305 

WC-22 


100-0019/22 

Y-ll 45 


241-0024 

26S17 


242-0003 

26A05 


241-0035/4255 241-003857 

Fly-171 Fly-171 


100-0023/25 100-0025 59 


241-0034 

26S29 


241-0034 

26S29 



Filament 


Focus Ceil 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


141-0030 

22*43 


143-0023 

24S49 


145-0004 

26C78 


NOT USED 


NOT USED 


115-0001 


141-0063 141-0064 141-0064 

21F08 


NOT USED NOT USED NOT USED 


145-0016 

26C76 


143-0046 

26S48 


145-0019 

26C79 




Video IF 


Video IF 


Video IF 


NOT USED 

132-0001 

HS-5 

111-0022 

15-1083 

15-1083*8 

119-0007 

17-4504* 

119-0011 

17-4503* 

119-0003 

17-5002 

119-0003 

17-5002 

119-0006 

17-5004 

119-0004 

17-5003 


145-0020 

26C79 


129-0006 

HS-8 


15 16 


241-0046 

fly-148 


" 500031/3253 

y _ ]0 48 Y-46 


241-0045 

26S75 44 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 132-0018/21 
WC-19 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED 141-0071*5^3 


NOT USED NOT USED 


143-0060*5 

24S48 


145-0020 

26C79 



145-0024 

5190A 

26C77 


SEE RINGING 
COIL 


143-0072 

24S64 


145-0020 

26C79 


143-0053 

26S49 


145-0023 

26C43 


143-0061/71 143-0061/7K1 

24S48 24S48 


145-0020 

26C79 


145-0020 

26C79 



SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


132-0024/19 



119-0003 

17-5002 


119-0021/24 119-0021 


119-0022 119-0022 


17-5004 


119-0024 

119-0027 

17-4536* 

125-0006 

119-0028 

17-45241 

125-0006 

119-0028 

17-45241 

120-0026 

119-0026 

17-45361 

127-0002 

127-0002 


119-0026 

17-4536* 


120-0027 
20-1044 1 



AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


118-0010 

19-1005 


147-0014 

19-1001 


118-0010 

19-1005 


147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


147-0014 

19-1001 


147-0022 

19-1001 


Service notes may be found at the end of the SYLVAMIA section. 


FORM-4 






















































































































































































































































































1 PART NAME 

EO 

ta 

EH 

flyback 

241-0049 

50-95934-3 

Flv-210 

241-0052 

50-97908-1 

Flv-210 

241-0053 

Fly-210 

Yoke 

T00-0038 

51-89556-4 

Y-46 

100-0041 

51-97811-2 

Y-46 

100-0038 

100-0042 

Y-46 

Vertical 

Output 

241-0047 

26S29 

241-0047 

56-89797-6 

26S29 

241-0047 

26S29 

Veit. Blocking 
Oscillator 

NOT USED 


1 

Width Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

132-0027 

50-97797-1 

WC-14 

132-0027 

WC-14 

Power 

NOT USED 

NOT USED 

141-0092 

26R53* 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


143-0060 

24S49 

143-0095 

56-97301-4 

24S83 

143-006172 

24S48 


145-0020 

26C79 

145-0020 

56-89342-9 

26C79 

145-0043 

26C80 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horixental 

Ringing Ceil 

132-0019 

132-0023/22 

132-0024 





Video IF 

119-0027 

17-4536 1 

119-0029/27 

I7-4536 1 

119-0027 

17-4536* 

Video IF 

119-0028 

17-4524 1 

119-0028 

17-4524 1 

119-0028 

17-4524* 

Video IF 

119-0028 

17-4524 1 

119-0028 

17-4524 1 

119-0028 

17-4524* 

Video IF 

119-0026 

17-4536 1 

119-0026 

17-4536* 

HI 

Ratio Dot. or 

Quadrature 



127-0002 

Trap 

119-0026 

17-4536 1 

119-0026 

17-4536* 

119-0026 

17-4536* 

Trap 

120-0027 

20-1044 1 

120-0027 

20-1044* 

119-0027 

17-4536 

1 st Sound IF 

120-0023 

17-3489 

120-0023 

17-3489 

120-0023 

17-3489 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 


AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Peaking 

131-2036 

19-3075 

131-2036 

19-3075 

131-2036 

19-3075 

Peaking 



K 

Peaking 

131-2037 

19-3660 

131-2037 

19-3660 

NOT USED 

Peaking 



NOT USED 

RF Choke 

118- 0032 

119- 1000 

118- 0032 

119- 1000 

118-0032 

19-1000 

Filament 

Choke 





SYLVAN IA 


SERVICE NOTES 


1 Mounting difference, 

2 323-0007 replaced by 15-1083 in model 2221M (Ch. 1-387), 15-1083 antenna transformer for 
models 71M-I, 72B-1, 72M-1 (Ch. 1-502-1), 73M-1, 73M-2(Ch. 1-502-2). 

3 Disregard center tap. 

4 Used in models 228B-11, 22M-1I, 23B-11 (Ch. 1-507-1). 

5 Used tn models 22B-1I, 22M-11, 23M-1I (Ch. 1-507-1), models 150A, L, 155A, L, M 

(Ch. 1-437-3) coded C06 and up. 

6 118-0005 replaced by 17-1066, 130-0001 replaced by 17-3402 (disregard center tap). 

7 Used in models series 105-14, 105-14U, 120-20, 120-20U, 300, 300U, 301, 301U, 306, 306U, 

320, 325, 325U, 326, 326U (Ch. 1-514, -1, -3, -4, -5, -6, 1-520-0, -1, -3, -4, -7, -8). 

8 122-0019 replaced by 16-6770, 121-0017 replaced by 16-3487; 122-0017 replaced by 16-3487. 

9 Used in Syfvania models 331, U, 336M, U (Ch. 1-513-1, -2, -3, -4). 

10 Drill mounting holes and use secondary and trap windings. 

11 146-0012 replaced by 19-3093, 118-0010 replaced by 19-1005. 

12 Used in models 386B, BU, M, MU (Ch. 1-512-1, 1-512-2). 

13 Used in models 172K, KU, 172M, MU, 175B, BU, L, M, MU, 176B, BU, L, M, MU, 177B, 

BU, M, MU, 178B, BU, M, MU (Ch. 1-508-1, 1-508-2). 

14 Add shunt resistor as in original circuit. 

15 Parallel with 4.7K resistor. 

16 Parallel with 27K resistor. 

17 118-0010 replaced by 19-1005, 118-0020 replaced by 19-1001. 

18 Used in models 21C501, 21C502, 21C601, 21D802, 21T201, 24C601, 24T301 Series 
(Ch. 1-533, -1-2-5). 

19 Parallel with 27K resistor. 

20 131-2025 replaced by 19-3250, 112-0014 replaced by 19-3036, 146-0016 replaced by 19-3036. 

21 Used in models 21C401, 21C404, 21C405, 21C508, 21C509, 2JT101, 21T102, 21T104, 21T105, 
21T106, 21T110, 21T207, 21T208, 24T101, 24T201 Series (Ch. 1-532-3-4-5-6-7). 

22 Used in models 21C401 Series, 21C403 Series, 21T101 Series, 21T102 Series, 21T104 Series, 

24T101 Series (Ch. 1-532-1, -2). 

23 241-0002 - no replacement. 

24 Connect as autoformer. 

25 143-0010 used in chassis 1-108 replaced by 24S88, 143-0013 used in chassis 1-231/-227 
replaced by 26S49 . 

26 145-0001 used in B+ supply replaced by 26C79. 141-0013 used in 1-502-1 {late), 

1-502-2/-3/-329, 1-387-1, 1-441, 1 -366-66 replaced by 26R72. 

27 141-0022 used in chassis 1-502-5 - no replacement. 

28 Use high current 6.3 volt windings. 

29 143-0021 used in chassis 1-502-1/-2/-3 replaced by 24S51, 143-0014 used in chassis 1-329, 

1-387, 1-441, 1-260, 1-261, 1-366, 1-366-66 replaced by 26S49. 

30 100-0004 used in chassis 1-381 replaced by Y-22. 

31 143-0017 used in model 24M replaced by 24563, 143-0014 used in chassis 3-381 replaced by 26S49. 

32 241-0011 used in chassis 514, 520 replaced by Fly-91. 

33 132-0005 used in a few chassis replaced by WC-22. 

34 341-0040 used In a few chassis - no replacement. 

35 Original terminals 7-6 -5-3-2-1 

new terminals 13-10 & 11-6-1-9-8 

Connect Yoke return (large red lead) to terminal # 3, connect WC-18 across Fly-37 terminals 8 & 9. 

36 145-0006 used in high B+ replaced by 26C77. 

37 241-0019 used in late 1-518-5/-6 replaced by Fly-81. 

38 Used in 1-532-1/-2, 1-513-1/-2/-3/-4only; 100-0010 - no replacement. 

39 145-0004 used in high B+ replaced by 26C78; 155-0008 used in chassis 1-513-1/-2/-3/-4 
replaced by 26C79. 

40 241-0026 used in some models - no replacement. 

41 241-0033 used in late production 1-526-1/-2/-3/-4/-5/-6 - no replacement. 

42 Original terminals 3-2-1 

new terminals 6-3-2 

43 Fabricate mounting bracket. 

44 100-0020 used in 1-521 -7/-8 - no replacement. 

45 When replacing 100-0022 omit jumper or terminals 5 & 8, and connect same as original circuit. 

46 241-0009 used in chassis 1-515-1/-2 replaced by 26S72. 

47 241-0030 used in chassis 1-521-7/-8 - no replacement. 

48 Use original reor cover and centering device and ground terminal # 5. 

49 242-0002 used in 1-515-1/-2 replaced by 26A03. 

50 132-0006 used in 1-521-7/-8 - no replacement. 

51 141-0041 used in Halo Light circuit replaced by 22R43^. 

52 141-0030 used in Halo Light circuit replaced by 22R43. 

53 143-0029 used in 1 —515—1/—2 - no replacement. 

54 Original terminals 4-6-2-1-9-8 Use two turn filament, 

new terminals 5-4-4 - 1 - 7- 8 

55 241-0037/36 used in some models replaced by Fly-171. 

56 Original terminals 4 - 6 - 2 - 1 (When terminal 8 & 9 are used connect them 

new terminals 5 - 4 - 4 - 1 to new ^7 & 8.) 

57 241-0041 used in a few models replaced by Fly-171. 

58 Use original core clamp, connect yoke ^3 to pin *3 of plug, yoke * 1 to plug pin * 1 . 

Remove 56 MMFD across 3 & 7 and connect across 1 & 2. 

59 100-0029/24 used in a few models - no replacement. 

60 Use original slug or remount. 

61 132-0010/0008 - no replacement. 

62 Original terminals 5 - 3 - 2 - 1 

new terminals 6 - 3 - 5 - 2 

63 100-0033 also replaced by Y-46, 100-0036 used in ch. 1-541-7/-8/-9, 1-545-1 
replaced by Y-46. (Use only Yoke plug and connect Yoke # 5 to plug # 6 & 

Yoke # 6 to plug # 2 & Yoke # l to plug # 3. 100-0038 used in chassis 1-545-3/-4 
replaced by Y-46 (Connect Yoke *5 to Flyback ^5, Yoke ^2 & ^6 to Flyback ^1, 

Yoke ^1 to Flyback C. 

64 Use 8:1 turns ratio and connect as autoformer. 

65 143-0061 used in chassis 1-539-1/-2 & 1-540-1/-2/-3/-4 replaced by 24S48. 

143-0070/71 used in some chassis replaced by 24S51 ^. 

66 Use original rear cover and yoke plug, mount same as original. Connect Yoke terminal *5 to 
plug *1, Yoke ^6 and ^2 to plug *2, Yoke # 1 to plug * 3 , Yoke *4 to plug # 6, 

Yoke *8 to plug *4 & 5, Yoke clamp lead to plug *7. 

67 50-97572-3 & 50-95934-3 also replaced by Fly-210. 

241-0051 used in ch. 550 & 553 Series - no replacement. 

68 Connect Yoke *5 to Flyback ^6. Yoke *6 & 2 to Flyback ^4. Yoke *1 to Yoke return capacitor. 

69 Connect Yoke *5 to Flyback *5. Yoke *6 & *2 to Flyback * 1 yVoke *1 to Flyback ^C. 

70 Replacement information changes with Flyback used see column 19 or 20. 

71 143-0072 used in some models replaced by 24S64. 143-0095 used in some models replaced by 24S83. 

72 143-0046 also replaced by 24S48. 143-0072 used in model Series 23L51D, 23U46B/M/W, 
23V50B/F/M/W replaced by 24S64. 


Printed in USA 


FORM-4 






























































PART^^LIST jjf BBSBa TELE-KING 


KAFR'S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

DY-1 

Y-3 

LC-1 

19-3001 

LIF-11 

17-1031 2 

LP-17 

19-3160® 

T-101 


T-117 

24S51 

DY-2 

Y-3 

LC-2 

26C44 

LM77J4 

WC-14 

LP-18 

19-3160 

T-102 

24S51 

T-118 

Fly-5 

DY-4 

Y-7 

LC-3 

26C43 

LM77J4-3 

WC-20 

LRD-1 

17-1033 

T-104 

26A03 

T-122A 


DY-5 

Y-7 

LC-4 

19-1004 

LP-5 


LTO-2 

17-1004 

T-106 

26R19 1 

T-122B 

21F11 2 

DY-6 

Y-7 

LC-10 

19-3001 

LP-6 


LTO-3 

17-3495 

T -107 

26S53 

T-123 

24S51 

DY-10 

Y-7 

LC-10 

19-1002 

LP-7 


LTO-13 

16-3445 

T-109 

Fly-4 

T-124A 

Fly-46 

DY-12M 

Y-7 „ 

LF-3 

FC-1 

LP-9 


LV-6 

17-1003 

T-lll 

Fly-5 

T-124B 

Fly-5 

ES-1 

24S51 1! 

LHO-1 

HS-2 

LP-10 


LV-7 

17-1063 

T-112 

26S53 2 

T-124D 

Fly-3 

ES-2 

24S51 2 

LHO-2 

HS-5 

LP-11 

19-3180® 

LV-8 

17-1064 

T-115 

21F11 2 

T-129 

21F15 

L201R1 

WC-11 

LHO-2E 

HS-5 

LP-12 


LV-9 

17-1003 

T-116 

26S72 

T-104T2 

24S86 

L201R3 

WC-14 

LIF-8 

17-1031 2 

LP-12A 

19-4400 

TLA-4 


T-116A 

26S53 

T-211T1 

Fly-1 

L201R4 

WC-15 

LIF-8C 

17-1031 2 

LP-13 


TLP-1 


T-116B 

26S53 

T-211T3 

Fly-1 


MODEL INDEX 



Hnl 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 


mmm 

KD71 

5 

117C 

4 

202 

3 

512 

1 

916C 

2 



KD72B 

5 

117CA 

4 

203 

3 

516 

4 

916CAF 

2 



T-516 

4 

117CAF 

4 

2o:lo 

3 

612 

1 

919 

4 



16DC3CR 

2 

117LO 

4 

210 

7 

710 

1 

919C 

4 



114 

4 

162 

2 

310 

7 

712 

1 

919CAF 

4 



116 


172 

3 

410 

1 

716 

2 

920 




116C 


174 

3 

416 

2 

812 

5 

1014 


KD22B 

H 

117 

H 

201 

3 

510 

1 

816-3CR 

2 

1016 

■1 


CHASSIS INDEX 


ruiccic COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

CHASSIS S 





mm 


TVJ(Late) 6 





Service notea may be found at the end of the TELE-KING section. 


FORM-1 


Printfed in USA 





























TELE-KING 


PART NAME 


Flyback 


T-211T3 

Fly-1 


T-211T1 

Fly-1 


Vortical 

Output 


T-204T2 

24S86 


Linearity 


Power 


Filament 


Horizontal 

Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


L-201R1 

WC-11 


L-201R3 

WC-14 


L-201R1 

WC-11 


L-201R3 

WC-14 


L-M77J4-3 

WC-20 


L-M77J4-3 

WC-20 


L-M77J4-3 

WC-20 


LM77J4 

WC-14 

LM77J4 

WC-14 

LM77J4 

WC-14 

LM77J4 

WC-14 

L-201R3 

WC-14 

NOT USED 

T-106 

26R19 1 

NOT USED 

NOT USED 

T-101 

T-115 

21F11 2 

NOT USED 

T-122B 3 

21FU 2 

T-129 

21F15 

NOT USED 

NOT USED 

FC-3 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

T-117 

T-102 

T-123 

T-123 

ES-1/-2 

24S51 

24S51 

24S51 

24S51 

24S51 2 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
COIL 


SEE RINGING 
j COIL 


LHO-2 

HS-5 

LHO-2 

HS-5 

NOT USED 

15-1082 

LV-6 

17-1003 


LTO-2 

17-1004 

LV-6 

17-1003 

LV-6 

17-1003 

LV-6 

17-1003 

LV-6 

17-1003 

_ 

LV-6 

17-1003 

LRD-1 

17-1033 

LRD-1 

17-1033 


SEE RINGING 
COIL 


LHO-2-E 

HS-5 


SEE RINGING 
COIL 


LHO-2-E 

HS-5 



LIF-8 

17-1031 2 


NOT USED NOT USED 


LIF-8C 

17-1031 2 


LIF-8 -C 
17—1031 2 


LV-9 

17-1003 


LIF-8-C 
17-1031 2 



LIF-11 LIF-11 

17-1031 2 17 -1031 2 

NOT USED NOT USED 
NOT USED | NOT USED I NOT USED NOT USED I NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

LP-5 

LP-5 

LP-9 

LP-5 

LP-11 

19-3180® 


LP-8 

LP-13 

LP-7 

LP-12A 

19-4400 

LC-4 

19-1004 

LC-19 

19-1002 


SERVICE 

NOTES 

Use high secondary tap, parallel 
6.3 volt windings. 

Mounting difference. 

T-122A used in a few models - no 
replacement. 

T-124B used in a few models 
replaced by Fly-5. 

T-116A used in a few models 
replaced by 26S53. 

Parallel coil with 10K resistor. 


FORM-1 









































































































TELE-TONE 


Replacement 


PARTS LIST 


TELE-TONE 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

TLF106-D 

26C44 

TLF505 

WC-11 

TLF545-D 


TSP41-8 

24S50 

TTR161-D 

24A87 1 

TTR193-D 

26R90 

TLF114-D 

17-1031 1 

TLF505-D 

WC-11 

TLF545-DA 


TSP46-B 

24S50 

TTR161-1D 

24A87 1 

TTR195-D 

24S51 

TLF115-D 

17-3497 

TLF506 

WC -14 

TLF551-D 


TTR100-D 

26C44 1 

TTR161-2D 

24A87 

TTR195-2D 

24S50 

TLF133-D 


TLF506-DA 

WC -14 

TLF552-D 

17-3497 

TTR105 

26R15 

TTR161-3 

24A87 

TTR200-D 

Fly-5 

TLF134-D 


TLF507 

FC-1 

TLF553-D 

WC-18 

TTR106-D 

26C44 1 

TTR165-D 

24S48 

TTR201 -D 

Y-5 

TLF135-D 

19-3180 

TLF513-D 

19-3125 

TLF557-D 

17-1031 1 

TTR106 -ID 

26C43 1 

TTR165-1D 

24S51 

TTR202-D 

26C92 1 

TLF136-D 


TLF514-D 

19-3660 

TLF560-D 


TTR106-2 

26C44 

TTR168-D 

24A89 

TTR203-D 

26S51 

TLF137-D 

HVO-50 

TLF517-D 


TLF565-D 


TTR106-2D 

26C44 1 

TTR170-D 

26R95 11 

TTR204-D 

Fly-49 1 

TLF139-D 


TLF519-D 

19-3100 

TLF566-D 

HS-3 

TTR152 

24A88 

TTR172-D 

Fly-4 

TTR205-D 

Y-7 

TLF140-D 

19-3001 

TLF520-D 

19-3001 

TLF567-D 


TTR152-1 

24A87 

TTR174-D 


TTR208-D 

Fly-2 

TLF142-D 

17-3497 

TLF521-D 


TLF567-1D 


TTR153 

24S86 

TTR176-D 

Fly-1 

TTR209-D 

Fly-5 

TLF144-D 

19-3001 

TLF521-DA 


TLF568-D 


TTR153-1D 

26S78 

TTR178-1D 

26C41 

TTR210-D 

Fly-5 

TLF146-D 

19-1006 

TLF522-D 

FC-3 

TLF570-D 

20-1004 

TTR153-2D 

24S86 2 

TTR179-D 

24S51 

TTR213-D 

Y-3 

TLF147-D 


TLF522-1D 

FC-3 

TLF573-D 


TTR153-3D 

26S51 

TTR181-D 

Fly-1 

TTR216-D 


TLF148-D 


TLF525-D 

20-1004 

TLF574-D 

17-1063 

TTR153-4D 

26S51 

TTR182-D 

26R95 

TTR217-D 

Y-18 

TLF149-D 


TLF526-D 

19-4201 20 

TLF575-D 

17-1082 

TTR154 

Fly-1 

TTR183-D 

Fly-1 

TTR222-D 

21F09 

TLF151-D 


TLF527-D 

19-3300 

TLF576-D 

17-1063 

TTR156 

24S52 

TTR185-D 

26S51 

TTR223-D 

Y " 5 4 

TLF157-D 


TLF528-D 


TLF579 -D 

20-1004 

TTR157 

HS-2 

TTR185-1D 

26S51 

TTR224-D 

Y-12 4 

TLF365-D 


TLF529 

WC-15 

TLF580-D 

HS-7 

TTR157-D 

HS-2 

TTR188-D 

26R15 

TTR226-D 

26C43 

TLF502 

19-4122 

TLF530 

WC-16 

TLF581-D 

HS-8 

TTR158 


TTR190-D 

Fly-1 

TTR242-D 

Y-5 

TLF502-D 

19-4122 

TLF531-D 

17-3497 1 

TLF582 

17-3493 

TTR159-D 

Y-3 

TTR191-D 

Y-5 

TTR2189-D 

26S51 

TLF503 

19-3036 

TLF533-D 

WC-18 

TLF592-D 


TTR160-D 


TTR192-D 

24S52 



TLF504 

19-4180 

TLF53 5-D 


TR2189-D 

26S51 

TTR160-1D 










TSF463-D 

24S52 








MODEL INDEX 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 





TV-149 

10 

TV-254 

9 

TV-300 

3 

TV-314 

6 

TV-328 

■ 

TV-349 

1 

TV-170 

10 

TV-254TR 

9 

TV-300 

5 

TV-315 

3 

TV-329 


TV-352 


TV-208 

10 

TV-255 

9 

TV-301 

3 

TV-316 

2 

TV-330 


TV-355 


TV-208TR 

10 

TV-256 

9 

TV-301 

5 

TV-316B 

2 

TV-331 


TV-357 


TV-209 

12 

TV-282 

12 

TV-304 

3 

TV-317 

4 

TV-332 


TV-358 


TV-210 

12 

TV-283 

11 

TV-304 

5 

TV-318 

8 

TV-333 


TV-359 

mmUk: JH 

TV-220 

10 

TV-284 

11 

TV-305 

3 

TV-322 

8 

TV-335 


TV-360 

UHUk i JU 

TV-245 

9 

TV-285 

11 

TV-305 

5 

TV-323 

8 

TV-336 


TV-365 


TV-246 

9 

TV-286 

11 

TV-306 

4 

TV-324 

7 

TV-340 


TV-374 


TV-249 

12 

TV-287 

11 

TV-307 

4 

TV-325 

7 

TV-345 


TV-379 


TV-250 

9 

TV-288 

11 

TV-308 

3 

TV-326 

7 

TV-348 



— 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 



CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

TAA 

m 


SB 

TAP 

7 

TJ 

11 

TT 

ii 

TZ 

4 

TAB 




TAP-1 

7 

TK 

9 

TW 

5 

8001 

1 

TAC 




TAP-2 

7 

TR 

10 

TX 

5 

8002 

1 

TAG 

■■ 


HI 

TH 

11 

TS 

9 

TY 

4 

8003 

1 


Service notea may be found at the end of the TELE-TONE section. 


FORM-1 


Printed in USA 












































PART NAME 



Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 

Width Coil 

Linearity 

Power 


Filament 


Focus Coil 


TTR209-D 

Fly-5 

TTR209-D 

Fly-5 

TTR223-D 

TTR242-D 

Y-5 

TTR223-D 

Y-5 

TTR185-D 

26S51 

TR2189-D 

26S51 

TTR161-2D 

24A87 

TTR161-3 

24A87 

TLF553-D 

WC-18 

TLF553-D 

WC-18 

TLF506-DA 

WC-14 

TLF506 -DA 
WC-14 

TTR188-D 

26R15 

TTR188-D 

26R15 




Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 

Peaking 

Peaking 

Peaking 


TTR161-2-D 

24A87 


TLF533-D 

WC-18 


TTR188-D 16 

26R15 


TLF522-1D 

FC-3 


TLF566-D 

HS-3 


TTR179-D 

24S51 

TTR106-2D 

26C44 1 


TLF566-D 

HS-3 


TTR179-D 

TTR195-D 

24S51 


TTR157/-D 

HS-2 


TLF522- ID 
FC-3 

TTR179-D 
TTR195-D 
24S51_ 


TTR192-D 

24S52 


NOT USED NOT USED 


TTR165-D TTR195-2D 


TTR106-D TTR226-D 


TLF580-D 

HS-7 


NOT USED TLF581-D 
HS-8 


TTR195-2D 

24S50 

TTR202-D 

26C92 1 

TLF580-D 

HS-7 

TLF581-D 

HS-8 


TLF521-DA 

TSF463-D 6 

24S52 


TTR157/-D 

HS-2 


TSP41-8 
TSP46 -B 

.2 . 4 350_ 

TTR178-1D 8 

26C41 

TTR168-D 

24A89 



NOT USED NOT USED 


TLF568-D TLF568-D TLF148-D 

TLF567-1D TLF567-1D TLF149-D 


TLF582 TLF531-D TLF142-D 

17-3493 17-3497 1 17-3497 

TLF570-D TLF570-D TLF525-D 

20-1004 20-1004 20-1004 


TLF531-D 

17-3497 1 

TLF525-D 

20-1004 


TLF551-D TLF551-D 

TLF517-D TLF560-D TLF574-D TLF575-D 

17-1063 1 7-106 2 

TLF418-D TLF148-D TLF575-D TLF574-D 

17-1062 17-1063 

TLF149-D TLF149-D TLF576-D TLF576-D 

17-1063 17-1063 

TLF142-D TLF552-D TLF552-D 18 TLF557-D 

17-3497 17-3497 17-3497 17-1031 1 

TTR158 NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


TLF147-D 

TLF517-D 


TLF142-D 

17-3497 1 


TLF142-D 

17-3497 1 


TLF114-D 

17-1031 1 


TLF114-D TLF114-D TLF114-D TLF114-D TLF579-D TLF579-D 

17-1031 1 17-1031 1 17-1031 1 17-1031 1 20-1004 20-1004 


TLFU4-D 

17-1031 1 


TLF114-D 
17-1031 1 


Filament 

Choke 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TLF135-D 

19-3180 

TLF146-D 

19-1006 

TLF562-D 

19-3300 

TLF135-D 

19-3180 

TLF502-D 

19-4122 

TLF562-D 

19-3300 



TLF135-D 

19-3180 

TLF502-D 

19-4122 

TLF146-D 

19-1006 

TLF146-D 

19-1006 

TLF520-D 

19-3001 

TLF520-D 

19-3001 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

j NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TLF503 

19-3036 

TLF502 

19-4122 

TLF503 

19-3036 

TLF503 

19-3036 

TLF502 

19-4122 

TLF519-D 

19-3100 

TLF502 

19-4122 

TLF502 

19-4122 

TLF519-D 

19-3100 

TLF503 

19-3036 

TLF519-D 

19-3100 

TLF519-D 

19-3100 


TLF146-D 

19-1006 


TLF146-D 

19-1006 


TLF146-D 

19-1006 



TLF146 -D NOT USED 
19-1006 


NOT USED TLF140-D TLF140-D 

19-3001 19-3001 


Service notes may be found at the end of the TELE-TONE section. 


FORM-1 














































































TELE-TONE 


PART NAME 

■n 

KOI 



Flyback 

E 

1 

HH 


Yoke 


1 



mm 


TTR153 

24S86 



Vert. Blocking 
Oscillator 

TTR161-D 

TTR152-1 

24A87 

TTR152 

24A88 



Width Coil 



I 


Linearity 






TTR170-D 

26R95 11 





NOT USED 

NOT USED 





TLF521-DL4 




TTR165-D 

24S48 

TTR156 

24S52 



Choke 

TTR106 -ID 
26C43 1 

TTR106-D 

26C44 1 



Horizontal 

Oscillator 

TTR157 

HS-2 

TTR157 

HS-2 



Ringing Coll 

NOT USED 

NOT USED 




NOT USED 

TLF139-D 




TLF147-D 

TLF147-D 



Video IF 

TLF147-D 

TLF148-D 



Video IF 

TLF148-D 

TLF149-D 



Video IF 

TLF147-D 

TLF517-D 



Ratio Det. or 

Quadrature 

TLF531-D 

17-34971 

TLF142-D 

17-3497 1 



Trap 

TLF157-D 

TLF114-D 

17-1031 1 



Trap 

TLF525-D 

20-1004 

TTR-158 



1st Sound IF 

TLF114-D 

17-1031 1 

TLF114-D 
17-1031 * 



2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 



AM IF and 

FM IF 





AM IF and 

FM IF 





Peaking 

TLF513-D 

19-3125 

TLF503 

19-3036 



Peaking 

TLF514-D 

19-3660 

TLF504 

19-4180 



Peaking 

TLF526-D 

19-4201 20 

TLF502 

19-4122 



Peaking 





RF Choke 

TLF146 -D 
19-1006 

TLF146 -D 
19-1006 



Filament 

Choke 

' V " 

ESSE HI 

3 




SERVICE NOTES 


1 Mounting difference. 

2 TTR190-D used in chassis TZ replaced by Fly-1. 

3 TLF505-D used in chassis TZ replaced by WC-11. 

4 May require use of original network. 

5 TTR153-1D used in TV-250 replaced by 26S78. 

6 TTR179-D used in TV-254TR replaced by 24S51. 

7 TTR160-D/-1D also used - no replacement. 

8 TTR100-D used in chassis TV-149 replaced by 26C43. 

9 TTR183-D used in TV-284/287/288 replaced by Fly-1. 

10 TLF545-D used in TV-284/287/288 - no replacement. 

11 Connect both filament lead from original 12.6V CT winding to high 
current 6.3 volt winding. 

12 TL.F529 used in TV-286 replaced by WC-15, 

13 TLF530 used in TV-285/86 replaced by WC-16. 

14 TLF507 used in TV-249 replaced by FC-1. 

15 TTR213-D used in chassis TAG replaced by Y-3. 

16 TTR193-D used in chassis TAA, TAB replaced by 26R90. 

17 Parallel coil with 22K resistor. 

18 TLF557-D replaced by 17-1 031 1 , 

19 Parallel coil with 1.5K resistor. 

20 Parallel coil with 18K resistor. 

21 TLF503 replaced by 19-3036; TLF502 replaced by 19-4122, 


FORM-1 

































PARTS LIST 


USE THIS PAGE 

It PART NUMBER Is available. 


MFR’S. 

PART 


19-1005 

Y 116,16 
HS 5 
19-3660 
19-330023 

19- 350025 

Y 106,16 

Y 106,16 
17-4534 
17-34002 

20- 1005 
20-3020 

Y 162,17 

Y 99 
17-4534 


MFR’S. 

PART 


L-86 

L-87 

L-88 

L-89 

L-90 

L-92/A 

L-93/A 

L-94 

L-95 

L-97 

L —102 

L-103 

L-104 

L-105 

L -106 

L-107 

L—108 

L—109 

L-110 

L-110A/B 

L-114 

L-115 

L-116 

L-117 

L-l 18/B/C/D 
L-119 
L-119A 
L-l 22 
L-123 
L—124 
L-l 25 
L-l 26 
L-127 
L-128 
L-129 
L-l 30 
L—131 


19-602226 

19-7068 

19- 5100 

20- 1004 
17-3400 
HS 8 
HS 7 
17-4524 

17-4521 28 
17-5004 
17-5002 
17-5004 

17-3495 

19-3100 

19-3500 

19-3250 

17-1031 

17-103l 37 

17-3400 

19-1001 

19-1001 

19-1004 

Y 99 

HS 9 

HS 9 

19- 440032 

20- 1007 
20-1020 
19-3180 33 


17-45381 3 


MFR’S. 

PART 


L-l32/A 
L-133 
L-134 
L-l 35/A 
L-l 47 
L-149/B/C 
L-150 
L-151 
L-152 
L—154 
L-155 
L-156 
L-l 60 
L-161/-1 
L-162 
L-163 
L-164 
L-l 65 
L-167 
L-171 
L-174C/B 
L-176 
L-177 
L—178 
L-l 79 
L-186 
TR-18 
TR-19 
TR-20 
TR-21 
TR-22 
TR-23 
TR-24 
TR-25 
TR-25A 
TR-26/B/C 
TR-27 


HS 5 
19-1006 

Y 4941 

Y 100 

Y 52 

Y 64 

17-500442 

17-5004 


Y 64 

Y 99 

17-5003 4 2 

Y 100 
26S09 

Fly 16 2 ,14 
Fly 214 
26S85 
26A03 
26A032 
Fly 154 

26525 

26526 
26S72 
Fly 155 


MFR’S. 

PART 


TR-28 

TR-30 

TR-33 

TR-34 

TR-35 

TR-36/A 

TR-37 

TR-49 

TR-50 

TR-50A/B 

TR-51/A 

TR-52A/B 

TR-53/A 

TR-63 

TR-72 

TV-AT-11 

TV-AT-16 

TV-AT-17 

TV-FC-1 

TV-FC-3 

TV-L-13 

TV-L-13A 

TV-L-14 

TV-L-15 

TV-L-16 

TV-L-16A 

TV-L-16B 

TV-L-16C 

TV-L-17 

TV-L-18 

TV-L-19 

TV-L-20 

TV-L-23 

TV-L-24 

TV-L-25 

TV-L-26 

TV-L-27 


26S85 

Fly 146 

Fly 137 38 

26S14 

26S07 

Fly 137 

26R51 

Fly 175 

26R123 

Fly 14943 

24S51 

24S51 

26S49 

26C43 

26C77 

17-1004 

17-1004 

19- 3100 

20- 1005 
20-1005 
20-1005 in 
17-3402 18 
17-3497 
HS 5 

WC 11 
19-1005 


TRAVLER 


MFR’S. 

PART 


MFR’S. 

PART 


TV- 

-L-27A 

Y 66 

TV- 

-L-74 

TV- 

-L-29 

WC 33 

TV- 

-L-75 

TV- 

-L-30 

WC 23 

TV- 

-SPK-15 

TV- 

-L-3I 

19-318019 

TV- 

-SPK-18 

TV- 

-L-32 


TV- 

-TR-1 

TV- 

-L-32A 

19-3660 

TV- 

-TR-2 

TV- 

-L-32B 

19-3660 

TV- 

-TR-3 

TV- 

-L-33 

WC 23 

TV- 

-TR-4 

TV- 

-L-34 

WC 23 

TV- 

-TR-5 

TV- 

-L-35 

Y 6 6 

TV- 

-TR-6 

TV- 

-L-38 

17-1062 

TV- 

-TR-8 

TV- 

-L-40 

Y 66 

TV- 

-TR-8A 

TV- 

-L —41 

WC 17 

TV- 

-TR-9 

TV- 

-L-42 

17-1006 

TV- 

-TR-10 

TV- 

-L-47 


TV- 

-TR-13 

TV- 

-L-48 

17-5003 

* TV- 

-TR-14 

TV- 

-L-49 

17-5002 

TV- 

-TR-15 

TV- 

-L—51 


TV- 

-TR-15A 

TV- 

-L-52 

Y 66 

TV- 

-TR-16 

TV- 

-L-55 


TV- 

-TR-18 

TV- 

-L-56/A/-57 


TV- 

-TR-19 

TV- 

-L-58 

19-1002 

TV- 

-TR-20 

TV- 

-L-59 

19-1004 

TV- 

-TR-21 

TV- 

-L-60 

Y 116,16 

TV- 

-TR-22 

TV- 

-L-61 

17-1062 

TV- 

-TR-26 

TV- 

-L-62 


TV- 

-X-I02 

TV- 

-L-63 

17-1066 

TV- 

-X -104 

TV- 

-L-64 

HS 5 

TV- 

-X-105 

TV- 

-L-65 

17-3660 

TV 

-X -106 

TV- 

-L-66 

19-330023 

TV- 

-X-107 

TV- 

-L-67 

17-1064 

TV- 

-X -108 

TV- 

-L-68 

17-340218 

TV- 

-X-109 

TV- 

-L-69 

20-1005 

TV- 

-X -114 

TV- 

-L—71 

Y 106,16 

TV- 

-X-130 

TV 

-L-72 

17-1004 

TV 

-X-130A 

TV- 

-L-73 

17-1003 

TV- 

-X-141A 


17-1066 

17-1003 

24S602 

26S48 

26R27U 2 ,3 

• 26S51 
26A04 
Fly 1 
26S86 2 
Fly 1 
26S52 


26S09 
Fly 162,14 
Fly 214 
26S712 
26A03 
Fly 1 

Fly 5 5 (WC 20) 

Fly 5|{WC 20) 

Fly 5 5 (WC 20) 

Fly 54 

Fly 54 

Fly 54 

Fly 54 

Fly 54 

Fly 54 

Fly 54 



Service notes may be found at the end of the TRAVLER section. 


Printed In USA 












TRAVLER 


MODEL INDEX 


MODEL 

GuLU 

NUMI 

X1770/U 

16 

10T 

1 

12L50/A 

2 

12T 

1 

14B50/A 

2 

14C50/A 

2 

16G50A 

2 

16R50A 

2 

16T 

1 

16T50A 

2 

17MT65 

10 

17P6000 

19 

17P6008 

21 

17P6015/A 

21 

17P6025 

16 

17P6100 

19 

17P6115 

21 

19P6030/A 

16 

19P6040 

20 

19P6130 

21 

19P6210 

21 

19P6210 

21 

19P6212 

21 

19P6231 

21 

19P6232 

21 

19P6233 

21 

19P6241 

21 

19T6044 

20 

20A50 

3 

21 DC 1024 

19 

21K6042 

19 

21K6046 

16 

21K6067 

21 

21MT6045 

21 

21SP6090 

18 

21SP6092 

18 

21T6041 

19 

21T6120 

19 

23FMSP6195B/M/W 

23 

23K6065 

14 

23K6065R 

13 

23K6070 

13 

23K6075 

13 

23K60778/M 

21 

23K6082 

21 

23K6180F/M/W 

24 

23K6182B/M/W 

13 

23K6215 

25 


MODEL 


23K6215 

23LB6221 

23MT6053 

23MT6055B/M 

23MT6059 

23MT6153 

23SP6095 

23SP6195 

23T6061 

23T6216 

23T6216 

62R50 

63R50 

64R50/-1/-2 

65G50/-1/-2 

75A50/-1/-2 

114-1A/-2 

117-3/-4/-6 

119-5 

217 

217-10/-11/-12/- 

217-15/-16/-25 

217-27 

217-32/-33/-37 
217-331/—371 

219- 8A/-8B 

220- 9/A/B 
220-22/-23 
220-24/-26/-27 

220- 34/ -35 

221- 24 
221-27 
221-36 

317-33/-37 

317-44/A 

317-47 

317-47 

317-47U 

317-47UC 

217-47U9 

317-56 

317-60/-62 

317-67 

320- 35/-36 

321- 36 
321-R45 
321-46 


MODEL 


321-46U 

321-46UC 

321-46U9 

321-48 

321-48U 

321-48UC 

321-48U9 

321-54 

321-54UC 

321-54U9 

321-55 

321-55UC 

321-55U9 

321-63 

321-75/-76 

321-460 

321-460UC 

321-460U9 

321-480 

321-480UC 

321-480U9 

321-540 

321-540UC 

321-540U9 

321-770 

324-49 

324-490 

517-56 

517-67 

517-82 

517-82U 

517-106 

517-107 

521-R90 

521-R90U 

521-R91 

521-R91U 

521-74 

521-75 

521-76 

521-77 

521-78 

521-79 

521-79U 

521-80 

521-80U 

521-81 


MODEL SKSSj MODEL 


COLUMN Monel COLUMN 

NIIMRFR /VlUUtL NIIMRFR 


821-T-901/U 13 
821-T-9Q5/U 13 
921-K-810B/M 17 
92I-K-812 12 
921-K-820/U 14 
921-K-910/U 13 
921-MT-8Q5B/M 17 
921 —SP—925B/AA/R/W 18 
921-T-800/U 14 
921-T-841 12 
921-T-901/U 13 
1715/U 7 



CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

11A 

3 

417E4/5 

4 

718-17 

7 

775-88 

10 

1051-140 

13 

1150-90 

17 


3 

417G5 

4 

718-37 

7 

776-17 

7 

1053-69 

18 

1150-130 

16 

33A2 

3 

421E5 

4 

729-17/A 

7 

835-17 

9 

1056-12 

25 

1150-161 

21 

34A2 

3 

421G5 

4 

729-26 

11 

836-17 

9 

1057-79 

18 

1155-29 

17 

35B2 

3 

421M6 

4 

736-38 

10 

837-17 

9 

1058-81 

13 

1156-39 

16 

36A2/3 

3 

510A4 

4 

736-47 

7 

838-17 

9 

1062-91 

23 

1156-89 

21 

36B2 

3 

511A4 

4 

737-47 

7 

943-38 

12 

1062-141 

13 

1158-110 

21 

46A3/4 

3 

513A4/A5 

4 

740-17 

7 

945-18 

12 

1062-151 

24 

1159-120 

16 

46B3 

4 

5I4A4/A5 

4 

740-78 

10 

947-28 

12 

1073-152 

24 

1160-140 

20 

46C3/4 

4 

5I8B4/B5 

4 

743-18 

10 

950-59 

12 

1088-12 

25 

1180-12 

21 

46D4 

4 

520A5/B5/BD5 

5 

743-28 

10 

953-28 

12 

1150-19 

16 

1180-32 

21 

47A3 

4 

520C5 

5 

743-38 

10 

975-48 

12 

1150-29 

17 

1180-52 

21 

48A3/4 

4 

627-16 

6 

743-48 

10 

1051-19 

13 

1150-32 

21 

1180-62 

21 

49A4 


627-26 

6 

750-19 

15 

1051-49 

14 

1150-49 

16 

1181-42 

21 

49D4 


627A6 

6 

775-17 

7 

1051-60 

13 

1150-59/-69 

19 

1181-32 

21 

412E4/5 

4 

628A6 

6 

775-27 

7 

1051-90 

22 

1150-80 

21 

72916 

7 

412G5 

4 

631 -26/-36/-46/-56 8 

775-37 

7 

1051-100 

14 

1150-89 

21 

73016 

7 

412M6 

4 

632-26/-36/-46/-56 8 

775-57 

11 
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TRAVLER 


PART NAME 



Flyback 

TV-TR-6/-4 

TV-TR-26 

Fly 1 

TV-X-104/5/6 
Fly 55 
(WC 20) 

Yoka 

TV-L-25 

Y 3 

TV-L-27 

Y 6 6 

Vertical 

Output 

TV-TR-21 

26S51 

TV-TR-8 

26S52 

Vert. Blocking 

Oscillator 

TV-TR-? 

26A04 

TV-TR-3 

26 A 04 

Width Coil 

TV-L-19 

WC 11 

TV-L-30/33 

WC 23 

Linearity 

NOT USED 

TV-L-29 

WC 33 

Power 

TV-TR-1 

26R27U 2 / 3 

TV-TR-9 

26R86 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

TV-L-24 4 

FC 1 

TV-L-26 

Audio 

Output 

TV-SPK-15 

24S60 2 

TV-SPK-15 

24S60 2 

Choke 

TV-FC-1 

26C43 

TV-FC-1 

26C43 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 

Ringing Coil 

TV-L-18 

HS 5 

TV-L-18 

HS 5 


TV-X-107/8/9 
TV-X-114 
Fly 54 



26A04 
TV-L-33/34 



26R86 
NOT USED 
TV-L-26 

TV-SPK-15 8 

24S60 2 

TV-FC-1 


SEE RINGING 
COIL 


15-1082 20 
" TV-L-13 


Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF 


17-3497 
NOT USED 


17-3497 
' TV-L-16B 
20-1005 
NOT USED 


17-1004 
" TV-L-17 


17-340218 

NOT USED 


26A03 
" TV-L-3411 


WC 33 
TV-TR-912 

26R86 _ 

NOT USED 

NOT USED 
TV-AT-1113 


SEE RINGING 
COIL 


15-108221 
" TV-L-47 


17-5002 
TV-L-48 
17-5003 
see note 22 


TV-L-16A 

TV-L-16B 

20-1005 

TV-L-16 


TV-TR-19 
TR-19 
Fly 162,14 

TV-L-60 

L-60 

Y 116,16 


TV-TR-18 

TR-18 

26S09 


TV-TR-18 

TR-18 

26S09 



TV-TR-22 

26A03 


NOT USED NOT USED 


TV-AT-16 TV-AT-16 AT-1 

AT-16 AT-16 27 

24S51 _ 24S51 _ 24S5 

TV-FC-3 TV-FC-3 FC-5 

FC-3 FC-3 

26C77 _ 26C77 _ 26C7 

SEE RINGING SEE RINGING L-93 


TR-23 

26A03 2 

TR-22 

26A03 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TR-30 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

AT-18 

AT-16 

AT-23 

24S54 

24S51 

24S53 

FC-5 

FC-3 

FC-6 

26C79 

26C77 

26C44 

L-93 

SEE RINGING 
COIL 

L-119 

HS 7 


HS 9 

L-92 

L-64 

NOT USED 


17-3497 
TV-L-16B 
20-1005 
NOT USED 


NOT USED 
U79 


20-1004 
NOT USED 


L-97 

17-452128 

L-94 


20-1004 
NOT USED 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 



TV-L-16A 

20-1005 

TV-L-16A 

20-1005 

NOT USED 

TV-L-16 

20-1005 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

TV-L-14 

TV-L-14 

19-3100 

19-3100 

TV-L-31 

TV-L-31 

I9-3I80' 9 

19-3180 19 

TV-L-32 

TV-L-32 

NOT USED 

NOT USED 

TV-L-20 

TV-L-20 

19-1005 

19-1005 

19-3001 

19-3001 


TV-L-16 

20-1005 

TV-L-16C 

TV-L-68 

17-340218 

TV-L-16A 

TV-L-69 

TV-L-16B 


20-1005 

20-1005 

LI-13 

Ll-13 

16-6758 

16-6758 


TV-L-72 

L-90 

17-1004 

17-3400 

TV-L-16C 

L-80A 

17-340218 

20-1020 


NOT USED 
AT-18 


HS 9 

NOT USED 


L-102 

L-82 

17-5004 

17-4534 

L-103 

L-103 

17-5002 

17-5002 

L-104 

L-104 

17-5004 

17-5004 

L—105 

L-84 


17-4514 

L-110 

L-UO 

17-1031 

17-1031 

L-114 

L-89 

17-3400 

20-1004 

NOT USED 

NOT USED 



Service notes may be found at the end of the TRAVLER section. 
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TRAVLER 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Pea 


Peaking 


Peaking 


L-71A 

Y 10*/ 16 
TR-21 


26A032 


NOT USED 


Width Coil NOT USED 

Linearity NOT USED 


Power 

Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillotor 
Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 


TR-34/37 
Fly 146 


NOTUSED NOTUSED NOT USED 





17-103137 
L-161/-1 


NOT USED 


L—154 



L-133 

L-164 

19-1006 

19-1001 



8 19 20 


TR-53A 
Fly 17536 


TR-53 
Fly 17515 
L-118D/C 



NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 
AT-47 




NOTUSED 

L-110A 




L-90 

17-3400 

L—154 

L-80A 

20-1020 

1-167 

NOTUSED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

L-87 

19-7068 

L-162 

19-3180 

L-66A 

19-350025 

L-163 

19-4950 

L-88 

19-5100 

NOT USED 


NOT USED 


NOTUSED NOTUSED 


L—154 


NOT USED 

NOTUSED 


NOTUSED 


NOTUSED 

L—162 
19-3180 
L—163 

19-4950 

NOTUSED 


NOT USED 


L-160 

19-1005 


TR-57 
Fly 14943 
L-135/A 


26S07 

NOTUSED NOTUSED NOTUSED 

NOTUSED NOTUSED NOTUSED 


NOTUSED NOTUSED 

TR-52B 

NOT USED 

_ 26R51 

NOTUSED NOTUSED 


NOTUSED NOTUSED 


SEE RINGING 


NOT USED 
L-110A 


L-110A 

17-103137 


NOTUSED NOTUSED 


75 


NOTUSED NOTUSED 


NOTUSED NOTUSED 


L-I26 

19-318033 


19-4950 

NOTUSED 


NOTUSED NOTUSED 


Service notes may be found at the end of the TRAVLER section. 
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TRAVLER 


PART NAME 

21 

22 

23 

24 

25 

gbh 

T-51A 

Fly 137 

TR-53 

Fly 175 

| 


Hli 


mi 


mm 

L-174C/B 

Y 64 

L-186 

Y 100 

Vertical 

Output 

TR-50B 

26S07 

TR-26B 

26S72 

TR-50A 

26S07 

TR-50A 

26S07 

TR-36A 

26S85 

Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Width Ceil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Power 

TR-52A 

26R51 

TR-63 

26R123 

TR-63 

26R123 

TR-52A 

26R51 

NOT USED 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Audio 

Output 

AT-52 

24S53 

AT-47 

AT-47 

AT-50 

24S48 

AT-68 

24S54 

Choke 

FC-5/A 

26C 79 

FC-5 

26C79 

FC-5 

26C79 

FC-18 

26C79 

FC-9 

26C79 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

L-132A 

HS 5 

Horizontal 
Ringing Coil 

L—156 

HS 5 

L-156 

HS 5 

L—156 

HS 5 

L —156 

HS 5 


Antenna 

Input (Baiun) 






Video IF 

L—150 

17-500442 

L-150 

17-500442 

L-179 

17-500342 

L-150 

17-500442 

L-150 

17-500442 

Video !F 

L—103 

17-5002 

L-103 

17-5002 

L-103 

17-5002 

L-103 

17-5002 

L-103 

17-5002 

Video IF 

L-165 

17-5003 

NOT USED 

NOT USED 

L-165 

17-5003 

L-152 

Video IF 

L-152 

L-152 

L-152 

L-152 


Ratio Dot. or 

Quadrature 

L-U0A 

17-103l 37 

L-110A 

J7-1031 37 

L-110A 

17-103137 

L-110A 

17-103137 

L-110B 

17-103137 

Trap 

L-154 

L-154 

L-154 

L-154 


Trap 

NOT USED 


g. , 

NOT USED 

L-154 

1st Sound IF 

L-154 

L-154 

■ 

L-154 

L-154 

2nd Sound IF 


EgjHl 

Hi 

L—167 

m 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

LI-19 

16-6758 

NOT USED 


B B 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 




NOT USED 

Peaking 

L—162 

19-3180 

L—162 

19-3180 

L—162 

19-3180 

L—162 

19-3180 

L—128 

19-3660 

Peaking 

L-163 

19-4950 

L-163 

19-4950 

L-163 

19-4950 

L-163 

19-4950 

L—127 

Peaking 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

L-126 

19-318033 

Peaking 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



RF Choke 

L-160 

19-1005 

L-160 

19-1005 

L-160 

19-1005 

L-160 

19-1005 


Filament 

Choke 







SERVICE NOTES 


1 TV-TR-5 used in model 16T replaced by 26586^. 

2 Mounting difference. 

3 Use high secondary tap. 

4 TV-L-26 used in model I6T - no replacement. 

5 Use schematic # 3 & # 5A packaged with unit. Cut original mounting board 
and remove transformer section but leave rectifier socket intact. Mount 
Fly-5 in original transformer space. 

6 May require use of original network. 

7 TV-TR-10 used in models 217-32/-33, 220-35, 221-36 replaced by 26A03. 

8 TV-SPK-18 used in some models replaced by 26S48, use 24S49 in models 
219-8A/-8B. 

9 TV-X-141A, TV-TR-15/A also replaced by Fly-54, 

TV-TR-16 used in chasm 412F4/F5 - no replacement; use Fly-54 in chassis 
417E4/E5/G5. 

10 TV-TR-8A used in chassis 46C3/C4 - no replacement. 

1 TV-L-41 used in chassis 412M6, 46A3/B3, 412E4/E5/G5/F4/F5 replaced 
by WC-17, TV-L-56/A used in some chassis - no replacement. 

2 TV-TR-13.-14 used in some chassis - no replacement. 

]3 7V-AT-17 used in chassis 412M6, 412E5/G5/M6 replaced by 26S49. 

14 Original terminals 7-4-1 ( Install new damping network 

new terminals 9-7-1 across *3 & V of yoke - 50MMFD in 
series with 1000 ohms. ) 

Original terminals 4-5-6-7-8-2 - 1 
new terminals 5-6-7-8-3-2 - 1 

16 Require use of new centering device, connect same as original. 

17 Use original rear cover and centering device. 

18 Disregard center tap. 

19 Parallel with 18K resistor. 

20 Used in models 217-10,-11,-12,-14, 200-9,A,B ( Ch.33A2 ). 

21 Used in chassis 412E4, 412E5, 412G5, 421E5, 421G5, 421M6. 

22 TV-L-38 replaced by 17-1062, TV-L-13 replaced by 17-1004. 

TV-l-42 replaced by 17-1006, TV-L-13A replaced by 17-1004. 

23 Parallel with 27K resistor. 

24 Disconnect yoke socket pin ^3 from ground. Connect blue lead to plate. 
Red lead to yoke pin # 4 . Green lead to yoke socket pin # 3 and junction of 
10MFD capacitor and 2700 ohm resistor. 

25 Parallel with 12K resistor. 

26 Parallel with 4.7K resistor. 

27 AT-18 used in some chassis replaced by 24S54. 

28 To obtain optimum results it may be necessary to remove resistor from 
secondary. 

29 L—110 used in chassis 776-57 replaced by 17-1031. 

30 L-135 used in models 1470, 1731/A, 1732/39 , 721-T-741, 721-K-751, 
721-K-769 reploced by Y-100. 

31 TR-36 used in some models as note 30 replaced by 26S85. 

32 Parallel with 3,9K resistor. 

33 Parallel with 47K resistor. 

34 Use original Plug and connect the same as the original. 

35 L-174/B also replaced by Y-64. 

36 Original terminals 4-5~6-7-8-2 - 1 
new terminals 6-5-7-8-3-2-1 

37 Parallel with 100K resistor. 

38 Originol terminals 8 - 7 - 6 - 1 ( Reverse rear 

new terminals 5 - 6 - 7 - 8 mounting bracket. ) 

39 TV-L-51 & TV-1-57 & TV-L-55 used in chassis 46C3/C4, 518B4/B5, 
510A4, 511A4 early production - no replacement. 

40 Tape 6.3 Volt filament winding. 

41 Ground yoke ^5 or ^8. 

42 Disregord secondary winding. 

43 Connect original ^5 - 6 - 7 - 8 

To new terminal ^1 - 2 - 3 - 4 
Use original mounting bracket and bolts. 

44 AT-32 used in a few models replaced by 24S48. 
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PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


TRUETONE 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part' bepucemeht 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part ,epuceiiiei,t 

A13D16943 

HS 5 

C201-21514 

Y5> 

9A2060 

16-3487 

9A2427 

17-4534 

13M24441 

HS 5 

36A52 

19-3375 

A13D 19355 

HS 5 

D9.235 

26R95 

9A2061 

16-3487 

9A2428 


13M25686 

20-1006 

36A94-1 

19-4201 

A13M1802I 

17-1003 

FC-5/A/B 

26C79 

9A2062 

16-6758 

9A2429 


13M26979 


36A94-2 

19-3660 

A13M18026 

17-1003 

FC-9 

26C77 

9A2063 

16-6758 

9A2430 

HS 5 

13M26988 

20 - 1005 3 

36A94-3 

19-3330 

A13M18233 

WC 1l20 

Fc-ia/A 

26C79 

9A2064 

17-3487 

9A2434 

17-1026 

13M26992 

HS 83 

36A94-8 


A13M18861 

WC 1620 

FC-23 

26C81 

9A2069 

Y 3 

9A2435 

17-4514 

13 M27404 

19-7047 

36A94-9 

19-3300 

A13M18962 


FC-23A 

26C78 

9A2071 

17-1002 

9A2436 

17-4500 

13M27405 

19-4215 

36A94-10 

19-4201 

A13M19320 


L-66A 

19-3500 

9A2072 


9A2444 


16A17128 

19-3001 

39-12676-1 

19-3001 

A16A16514 

19-30365* 

L-80A 

20-1020 

9A2073 

20-1021 

9A2452 

Y 71 

16A17937 

19-3001 

50-688 

17-5004 3 

A16AI6515 

19-366052 

L-81A 

Y 99 

9A2074 

20-1004 

9A2453 

Y 72 

16A17959 

26C44 

50A372-1 

17-1004 

A16A16516 

19-4400 

L—82 

17-4534 

9A2075 

WC 11 

9A2458/B 

Y 71 

16A18676 

19-1002 

50A431 

17-1063 

A16A16637 

19-1000 

L-84 

17-4514 

9A2076 

17-1020 

9A2461 


16A19365 

19-4400 

50A432 

17-1021 

A16 A17128 

19-1005 

L-88 

19-5100 

9A2080 

Y 7 

9A2476 

Y 72 

16A19366 

19-3250 

50B406 

17-1033 

A16A17190 


L-89 

20-1004 

9A2081 


9A2477/-1B/ 


16A19485 

19-3250 

50B411 

HS 58 

A16A17937 

19-1005 

L-90 

17-3400 

9A2082 


-1C/-2 

Y 72 

16A19486 

19-4400 

50B458 

17-1062 

A16A17961 


1.—103 

17-5002 

9A2083 


9A248l’04 

HS 7 

16A19818 

19-6022 

51-2100 

19-318057 

A16A18685 

19-3250 

L-110/A/B 

17-103110 

9A2086 

19-309362 

9A2482/-1A 

Y 71 

16A20020 

19-3160 

51-2101 

19-4400106 

A16A19365 

19-4400 

L-l18D 

Y 99 

9A2087 

19-3125 

9A2483 


16A20021 

19-3125 

51-2102 

19-3660 

A16A19366 

19-3250 

L-119A 

HS 9 

9A2088 

19-4201 

9A24841/-1 

Y 72 

16A20469 

19-3001 

51-2166 


A16A19367 

19-4400 

L-126/A 


9A2089 

19-318063 

9A2485-1/-1D/ 


16A20470 

19-3100 

51-2167 

17-4534 

A16A19486 

19-4400 

L-l27/A 


9A2090 

19-4400 

-2B 

Y 73 

16A20770 

19-3001 

51-2168 

17-4522 

A16B16023 

19-3001 

L-I28/A 


9A2096 

HS 5 

9A2486 


16A20970 

19-3250 

51-2169 

HS 4 

A201-15608 

19-3001 

L-132A 

HS 5 

9A2I05 

Y 5 

9A2487 

HS 5 

16A21214 

26C44 3 

51A1037 

17-340261 

A201-15609 

19-3001 

L-135A 

26S85 

9A2107 


9A249I/-C01 

16-6758 

16A21391 

19-3300 

51A1065 

FC 1 

A201-15676 


L-1496/-192 

Y 64 

9A2110 


9A2497A/8 


16A21656 

19-3001 

51A1079 


A201-16158 

19-4250 

L-l 50 


9A2111 

WC 14 

9A2504 

20-1004 

16A21701 

19-1005 

51A1080 


A201-16329 

17-1004 

L—151 

17-5004 

9A2112 

16-6758 

9A2508/-001 

16-6758 

16A22427 

19-1004 

51A1082 


A201-16379 

19-3001 

L-152 


9A2113 

14-1073 

9A2513B 

HS 5 

16A22923 

19-6022 

51A1086 


A201-16405 

19-3001 

L-154 


9A2115 

Y 5 

9A2514-2 

Y 74 

16A23899/-1 

26C80 

51A1154 


A201-18695 

17-3400 

L—155 


9A2117 

14-1072 

9A2515/B 

HS 16 

16A24019 

19-3500 

51A1155 


A201-18746 

17-3400 

L-l 56 

HS 5 

9A2147 


9A2517 


16A24020 

19-3160 

51A1156 


A201-19363 

17-3400 

L-160 

19-1005 

9A2148 


9A2522/-1 

Y 104 

16A24090 

19-1005 

51A1857 

20-1005 

AT-18 

24S54 

L-161-1 


9A2149 

Y 5 

9A2525 


16A24375 

19-3660 

51A2184 

19-3160107 

AT-32 

24S48 

L-162 


9A2161 

17-3488 

9A2526 


16A24505 

20-1004 

51B1071 

WC 14 

AT-50 

24S48 

L—163 


9A2165 

17-1006 

9A2527 

17-1075 

16A24998 

19-3125 

51B1072 

WC 11 

AT-5 2/A 

24S53 

L-164 

19-1001 

9A2166 

17-1005 

9A2528 


16A25441 

20-1004 

51B1072—1 

WC 11 

AT-63 

24S64 

L-l 65 

17-5003 

9A2167 

17-1002 

9A2529 


16A25688 

19-1001 

51B1153 

HS 9 

AT-75 

24S64 

L-l 67 


9A2168 

I7-1031 3 

9A2530 


16A26520 

19-1004 

51B1159 


AT-78 

24S48 

L-l 70 


9A2169 

20-1021 

9A2539 


16A26985 

19-1001 

51B1205 

WC 14 

BT.507 

HS 5 

L-171 


9A2170 

17-3495 

9A2540 


16A26986 

19-1004 

51B1857 

20-1005 

B12C10074-4 

24S50A 

L-177/-174/B 

Y 64 

9A2171 

17-1033 

9A2541 


16A26987 

19-1005 

51B1996 

20-1020 

B12C16050 

26S53 

L-178A 

Y 99 

9A2172 

WC 16 

9A2542 


16A26991 

17-34013 

51X19 

26A03 

B12C17303 

26S51 

L-l 79 

17-5003 

9A2183 

WC 1520 

9A2544-1 

Y 73 

16A27202 

19-3250 

51X104 

26C78 

B12C 18743/-1 

24S52 

L-l 88 


9A2189 


9A2577-001 

16-6758 

16A27204 

19-4400 

51X134 

24S48 

B12C19048 

26S53 19 

L-195/-196 


9A2193 

Y7' 

9A2578-001 

16-6758 

16A27466 

19-3075 

51X139 

24S52, 

B12C19990 

26S49 

L-197 

Y 101 

9A2194 

Y 7 ' , 

12A18839-1 

26R15 

16A27467 

19-4400 

51X140 

24S86 3 

B12C20761-1 

26S54 

L-200 

Y 64 

9A2201 

17-1031 3 

12A19942/-1 

26R94I^ 

16B16023 

19-1002 

51X142 

24S61 

B12M18241 

26A03 

L-202 

HS 16 

9A2220 


12C18743 

24S52 

16B25146/-3 

26C78 

51X145 

24S86 3 

B12M18241-1 

26A03 

L-203 


9A2225 

17-1004 

12C19849 

26S51 

16B26438 


51X146 

24S52 

B12M1824-3 

26A03 

L-204 


9A2226 

17-1002 

12C21215 

24S50 

25 A12701 

19-3001 

51X147 

26551 

B13 A166 2 

16-34873 

L-205 


9A2230 

17-1063 

12C23704 

24S 49 

25A1540! 

19-3001 

51X149 

26S52 

B13 A166612 

16-66783 

L-206A 


9A2256 

Y 7l 

12C23704-I 

24S48 

31A076 

19-1020 

51X150A 

24S51 

B13A18783 

17-10313 

L-207 


9A2257 

Y 7] 

12C23704-2 

26S49 

31A078 

17-1003 

51X150H 

24S51 

B13B16000 

16-34873 

L-208 


9A2261 

Y 7l 

12C24170 

24S48 

31A095 


51X151 

26552 

B13B16302 

16-6678 3 

L-263 

Y 107 0 . 

9A2262 

WC 22 

12C25148-1 

24S50 

31B230 

19-1005 

51X156 

26S54 ! 

B13B17273 

17-3493 

L-265 

17-5002 83 

9A2269 

17-3493 

12D19250 

26F65 

31B239 

19-1005 

51X159 

26S73 

B13B18784 

17-1068 

L-266 

17-5010 

9A2274 

Y 71 

12D21160 

21F11 3 

31B257-8 


51X165 

26S49 

B13DI6611 

14-1060 

LI-19 

16-6758 

9A2292 

WC 20 

12D23699 

26F67 

31B258 


51X166 

24S51 

B13E12046 

19-3001 

S-38A1003 

HS 7 

9A2293 

WC 2220,39 

12D23699-3 

26F67 

31B295 

19-3001 

51X168 

26S54 3 

B13M13589-1 


SPK-135 

24S53 

9A2294 

HS 3 

12D25563 

2IF243 

31B296 

19-3001 

51 X 173 /A 

26S22 

B13M13589-2 


TR-24 

Fly 154 

9A2295 

17-1033 

12D25564 

21F24 3 

31B-638-1 

19-3001 

51X174 

24S48 

B13M13590 

Y-3 

TR-25A 

26S26 

9A2316 


12E19048-2 

26S14 

31T426 


51X176 

24S51 

B13M16001 

17-3488 

TR-26B 

26S72 

9A2317 

17-5003 

12E23726 

26S52 

31TA413 


51X180 

24S60 3 

B13M16335 

17-1033 

TR-36A 

26S85 

9A2318 

17-5001 

12E23726-1 

26S52 

31U502 


51X181 

24S60 

B13M17273 

17-3493 

TR-50A 

26S08 

9A2319 

17-5004 

12E23939 

Fly 80 

34A546 

19-3001 

51X185 

24S48 

B13M18784 


TR-51/A 

Fly 137 

9A2321 

20-1045 

12E24440 

HS 7 

34A575 

19-3001 

51X186/A/-2B/ 


813M18888 

Y5> 

TR-52A 

26R123 

9A2323 

17-3495 

12E24441 

HS8 A A 

34A576 

19-3001 

-2 

26S22 

B16A13524 


TR-52B 

26R513 

9A2327-2 

Y 4l 

12E25101-1 

26S75 44 

34A704 

19-3100 

5IX186/-2 

26S22 

B16A16051 

26C92 

TR-53A 

Fly 175' 7 

9A2332-2 

Y 71 

12E25423 

Fly 97 

34A732 

19-3001 

51X191-2 

26S08 

B16A17959 

26C44 

TR-57 

Fly 14953 

9A2333 


12E25424 

Fly 97 

35 A5 

19-3036 

51X192-2/-3/ 


S13M16157 


TR-63 

26R127 

9A2334-1 

Y 4l 

12E26007 


36 A1 

19-3100 

-4 

24S48 

B18A16440 

22S58 

TR-73 

Fly 137 

9A2334-2 

Y 4' 

12E26993 

HS 7 3 

36A2 

19-3180 

51X193—2/—3 

26S85 

B18A16473 


TR-77 

26S07 

9A2363 

17-4536 

12E27097 

Fly 99 

36A4 

19-420l 63 

51X206/A/B/C 

24S48 

B18A16702 


TR-78 

26S85 

9A2364 

17-4535 

12E27149/-1 

Fly 98 

36 A5 

19-3660 

51X207-A/-2 

26S22 

B201-15612 

17-1003 

TR-78B 

26S83 

9A2365 

17-4534 

12E27156 

26S14 

36 A7 

19-318068 

51X208 

24S48 

8201-16149 


TR-79 


9A2366 

20-1004 

12E27189 

26S52 

36 A8 

19-3I80 57 

51X209 

26S07 

B201-16412 

17-1003 

TR-83 


9A2367 

20-1005 

12M1B41-1 

26A03 

36 A10 

19-4060 

51X220-4 

24S92 

Cl.458 

WC 11 

TR-89 


9A2368 

17-3495 

13A19514 

17-10313 

36A11 

19-3500 

51X223-1/-3 

26S07 

Cl.459 

WC 14 

9A1881 

19-3001 

9A2369 

20-1045 

13A24203 

17-450386 

36A12 

19-416088 

51X224/-1 

26S07 

C8G 11892 

19-4400 

9A1970 

17-3487 

9A2370 

17-4514 

13A24224 

17-5001 3 

36A13 

19-318056 

51X229-1/A 

26S30 

C9.209 

Y 3 

9A1974 

FC 2 

9A2371 

HS 7 

13A24937 

17-5003 3 

36A16 

19-3075 73 

51X233-1 

26S23 

C9.228-3 

26S51 

9A1976 

WC 11 

9A2372 

HS 8 

13A25139 

17-1064 

36A17 

19-316081 

52C170 

26R15 7 

C9.230-2 

26A03 

9A1977 

19-4180 

9A3473-1 

Y 76 

13A25140 

17-1064 

36A19 

19-3125 

52C185 

26R64 

C9.234-2 

FC 2 

9A1978 

19-4122 

9A2375 

19-3036 

13A26994 


36A21 

19-4121 

52C195 

26R21 

C9.236 

Fly 1 

9A1979 

19-3036 

9A2380 

19-1001 

13A26995 


36A22 

19-330068 

52C196 

26R27U 3 

C9.237 

26C93 

9A1980 

17-1004 

9A2381 

WC 22 

13A26998 

17-45003,86 

36A23 

19-3100 9 0 

52X55-4/-5 

26C443 

C9.241 

26S49 

9A1981 

WC 14 

9A2382 

17-3400 

13B19958 


36A25 

19-310089 

52X87 

26C93 

C12A17822 

26R15 

9A1982 

17-1005 

9A2383 

17-1026 

13B21167 


36A27 

19-3300 

52X88 

26C93 

C12A18839 

26R15 

9A1983 

17-1013 

9A2385/-1 

Y 76 60 

13B23887 

17-1067 

36A28 

19-330096 

52X90A 

26C93 

C12A18839-1 

26R15 

9A1984 

HS 2 

9A2387-1B 

Y 71 

13B26011 


36A33/38 

19-420163 

52X91A 

26C93 

C12M18285 

Fly 34 

9A1985 

20-1021 

9A2388/-1B 

Y 71 

13C24963 


36A34 

19-3375 

52X94 

26C93 

C12M18286 

Fly 34 

9A1986 

17-1012 

9A2389 

17-4534 

13D19540 

HS 5 

36A35 

19-307562 

52X95/-2 

26C79 

C12M18689-2 

Fly 35 . 

9A1987 

Y 3 

9A2390 


13M18026 

17-1003 

36A36 

19-3100 

52X95/-4/-5 

26C79 

C12M19407 

Fly 36 

9A2029 

16-6758 

9A2400 

17-1026 

13M18233 

WC 1130 

36A37 

19-325099 

52X95-5/-10 

26C79 

C16A15624 

26C43 

9A2030 

16-3487 

9A2403 

Y 71 

13M19499 


36A38 

19-420163 

52X95-6/-9 

26C79 

C18A18022 

24S52 

9A2032 


9A2413 

17-3400 

13M1952I 

17-1003 

36A40 

19-407356 

52X95-7 

26C79 

C18A18588 

24S52 

9A2033 

19-3001 

9A2414 

17-4535 

13M19643 

17-3493 

36A41 

19-3100 90 

52X95-1T/—12/ 


C201-16411 

17-1021 

9A2034 

16-3487 

9A2415 

Y 72 

13M20052 


36A42 


-13 

26C79 

C201-18843 


9A2048 

Y 3 

9A2416 

HS 7 

13M20780 

19-3001 

36A44 

19-4201 

52X102 

26C79 

C201-19250 

Y5 1 

9A2049 

17-1013 

9A2417 


13M21644 

17-3493 

36A45 

19-3275 

52X104/-1A/-2 26C78 

C201-19269 


9 A2053 

FC 2 

9A2423 

Y 4544 

13M23755 

Y5l 

36A49 

19-4201 

52X112-J/-3 

26C7B 

C201-21025 

Fly 39 

9A2055 

17-1005 

9A2425 

20-102086 

13M24085 

HS 8 

36A50 

19-3250 

53-342 

19-1004 

C201-21130 

Y 5 ! 

9A2057 

HS 3 

9A2426 

20-1005 

13M24086 

HS 6 

36A51 

19-3375 

53-396 

Y 60 
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TRUETONE 


PARTS LIST 

(CONTINUED I 


USE [HIS PAGE 
if PARI NUMBER is available. 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

53-398 

Y 50 

53X355 

Fly 203 

55B128-0 

26S52 

201-15625 

17-1002 

251-200006 

20-1020 

509378 

20-1005 

53A180 

Y 3 

53X259/A 

Fly 202 

55B1159 


201-19490 

Y 5 

253-300003 

Y 16'. 44 

509603 

20-1004 

53A191 

19-3001 

53X362/C/G 

Fly 223 

55C113 

Fly 1 

201-19490-1 

Y 5* 

255-100012 

24548 

509706 

17-34973 

53A307 

19-1006 

53X366 


55C114 

24S86 

201-19533 

Fly 36 

255-300005 

24S48 

520487 

26R21 

53B140 

Y 3 

53X369A 

26RI1 

55C133 

Fly 5 34 

201-19817 

Fly 36 

255-300007 

26S73 3 

520489 

Fly 5(WC 20) 

53BJ90 

Y 6 

53X372 

Fly 146 

55C134 

24S52 

201-19817-1 

Fly 36 

255-400008 

Fly 155 E1 3 

520518 

19-3001 

53X232 

Fly I433.H0 

53X381 

Fly 224 

55C144 

Fly 5 34 

201-19817-3 

Fly 36 

256-200002 

26C92 

520520 

19-3001 

53X262B/C 


53X382/A 

Fly 226 

55C306 

24S48 

201-19947-1 

Y5 l 

256-200008 

26C 43 

520620 

19-3180 

53X286 

22R06 

53X383/A89 

26R106 

55D317 


201-19999 

Fly 37 

101819 

19-3036 

520489 

19-3180 

53X290 

26R38 3 

53X386 

Fly 224 

56A250 

26C77 

201-20062 

17-3400 

103037 

19-3375 

520714 

19-3001 

53X291 

22R38 3 

53X389 

Fly 225 

56A251 


201-20186 

WC 16® 

105295 


520715 

19-3036 

53X291G 

22R36 

53X390 

Fly 244 

56A253 

26C77 

201-20186-1 

WC 16 43 

106383 

20-1050 

520734 

17-1004 

53X296 

Fly 1 

53X397A/-2 

Fly 244 

56A264 

26C77 

201-20265 

19-3036 

109252 

17-3418 

520911 

WC 22 

53X297 

26R68 

53X398/A/C/F 

Fly 146 

60T1 

HS 5 

201-20291 

HS 5 

109255 


520942 

Y 7' 

53X298 

26R15 13 

53X399 

Fly 225 

61T3 

17-1062 

201-20696 

17-3400 

109261 

20-1052 

520943 

HS 3 3 

53X299 

Fly 1 

53X400A 


61T4 

17-1062 

201-20782 

17-1003 

109457 

Y 107 

520951 


53X300 


53X404/B 

24R57 

61T5 

17-1063 

201-20936 

Y 51 

112822 

245114 

520975 

24S53 19 

53X301 

Fly s 3 ' 1 ' 

53X408/A 


63T1 

19-3001 

201-21025-1 

Fly 39 

112829 

26C81 

520977 

17-1062 

53X302 

26R19 13 . 14 

53X413/A/-2A 


63T12 

17-3402 

201-21111 


112866 


520979 

17-1064 

53X303 


53X415/-A 

26R106 

63T13 

19-4121 

201-21398 

20-1004 

112870 


520980 

26A03 

53X306 

Fly 68 

53X419-1 


63T14 

19-4120 

201-21497 


112871 


520984 

19-3160 

53X307 

Fiys iJ 

53XD419-001 


63T15 

19-3125 

201-22004 


112875 


520985 

19-3660 

53X308 

26R19' 3 

54X4 

24A88 

63T16 

19-3160 

201-23727 

20-1005 

112879 


520986 

19-3660 

53X311 

Fly 68 

54X5 

26A03 

63T18 

26C93 

201-23729/-1 

20-1006 

113382 


521066 

Fly 24 3 . 23 

53X313 

26R95 

54X6 

24 A 88 

63T20 

WC 15 

201-23744 

Y5l 

113383 


521156 

26R9414 

53X315 


54X7 

26A03 

63T22 

WC 14 

201-23829 

19-1021 

113388 

19-3600 

521343 

Fly 16 

53X318 

26R95 

54X8 

26A03 

63T23 

17-3497 

201-23873/-1 

16-3445 

113390 

26S86 

521725 


53X319 

Fly 169 

54X9 

26A03 

64T4 

Y 6 

201-24043 

I7-4500 44 .® 6 

113404 

19-3660 

521735 

Fly 16 

53X320 

Fly 169 

54X10 

26A03 

79 A14- 

24550 

201-24056 

Y5' 

113547 


521835 

19-3001 

53X324 

26R93 

54X16 

21F08 3 

80B74-1 


201-24472-1 

HS 7 

115228 

Y6> 

522020 

19-1004 

53X325 

26R92 

54X17 

21FOB 3 

80C74-1 


201-24473 

HS 8 

115311 

Y 14l 

050-200688 


53X326 

Fly 37 

54X19-A 

26A03 

83-64245 

19-3001 

201-24473-2/-3 HS 8 

115323 

Y 14' 

051-102101 

19-4400 

53X328 

Fly 37 

54X20 

2 IF 21 3 

85C079 

24S52 

201-24563-1/-2 Y 5 42 . 43 

162326 


051-102102 


53X329 

Fly 37 

54X24 


90T4A/C 

26R92 

201-24748 

Y 51 

507343 

17-1004 

051-102184 

19-3I40'07 

53X330 

Fly 37 

55-301 

Fly 146 

91 Tc 

26S53 

201-24749 

20-1004 

507367 

19-3036 

051-201857 

20-1005 3 

53X331 

26R20 

55-303 

26S85 

9IT3 

26S51 

201-25360 

Y I 6 42 

507584 

19-3001 

051-201996 


53X332 

26R89 

55-304 

Fly 146 

91T4 

24S51 3 

201-25360-1 

Y I 6 1 . 44 

508076 

26A03 

051-202166 


53X333 

26R34 

55-306 

24S48 

91T5, A,B 

Fly 50 3 

201-25566 

Y5l 

508341 

26C93 

051-202167 

17-4534 

53X336 

26R58 

55-307 

Fly 146 

91T6 

26A03 

201-26019 

Y 18« 

508667 

WC 20 

051-202168 


53X338 

Fly 2438 

55-308 


105S25237 

19-3001 

201-27120 

Y 16l 

508967 

HS 5 

051-202169 

HS 5 

53X339/A 

24R24 4 > 

55-309 

26S7550 

105S25238 


241X60016 

Y 60 

509340 

19-3660 

053-100342 


53X340/A 

26R56 

55-329 

26S85 

107S 25758 

19-3001 

251-100003 

19-3660 

509341 

19-3180 

053-300396 

Y 60 

53X345 

26R11 

55A128 

26S52 

107S25767 

19-3001 

251-100004 


509342 

19-4400 

055-100303 

26S85 

53X346 

Fly 37 

55A318 

24S48 

108S27617 


251-100005 

19-3160 

509361 

WC 23 

055-30030! 

Fly 146 

53X350 

Fly 76 

55A333 

Fly 146 

201-15608 

19-6022 

251-100006 


509373 

26S53 19 

055-303303 

26S85 

53X354-A 

26R41 

55B115,A 

24A87 

201-15612 

17-1003 

251-100008 

20-1020 

509376 

24S51 
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FORM-4 




MODEL INDEX 


TRUETONE 


MODEL 


D1090 

D1092 

D1990 

D1991A/8 

D1992 

D1993/A/B 

D 1994/A 

D1996 

D1997A/98A-(B) 

D1998B 

D2044 

D2Q50A 

D2983 

D2987 

2D1088A 

2D1088B 

2D1089A 

2D 10898/C 

2D109i/a 

2D1093A 

2D1094A/B/C 

2D 1095/A 

2D1I85A/B 

2D1185C/D 

2D1I85E 

2D1190A/B 

2D1194A 

2D1195A 

2D1224A 

2D1225A 

2D1228A 

2D1230A 

2D1230B 

2D1230C/D/E 

2D1235A 

2D1235B/C/D/E 

2D1303A 

2D1315A 

2D1315B 

2D1316A 

2D 1325A 

2D1325B 

2D1326A 

2D1330A 

2D1331A/B/C/D 

2D1336A 

2D1344A/B 

2D1345A 

2D 1352A 

2D 1353A thru M 

2D1354A 


Mrin ci COLUMN 

JVtUDcL NUMBER 


2D1358A 15 

2D1359A 15 

2D14UA/B 21 

2D 1411C 21 

2D 1411D 21 

2D14I5A 13 

2D14I6A/26A 13 

2D 1430A/B 11 

2D1430C 22 

2D1430D/E 22 

2D1430F 22 

2D1431A 20 

2D 1511A 21 

2DI512A 23 

2D1514A/B 23 

2DI520A/21A 23 

2DI522A/B 23 

2D1524A 23 

2D1530A 24 

2D1530B 24 

2D1532A 24 

2D1532B 24 

2D1534A/36A 22 

2D1633A 24 

2D1634A/36A 27 

2D1713A/14A 28 

2D1715A/16A 28 

2D 1717/18/19 31 

2D1720A 32 

2D1720B 32 

2D1721A 32 

2D 172 IB 32 

2DI724A 32 

2D 17246 32 

2D1730A/B/C/D 30 

2D1731A/B/C/D 30 

2D1732A/B 30 

2D1734A/6/C 27 

2D1735A/B/C 27 

2DI736A/B 27 

2D1737A/38A 30 

2D1739-0/-M 30 

2D1824A/B 34 

2D 1825A/B 34 

2D1826A/B 34 

2D1827A/B 34 

2D1830A/31A/32A/33A 33 
2D1834A/35A/36A/37A 33 
2D1840A/B 36 

2D1841A 36 

2D1842A/B 36 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

2D1843A 

36 

2D2728A/B 

32 

2DC1301A 

48 

2DC1940A/41A 

36 

2D1844A/B 

36 

2D2734A/B/C 

27 

2DC1301B/C 

53 

2DC1942A/43A 

36 

2D1845A 

36 

2D2830A/31A/32A/33A 33 

2DC1302A 

48 

2DCI944A/45A 

36 

2D2043A 

9 

2D2840A/B 

36 

2DC1302B/C 

53 

2DC2030A 

39 

2D2047B 

7 

2D2841A 

36 

2DC1303A 

48 

2DC2031 

39 

2D2049A 

8 

2D2842A/B 

36 

2DC1303B/C 

53 

2DC2040A 

42 

2D2052 

8 

2D2843A 

36 

2DC1330A 

49 

2DC2041A 

42 

2D2052A/B 

8 

2D3770A/B/C 

29 

2DC1331A 

49 

2DC2831A 

33 

2D2052C 

8 

2D3775A/B 

29 

2DC1332A 

49 

2DC2833A 

33 

2D2052D/E 

8 

2D3775C 

29 

2DC1333A 

49 

2DC2840B 

36 

2D2053 

16 

2D3777A 

31 

2DC1334A 

49 

2DC2841A/B 

36 

2D2149A 

8 

2D3814A/15A 

29 

2DC1335A 

49 

2DC2842B 

36 

2D2152A 

8 

2D3817A/18A 

31 

2DC1340A/41A 

43 

2DC2843A/B 

36 

2D2215A 

18 

2D3820A 

37 

2DC1350A/51A 

52 

2DC2930A/B 

33 

2D2219A 

8 

2D3821A 

37 

2DC1360A 

49 

2 DC 2931A 

33 

2D2223A 

18 

2 DC 1000 

40 

2DC1361A 

49 

2DC2932A/B 

33 

2D2301A/02A 

19 

2DC1002 

40 

2DC1400A/01A 

53 

2DC2933A 

33 

2D2312A 

13 

2DC1030A/31A 

39 

2DC1400B 

53 

2DC2940A/41A 

36 

2D2313A/B/C 

13 

2DC1032A/33A 

39 

2DC1402A/03A 

53 

2DC2942A/43A 

36 

2D2314A/B 

13 

2DC1034A/35A 

39 

2DC1402B 

53 

2DC3000/001 

43 

2D2315A 

13 

2DC1036A/37A 

39 

2DC1406A/07A 

55 

2DC3030A/31A 

41 

2D2321A/B 

13 

2DC103BA/39A 

39 

2DC1408/09 

58 

2DC3130 

41 

2D2322A/B 

13 

2DC1040A 

42 

2DC1410/11/12/13/14/15 55 

2DC3140A 

38 

2D2333/VB 

11 

2DC1041A 

42 

2 DC 1430A/31 A 

55 

2DC3144A 

46 

2D2333C/D 

11 

2 DC 1042A 

42 

2DC1434A/35A 

55 

2DC3220/21 

47 

2D2334A 

11 

2 DC 1043A 

42 

2DC1440/41 

43 

2DC3232A/33A 

48 

2D2414A 

13 

2DC 1044A 

42 

2DC1450A/51A 

52 

2DC3244A/45A 

51 

2D2415A 

13 

2 DC 1045A 

42 

2DC1458/59/60/61 

55 

2DC3246A/47A 

43 

2D2422A/B 

13 

2DC1130A 

44 

2DC1470/71/72/73/74/75 60 

2DC3248A/49A 

43 

2D2423A 

21 

2DC1132A 

44 

2DC1535A/45A 

56 

2DC3250A/51A 

43 

2D2424A/B 

21 

2DC1134A 

44 

2DC1831A 

33 

2DC3320A/21A 

48 

2D2325A/26A 

21 

2DCI136A/38A 

44 

2DC1833A 

33 

2DC3330/A31/A 

43 

2D2427A 

21 

2DC1140A 

43 

2 DC 1835A 

33 

2DC3340A/41A 

51 

2D2431A/B 

12 

2DC1142A 

43 

2DC1837A 

33 

2DC3360/61 

43 

2D2431C/D 

22 

2 DC 1144A/46A/48A 

42 

2DC1840B 

36 

2DC3370/71 

57 

2D2433A 

11 

2DCI200A/01A 

48 

2DC184IA/8 

36 

2DC3416 

59 

2D2433B/C 

22 

2DC1202A/03A 

48 

2DC1842B 

36 

2DC3430/31 

57 

2D2520A/B 

25 

2DC1250A/51A 

48 

2DC1843A/B 

36 

2DC3434A/35A 

54 

2D2524A 

21 

2DC1260A/61A 

48 

2DC1844B 

36 

2DC3438/39 

57 

2D2525A/B 

23 

2DC1262A/63A 

48 

2DC1845A/B 

36 

2DC3440A/41A 

56 

2D2526A/27A 

23 

2DC1264A/65A 

48 

2DC1900A 

35 

2DC3450/51 

43 

2D2528A 

23 

2DC1270A/7IA 

50 

2DC1901A 

35 

2DC3460/61 

43 

2D2530A/B 

24 

2DC1272A/73A 

50 ! 

2DC1928A 

45 

2DC3531 

59 

2D2534A 

22 

2DC1274A/75 A 

50 

2DC1930A/B 

33 

2DC3541 

59 

2D2634A 

27 

2DC1278A 

50 

2DC1931A 

33 

2DC3551A 

56 

2D2720A/B/C 

26 

2DC1280/81 

43 

2DCI932A/B 

33 

2DC3840A 

38 

2D2720D 

31 

2DC1290A/9IA 

49 

2DC1933A 

33 

2DC38406 

38 

2D2725A 

32 

2DC1292A/93A 

49 

2DC1934A/B 

33 

2DC3841A/B 

38 

2D2725B 

31 

2DC1294A/95A 

49 

2DC1935A 

33 

2DC3900A 

35 

2D2726A/B 

32 

2DC1300A 

48 

2DC1936A/B 

33 

2DC3901A 

35 

2D2727A/B 

32 

2DC 13008/C 

53 

2DC1937A 

33 




CHASSIS INDEX 




CHASSIS 


NUMBER CHASSIS 


COLUMN CHASSIS 
NUMBER 


CHASSIS 


CHASSIS 


A2013 

A2014 

A2015 

A2016 

AM-8 

AMP-21 (Amp) 
AMP-39 (Amp) 
B2012 
B2013 
E2010 


RCU-AMP-2000 

2N 390/U 

2N440/U 

2N540/U 

8A54 

I0AX21 

11-112-113 

16AX27 

I6AY210/216 

I7AY23/26/28 


43 17AY2I2/222 

55 17M5345 

56 17S17/U 

54 17T1B 

49 17T2A 

7 17T4/5/8 

43 17T23 

7 19N14/U 

8 21AY21/A 

8 21MS36C 


8 21T1A/2A 

12 21T14/14A 

48 21T16/16 A 

13 21T29 

13 21T31/33/35 

13 21T49/51/53 

21 21T55/B 

51 21T58/59 

18 23N32 

11 23PN30 


23PN450B/BU 

23S15/U 

23S33/U 

23S350/U 

24T11/B 

221A59 Series 

221A59CT Series 

1094- 273 

1095- 232 

1096- 242 


1096-243 

1171-62 

1193- 82 

1194- 72 

1194-113/-123 
1198-13 
2010/11 
9210P 
10-114-283 


Printed In USA 


FORM-4 


























TRUETONE 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

flyback 

B16M-16157 

B201-16149 

53X296 

53X299 

Fly-1 

55C113 

Fly-1 

53X301/311 9 
Fly-5 3 - 11 

53X303 

53X301 

53X307 

Fly-5 3 .11 

C12M18689-2 
Fly-35 

201-19533 17 
Fly-36 

C12M18285 
C12M1B286 
FH-M _ 

53X319/320 

Fly-169 

Yak* 

B13M-13590 

Y-3 

9A1987 

9A2048 

Y-3 

53B140 

Y-3 

9A2149/15 

9A2105 

Y-5 

9A2080 

Y-7 

9A2069 

Y-3 

B13M13590 

Y-3 

B13M18B88 18 

Y-5 1 

B13M13590 

Y-3 

9A2193/94 
9A2256/57 

xj!_ 

Vertical 

Output 

B12C-16050 

26S53 

51X140 

51X145 

24S86 3 

55C114 

24S86 

51X148 

26S52 

*51X147 

26S51 

51X147 

26S51 

B12C17303 

26S51 

B12C19048 

26S53 19 

B12C17303 

26S51 

51X151 

26S52 

Vart. Blocking 
Oscillator 

NOT USED 

54X4/X6 
24A88 

55B11C 

24A87 

54X5 

26A03 

54X5 

26A03 

54X5 

26A03 

B12M18241 / -1 
26A03 

B12M18241 / -1 
26A03 

B12M18241/-1 

26A03 

54X7 

26A03 

Width Coll 

NOT USED 

9A1976 

WC-11 

51B1072 

WC-11 

9A1976 

WC-11 

9A1976 

WC-11 

9A2075 

WC-11 

A13M18233 

WC-11 20 

A13M18233 

WC-11 20 

A13M18233 

WC-11 20 

9A2183 

WC-15 20 

Unoarlty 

NOT USED 

9A1981 4 

WC-14 

51B1071 

WC-14 

9A2111 

WC-14 

9A2111 

WC-14 

9A2111 

WC-14 

A13M18861 

WC-16 20 

201-20186 21 

WC-16 20 

A1318861 

WC-16 20 

SA2172 

WC-16 

Power 

NOT USED 

53X2975 

26ft 68 

52C170 

26R157 

53X313*5 

26*95 

53X302 

26R19 13 

53X298 

26R15 13 

C12A18839/-1 

26R15 

C12A18839/-1 

26R15 

C12A27822 

26R15 

53X318 

26R95 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Focus Coll 

B13M-13SKH/2 

9A1974 

9A2053 

FC-2 

51A1065 

FC-1 

BA2147/48 

9A2081 

9A2083 

9A2107/10 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

JA2220 

1A2189 

Audio 

Output 

B18A16440 2 

22S58 

51X142 6 

24S61 

85C079 

24S52 

51X150 16 

24S51 

51X146 

24S52 

51X146 

24S52 

B12C18743 

24S52 

B12C18743 

B12C18743-1 

24S52 

C18A18588 

C18A18022 

24S52 

>1X150 

24S51 

Choke 

B16A1605-1 

26C92 

52X87 

26C93 

NOT USED 

52X88 

26C93 

52X88 

26C93 

52X88 

26C93 

B16A17959 

26C44 

B16A17959 

26C44 

B16A17959 

26C44 

>2X88 

56C93 

Horizontal 

Oscillator 

SEE RINGING 
COIL 

9A1984 

HS-2 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

JA2057 12 

rIS-3 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

SEE RINGING 
COIL 

Horizontal 
Ringing Coil 

A13D16943 

HS-5 

NOT USED 

50B411 

HS-5 8 

9A2096 

HS-5 

9A2096 

HS-5 

3A2096 

SS-5 

U3D16943 

iS-5 

13D-19540 

riS-5 

A13D19355 

HS-5 

IA2096 

IS-5 

Antenna 

Input (Baiun) 

A201 -15676 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

tfOT USED 

NOT USED 

MOT USED 

'JOT USED 

JOT USED 

Video IF 

B201-15612 

17-1003 

9A2032 

50A372-1 

17-1004 


9A2072 

9A2072 

U3M18026 

17-1003 

A13M-18026 

13M-19521 

17-1003 

A13M18026 

17-1003 

31A095 67 

Video IF 

A201-16329 

17-1004 

9A1980 

17-1004 

50A372-1 

17-1004 

9A2076 

17-1020 

9A2076 

17-1020 

9A2076 

17-1020 

B201-15612 

17-1003 

B201-15612 

201-15612 

17-1003 

B201-15612 

17-1003 

9A2165 

17-1006 

Video IF 

B201-15612 

17-1003 

9A1982 

17-1055 

50A372-1 

17-1004 

9A2055 

17-1005 

9A2055 

17-1005 

9A2055 

17-1005 

B201-15612 

17-1003 

B201-15612 

17-1003 

B201-15612 
17-1003 

9A2225 

17-1004 

Video IF 

B201-16412 

17-1003 

9A1980 

17-1004 

50A372-1 

17-1004 

9A2071 

17-1002 

9A2071 

17-1002 

9A2071 

17-1002 

B13B18784 

B13B18784 

13B-19958 

B13B18784 

17-1068 

9A2166 

17-1005 

Ratio Del. or 

Quadrature 

B13M-16335® 

17-1033 

9A1983 60 

17-1013 

50B406 

17-1033 

9A2049 

17-1013 

9A2049 

17-1013 

9A2049 

17-1013 

B13M17273 

17-3493 

B13M17273 

13M-19643 

17-3493 

B13M17273 

17-3493 

9A2171 70 

17-1033 

Trap 

C201-16411 

17-1021 

9A1985 

20-1021 

51A1037 

17-3402 61 

9A2074 

20-1004 

9A2074 

20-1004 

9A2074 

20-1004 

A201-18695 
17-3400 

A201-18746 
201-20062 
17-3400 

201-20696 

17-3400 

9A2169 

20-1021 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2073 

20-1021 

9A2073 

20-1021 

9A2073 

20-1021 

NOT USED 

A201-19363 
17-3400 

NOT USED 

9A2074 

20-1004 

1st Sound IF 

C201-16411 

17-1021 

9A1986 

17-1012 

51A1037 

17-3402 61 

9A1986 

17-1012 

9A1986 

17-1012 

9A1986 

17-1012 

B13A18783 

17-1031 3 

B13A18783 

13A-19514 

17-1031 3 

B13A18783 

17-1031 3 

9A2168 

17-1031 3 

2nd Sound IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2170 

17-3495 

AM IF and 

FM IF 

B13A-16662 

B13B-16302 

_ 1G-67583 

9A2029 

9A1963 

-16-6758 

NOT USED 

9A2112 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2062 

9A2063 

16-6758 

AM IF and 

FM IF 

B13A-16612 

B13B-16000 

16-3487 3 

9A2034 

9A2030 

16-3487 

NOT USED 

9A2063 

16-6758 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2060 

9A2061 

Peaking 

A16A-16514 50 

19-3036 56 

9A1979 

19-3036 

51A1079 

9A2090 

19-4400 

9A2090 64 

19-4400 

9A2090 83 

19-4400 

A16A17961 

A16A17961 66 

A16A17961 

36AI 

19-3100 

Peaking 

A16A-16515 

19-366057 

9A1977 

19-4180 

51A1080 

9A2086 

19-3093 82 

9A2086 

19-3093 62 

9A2086 

19-3093 62 

A16A18685 

19-3250 

A16A19365 

16A-19365 

A16A18685 

19-3250 

36A5 

19-3660 

Peaking 

A16A-16516 

19-4400 

9A1978 

19-4122 

51A1082 

9A2088 

19-4201 

9A2088 

19-4201 

9A2088 

19-4201 

A16A19486 
19-4400 

A16A18685 

19-3250 

A16A19486 
19-4400 

36A7 

19-3180 68 

Peaking 

NOT USED 

9A1979 

19-3036 

51A1086 

9A2087 

19-3125 

9A2087 

19-3125 

9A2089 

19-3180 63 

A16A18685 

19-3250 

A16A19367 
C-8G-11892 

A16A18685 

19-3250 

36A4 

19-4201 63 

RF Choke 

A16A-16637 

19-1000 

35A5 

19-3036 

NOT USED 

9A1979 

19-3036 

9A1979 

19-3036 

9A1979 

19-3036 

A16A17128 

A16A17937 

19-1005 

A16A17128 

A16A17937 

19-1005 

A16A17128 

A16A17937 

19-1005 

9A1979 69 

19-3036 

Filament 

Choke 

B13E-12046 
A201 -16405 
19-3001 

9A1881 

19-3001 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

9A2033 

19-3001 

A201-15609 
A201-15608 
19-3001 

A201 -15609 

16A-17937 

19-3001 

A201-15609 
A201 -15608 
19-3001 

9A2033 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the TRUETONE section. 


hinted In USA 


FORM-4 






TRUETONE 


PART NAME 


Flyback 


Yoka 


Vortical 

Output 


Voit. Blacking 
Oscillator 



Trap 


Trap 


let Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Rooking 


Packing 


Rooking 


RF Cheka 


Filament 

Choke 


9A2168 

17-1031 3 

9A2168 

17-1031 3 

9A2170 

17-3495 

9A2170 

17-3495 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 9A2323 

17-3495 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


36A10 74 

36A10 74 

201-20265 

19-4060 

19-4060 

19-3036 

36A11 

36A11 

18A-20970 

19-3500 

19-3500 

19-3250 

36A12 

36A16 

16A-21391 

19-4160 

19-3075 73 

19-3300 

36A2 

36A12 

16A-20970 

19-3180 

19-4160 

19-3250 


34A-575 

34A-576 

19-3001 


34A-575 

9A2033 

19-3001 



16A-17937 
16A-20777 
19-3001 


Service notes may be found at the end of the TRUETONE section. 


Printed In USA 


FORM-4 


























































































































































































































































TRUETONE 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 



23 24 25 26 27 28 29 30 


13M-23755 

Y5 l 


12E-25423 
12E25424 
Fly 97 


201-25360 



Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


12C -23704/-1 
24S49 


16A-23889/-1 

26C80 


13M-24086 


SEE RINGING I2E24440 
COIL HS 7 


52X95-2 

26C79 

16B-26438 

16B-25146-3 

26C78 

9A2371 

201-24472-1 

201-24472 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

51X17648 

12C-23704 

55C306 

51X180 

24S51 

24S48 

24S48 

24S60 3 

52X95-4/-5 

16A-23889-1 

56A2535I 

52X95-2 



Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 

RF Choke 

Filament 

Choke 


Printed In USA 


20-1004 


201-23729 

20-1006 


201-23873 

16-3445 


NOT USED 


201-23873 

16-3445 


NOT USED 



9A2368 

201-23873 

17-3495 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2375 

201-15608 

19-3036 

19-6022 

36A12 

16A-24375 

19-4160 

19-3660 


20-1006 

201-23873 


20-1006 


201-23873 


17-3495 
NOT USED 


36A33 

19-420163 


16A-24019 

19-3500 



-0193 

25A-15401 
9A2380 

16A-26520 

16A-21701 

25 A -154-01 1075-25767100 

9A2380 

53A307 

9A2375 


19-3001 

19-1004 

19-1005 

19-3001 19-3001 

19-1006 

19-3036 


16A-26520 

19-1004 


16A-25688 
19-1001 


16A-21701 

19-1005 


Service notes may be found at the end of the TRUETONE section. 





























































































































































































TRUETONE 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


31 


32 

33 

34 


39 40 



253-300003 
Y 161,44 


255-300007 

26S733 


NOT USED NOT USED 


Width Ceil 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 


54X19/-A 
26A03 



Y 71 


51X186/A/-2B 055-300303 
055-100303 
26S22 26S85 


54X19/A 

NOT USED 

26A03 


NOT USED I NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


26S26 


NOT USED 


26S08 


NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 



1st 

Sound IF 

2nd 

Sound IF 

AM 

IF and 

FM 

IF 

AM 

IF and 

FM 

IF 


13M-26979 9A2400 

17-1026 


201-23873-1 9A2434 
16-3445 17-1026 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed In USA 


NOT USED 


51-2102 

19-3660 


51-2101 

19-4400106 


51A2184 

19-3160107 


051-202166 

L-80A 

20-1020 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


L-90 

9A2383 

051-201996 

9A2400 

17-3400 

17-1026 

20-1020 

17-1026 


9A2368 
17-3495 
NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 



NOT USED 

NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 

36A22 L-162 

19-33 QQ.68_ 

36A27 L-163 

19-3300 __ 

36A45 

NOT USED 

19-3275 ■_ 


NOT USED NOT USED 


60 


Service notes may be found at the end of the TRUETONE section. 




































































































































































TRUETONE 



PART NAME 


Flyback 


Yeka 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


42 


53X38?/A 
Fly 226 




Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coll 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


SEE RINGING 
COIL 




1st 

Sound IF 

2nd 

Sound IF 

AM 

IF 

and 

FM 

IF 


AM 

IF 

and 

FM 

IF 



NOT USED 
9A2429 

9A2425 

20 - 1020 86 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


43 

44 

TR-51/A 

TR-73 

Fly 137 

53X389 

Fly 225 

L-I49B/-192 

L-177/-174/B 

Y 64 

9A2458/B 

9A2482 

Y 71 

TR-50A/B 

TR-77A 

26S08 

51X207/-1A 

26S22 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


45 46 47 



NOT USED 

NOT USED 


NOT USED NOT USED 
53X383 TR-52A52 

26R106 26R123 


NOT USED 


NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


24S53 


FC-5/A/B 52X 95-11 



9A2372 

NOT U5ED 

9A2372 

HS 8 


HS 8 



L-U0A/B 

17-1031'° 

9A2367 

20-1005 

L-110A 

17-1031'0 

L-103 

17-5002 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

9A2366 

20-1004 

NOT USED 

L-154 

9A2434 

17-1026 

L-154 

L-167 

NOT USED 

L-167 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

L—162 

36A22 

19-330068 

L-162 


48 49 


53X398/A/C 53X400/A 

Fly 146 __ 

9A2485/-JD/-2E 9A2484/-1 

Y 73 I Y 72 


51X193-2/-3 I 51X209 
| 51X223-1 
26S85 26S07 


Fly 225 


9A2482/-1A 
Y 71 


51X207/-1A 

26S22 


NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 


NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

51X206/A 



51X192-2/-3/-4 51X20897 
51X206-4 


52X104-2 

FC-9 

52X102-2/-3 

52X104-1A 




52X112-1 


L-156 

9A2481 

L-132A 

HS 5 

HS 7 

HS 5 

NOT USED 

9A2372 



H 8 





9A2444 

L-150 




NOT USED NOT USED 

9A2367 L-110A 

20-1005 _ 17-1031 IQ 

NOT USED NOT USED 


17-1026 _ 

L-167 

NOT USED 

NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED 

9A2375 L-128 


17-1026 
NOT USED 


NOT USED 
9A2366 


17-1026 
NOT USED 



36A16 

19-3075 

36A27 

19-3300 

36A49 

19-4201 

36A45 

19-3275 



Service notes may be found at the end of the TRUETONE section. 
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TRUETONE 


PART NAME 


Flyback 


Yak* 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antanna 

Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


Trap 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 



9A252B/47 

9A2444 

9A2525/45 

9A2497B 

9A2530/25 

9A2436 

17-4500 

NOT USED 

NOT USED 

9A2526 

9A2367 

20-1005 



9A254I 

L-196/195 

9A2540 

L-150/152 

9A2539 

L-165 

17-5003 


1-103 

17-5002 


L—196/195 

L-265 

17-500283 

L-150/152 

L-266 

17-5010 

L-165 

17-5003 

L-208 




L-203 

105295 

L-203 

109261 

20-1052 

L-205 

112870 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 

L-128A 

113404 

19-3660 

L-127A 

101819 

19-3036 



Service notes may be found at the end of the TRUETOHE section. 
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TRUETONE 


SERVICE NOTES 


1 May require use of original network. 

2 B18A-16702, C18A-16473 used in some models - no replacement. 

3 Mountina difference. 

4 9A2082 used in model D1998B - no replacement. 

5 53X300 used in models D1998B - no replacement; 53X286 used in radio 
chassis D1994 replaced by 22R06. 

6 51X139 used in models D1991/93/A/B, 1997A/98A. 2050A replaced by 
24S52. 

7 Fabricate mounting bracket. 

8 Mount In original can. 

9 53X315 used in model 2D1089B - no replacement. 

10 Parallel with 100 K resistor. 

11 Use schematic f 3 & 5A packaged with unit. 

12 Used in model 2D1088A only. 

13 Use high current 5 volt winding and high secondary tap. 

14 9A2388/"1B used in a few models replaced by Y-71. 

15 53X290 used in radio 2D1094A replaced by 26R38^; 53X291 used in radio 
chassis 2D1093A replaced by 22R383. 

16 51X134 used in radio chassis 2D1093A/94A replaced by 24S48. 

17 201-19817/-1/-3, C12M-19407/-2 all replaced by Fly-36; C201-19269, 

C201 — 188-4-3 used in models 2D 1095/A, 2D2052 - no replacement. 

18 201-19490/-1, C201-19250 also replaced by Y-5 1 . 

19 Connect as autoformer. 

20 Use original slug or remount thru chassis. 

21 13M-20052/-19499, A13M-19320/-18962 used in oil models except 
2D2149A/2219A - no replacement. 

22 9A2274, 9A2261, 9A2332-2 also replaced by Y-7^. 

23 51X134 used In radio chassis replaced by 24S48. 

24 53X331 late production of 2D 1430A/1330V2433A replaced by 26R20; 
53X333 used In model 2D1331A/B/C/D, 2D2334A, 2D1345A replaced by 
26R34. 

25 51X159 early production replaced by 26S73. 

26 53X332 used in late production replaced by 26R89. 

27 Original terminals 7—6—5 — 3—2 — 1 If insufficient width, connect 

New terminals 9—7 — 5 — T—3 — 1 .005MFD (600V) across terminals 
# T & #3. 

28 520489 used in model 2D 1354 replaced by Fly-5 (WC-20) - use schematic 
“3 & 5A packaged with unit. 

29 520942 used in models 2D1352A, 2D2353 series replaced by Y-7^. 

30 508667 used in models 2D1359A replaced by WC-20 (Connect # 3 & # 4 of 

WC-20 to flyback - #1 & *2 to AGC and AFC). 

31 Used in some models. 

32 520951 used in models 2D1352A, 2D 1353 series - no replacement. 

33 52175 used in model 2D1359A - no replacement. 

34 Use schematic ^1 packaged with unit when replacing 55C133, use schematic 
^2 packaged with unit when replacing 55C144. 

35 53A180 used in model D1090 replaced by Y-3. 

36 52085 used in model D1090 replaced by 26R64. 

37 91T4 used in models 2D2301A/2302A replaced by 2455l3, 

38 Connect same as original except connect original *7 to new * 5 , and connect 
56MMFD in series with original ^6 and connect to new ^5. 

39 Connect to '3 & *4 of WC-20. 

40 201-23744 , 201-24056 , 201-24748 , 201-25566 all replaced by Y-5*. 

41 AT-50/A used in 2DC3140A/3246A/47A/48A/49A/60/61 replaced by 
24S48. 

42 Insulate width sleeve, loosen and rotate core clamp to duplicate original. 

43 Connect same as original except connect original terminal ^4 to new ^8. 

44 Mount and connect same as original. 

45 Requires new centering device. 

46 Use 5:1 turns ratio. 

47 Original terminals 5-4-6-7-8-2-1 

New terminals 5-6-7-8-3-2-1 

48 51X181 used in some models replaced by 24S60. 

49 55-308 used in chassis 2011 - no replacement. 

50 Connect terminal *1 to plate of Vertical Output tube, *2 to B plus, *7 to 
*6 of yoke, ^ 10 to yoke ^4. 

51 56A251 used in chassis 2011 - no replacement. 

52 TR-52B used in a few models replaced by 26R51^. 

53 Original terminals 5 - 6 - 7 - 8 Use original mounting 

New terminals 1 - 2 - 3 - 4 brackets. 

54 12E-27149-1 used in model 2D2725A replaced by Fly-98, 55D317 used in 
chassis 21T59/58/55B, 24T11B - no replacement. 

55 I2E-27189 used in model 2D2725A replaced by 26S52. 

56 Parallel coil with 3,3K resistor. 

57 Parallel coil with 47K resistor. 

58 B-13M-16001 replaced by 17-3488. 

59 A-16B-16023, A-201-15608, A-201-15609, A-201-16379 replaced by 
19-3001; A-201-16158 replaced by 19-4250; A-16A-16637 replaced by 
19-1000; B16A-13524 - no replacement. 

60 9A1970 replaced by 17-3487. 

61 Disregard center tap. 

62 Parallel coil with 4.7K resistor. 


63 Parallel coil with 2.2K resistor. 

64 9A2089 replaced by 19-3180^. 

65 9A2087 replaced by 19-3125. 

66 A-16A-19366 replaced by 19-3250; A-16A-17190 - no replacement. 
I6A-18676, 16B16023 replaced by 19-1002; 16A-19485 replaced by 
19-3250; 16A-19486 replaced by 19-4400, 16A19818 replaced by 19-6022. 

67 9A2167, 9A2226 replaced by 17-1002. 

68 Parallel coil with 22K resistor. 

69 36A8 replaced by 19-318057; 36A2 replaced by 19-3180; 36A5 replaced 
by 19-3036. 

70 9A2161 replaced by 17-3488. 

71 9A2033 replaced by 19-3001; 31B-239 replaced by 19-1005; 9A1979 re¬ 

placed by 19-3036; 36A16 replaced by 19-307573; 31B-230 replaced by 
19-1005. 1 

72 31A-076 replaced by 19-1020; 9A2113 replaced by 14-1073. 

73 Parallel coil with 1,5K resistor. 

74 36A13 replaced by 19-3180^°. 

75 9A2295 replaced by 17-1033. 

76 16A-21656 replaced by 19-3001; 201-15608 replaced by 19-6022; 
16A-18676 replaced by 19-1002; 16A-20469 replaced by 19-3001; 16A- 
20470 replaced by 19-3100; 201-20265 replaced by 19-3036. 

77 520520 replaced by 19-3001; 520715 replaced by 19-3036; 

507367 replaced by 19-3036; 520985 replaced by 19-3360; 

521835 replaced by 19-3001 . 

78 521977 replaced by 17-1062; 520979 replaced by 17-1064. 

79 520984 replaced by 19-3160; 520986 replaced by 19-3660. 

80 522020 replaced by 19-1004. 

81 Parallel coil with 15K resistor. 

82 Poraflel coil with 220ohm resistor. 

83 Disregard secondary winding. 

84 16A-20970 replaced by 19-3250; 16A-18676 replaced by 19-1002; 
16A-24090 replaced by 19-1005; 16A —21701 replaced by 19-1005; 
39-12676-1 replaced by 19-3001. 

85 13A-24203 replaced by 17-450386, 13A24224 replaced by 17-50013, 
31U-502 - no replacement, 13C-24963 replaced by 20-1020, 105S- 
25238 - no replacement, 201-24749 replaced by 20-1004. 

86 Add capacitor externally, 

87 16A-22427 replaced by 19-1004; 16A-24375 replaced by 19-3660, 

25A-127-01 replaced by 19-3001; 105S-25237 replaced by 19-3001, 
16A-24090 replaced by 19-1005. 

88 31B-230 replaced by 19-1005; 36A12 replaced by 19-4160; 36A2 replaced 
by 19-3180; 34A-704 replaced by 19-3001. 

89 53X404 used in AM-FM radio chassis 8A54 replaced by 24R57, 

53X383-2 used in a few models - no replacement. 

90 Parallel coil with 470 ohm resistor. 

91 9A2316 - no replacement; 9A2317 replaced by 17-5003; 9A2318 replaced 
by 17-5004. 

92 36A10 replaced by 19-4060, 36A22 replaced by 19-3300; 16A21701 re 
placed by 19-1005. 

93 201-20265 replaced by 19-3036, 16A-24090 replaced by 19-1005. 

94 31U-502, 13B-23887, 201-24043 - no replacement. 

95 16A-2247 replaced by 19-1004, 16A-24998 replaced by 19-3125, 
16A-24020 replaced by 19-3160, 16A-24019 replaced by 19-3500. 

96 Parallel coil with 6.8K resistor. 

97 51X220-4 used in AM-FM Radio Chassis 8A54 replaced by 24S92. 

98 36A1 replaced by 19-3100 , 36A12 replaced by 19-4160 , 36A37 replaced 
by 19-325099. 

99 Parallel coil with 8.2K resistor. 

100 201-20265 replaced by 19-3036, 16A-24090 replaced by 19-1005. 

101 16A-25441 replaced by 20-1004. 

102 107S-25758 replaced by 19-3001, 16A-25688 replaced by 19-1001, 
16A-22427 replaced by 19-1004. 

103 13A-24203 replaced by 17-4503 86 , 13A-24224 replaced by 17-500l3, 
13A-24937 replaced by 17-50033. 

104 9A2513 used in models 2DC1330A/32A/34A/60A replaced by HS-5. 

105 Original terminals 4-5-6-7-8-2-1 

New terminals 5-6-7-B-3-2 - 1 

106 Parallel coil with 3.9K resistor. 

107 Parallel coil with 27K resistor. 

108 I6A-26987 replaced by 19-1005, 13M-27404 replaced by 19-7047, 

13M-27405 replaced by 19-4215. 

109 53X340/A used in model 2D2431C replaced by 26R56. 

110 51X223-1 replaced by 26S07 
51X233-1 replaced by 26523 

111 9A2370 - no replacement, 9A2370 replaced by 17-4514, 9A2436 replaced 
by 17-4500, 9A2444 - no replacement, 9A2435 replaced by 17-45143. 

1 12 Original terminals 7 - 4 - 3 - 1 
New terminals 8 - 6 - 5 - 4. 

113 53X0419-001 (53X419-1 ) used in 2DC1535A/45A - no replacement. 

1 14 51X220-4 used in stereo models replaced by 24S92 

53X404/B used in stereo models replaced by 26R47. 

115 AT-75 replaced by 24S64. 
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PARTS 

LIST 


MFR’S. 

PART 


REPLACEMENT 


MODEL 

INDEX 


MODEL 


530-DX 

630-DXC 

630-DX24C 

630-K3C 

630-K24C 


VIDEO PRODUCTS 


PART NAME 


■HI 


Output 
Vert. Blocking ET . 1 
Oscillator 24A87 


Width Coll 



ET-lll-2 

26R72 


Focus Coll 


Audio 


NOT USED 

NOT USED 

EL-114C 

EL-114C 


SERVICE 

NOTES 


1 Mounting difference. 

2 Original lugs 7 & 5-6-8 

new lugs 7-3-1 

3 EL-182 replaced by 
20-1006. 


Choke 

EL-154B 

26C43 

EL-113 

L-1033 

26C93 



Horixontal 

Oscillator 

ET-100B 

HS-3 

ET-100 

HS-1 



Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 



Antenna 

Input (Baiun) 

NOT USED 

NOT USED 



Video IF 

EL-163 

17-1063 

EL-120 

17-1020 



Video IF 

EL-162 

17-1004 

EL-101 

17-1002 



Video IF 

EL-161 

17-1063 

EL-121 

17-1005 



Video IF 

EL-171 

17-1068 

EL-122 

17-1068 



Ratio Dot. or 

Quadrature 

EL-153 

17-3497 

EL-105 

17-1013 



Trap 

EL-184 

20-1004 

EL-102 

20-1004 




1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


Printed in USA 


FORM -2 





























































PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER is available. 


WELLS GARDNER 


MFR’S. 

PART 


y 5 

17-1006 

17-1005 

17-1002 

17-1031 5 

17-3495 
17-1033 
WC 16 
WC 15l 
Y 7 

17-10315 

19-1021 


MFR’S' 

PART 


9A2226 

9A2230 

9A2255 

9A2256 

9A2261 

9A2262 

9A2269 

9A2273 

9A2274 

9A2292 

9A2293 

9A2294 

9A2295 

9A2296 

9A2316 

9A2317 

9A2318 

9A2319 

9A2321 

9A2323 

9A2327-2 

9A2333 

9A2334-1 

9A2334-3 

9A2336 

9A2363 

9A2364 

9A2365 

9A2366 

9A2367 

9A2368 

9A2369 


REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

17-1002 

9A2370 

17-4514 

36A12 

19-4160 

17-1063 

9A2371 

HS 7 

36A13 

19-3180 

Y 7 

9A2372 

HS 8 

36A16 

19-307525 

Y 6 

9A2373-1 

Y 76 

36A17 

19-316028 

Y 7 

9A2375 

19-3036 

36A19 

19-3100 

WC 22 

9A2380 

19-1001 

36A21 

19-312527 

17-1033 

9A2331 

WC 22 

36A22 

19-3300 

HS 5 

9A2382 

17-3401 

36A23 

19-3100 

Y 6 

9A2383 

17-1026 

36A25 

19-3100 

WC 18 

9A2385 

Y 76 

36A27 

19-3300 

WC 22 

9A2387/-1B 

Y 71 

36A28 

19-440027 

HS 3 

9A2388/-1B 

Y 71 

36A29 

19-318030 

17-1033 

9A2389 

17-4534 

36A30 

19-3075 

HS 5 

9A2390 


36A33 

19-325031 


9A2391 


36A34 

19-4400 

17-5003 

9A2400 

17-1026 

36A36 

19-3100 

17-5001 

9A2403 

Y 71 

36A37 

19-325033 

17-5001 

9A2413 

17-3400 

36A38 

19-420135 

20-1045 

9A2414 

17-4535 

36A39 

19-3250 

17-3495 

9A36A35 

19-309332 

36A40 

19-407332 

Y 43/12 

9A3612 

19-4160 

36A41 

19-310035 


31A078 


36A43 

19-316032 


19-310033 
19-3180 
19-4060 
19-4500 


51X146 

51X147 

51X149 

51X150A 

51X150H 

51X151 

51X156 

51X165 


MFR’S. 

PART 


51X166 

51X167 

51X168 

51X173 

51X173A 

51X174 

51X176 

51X180 

51X181 

51X185 

51X186 

51X186B 

52X88 

52X90 

52X91 

52X94 

52X95 

52X95-2 

52X95-4 

52X95-5 

52X95-6 

53X298 

53X302 

53X303 

53X307 

53X308 

53X315 

53X318 

53X319 

53X320 


REPLACEMENT 


24551 

24S51 

26S25 

26S22 

26S22 

24551 

24S51 

24S605 

24560 

24S94 

26S22 

26S22 

26C93 

26C93 

26C93 

26C93 

26C79 

26C79 

26C79 

26C79 

26C79 

26R155,7 

26R95 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

53X324 

26R93 

53X325 

26R92 

53X326 

Fly 37 

53X328 

Fly 37 

53X330 

Fly 37 

53X331 

26R24 

53X333 

26R34 

53X336 

26R58 

53X337 

Fly 2414 

53X338 

Fly 24'4 

53X339/A 

26R56 

53X340/A 

26R56'8 

53X342 

Fly 37' 5 

53X347 

Fly 3718 

53X350 

Fly 202 

53X354 

26RI1 

53X354A 

26R11 

53X355 

Fly 203 

53X359A 

Fly 202 

53X362 

Fly 223 



54X16/17 
54X19 
54X19-A 
54X20 


MODEL INDEX 


MODEL 



30T14-056 

38T12-058 

39T18A-062 

39T25A/B-192 

39T26A/B-170 

239T26A/B-172 

317GS34C-218/220 

317GS34C-278 

321A59C-A-504/554 

321A59CT-A-504/554 

321A59U-A-504/554 

321A59UT-A-504/554 

321A61C-A-522 

321A61U-A-522 

321A61C-A-578 

321A61U-A-57B 

321A62U-A-612 

321A62U-A-672 

321A62U-C-612 



MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

321AS58 Seriei 


8 

32IGM44-A-462/64 


7 

32IGM44-B-462/64 


7 

321GM47-486 


6 

321MS31C-222/224 


1 

321MS31C-272/274/276 

1 

321MS31C-280/282/284 

1 

321MS31C-296 


1 

321MS31-35A6-386- 


2 

321MS39-322 


2 

321MS39-372-2 


2 

321MS39-376-1 


2 

321MS39-35A6-386 


2 

321N62-A-A12 


n 

321N62-A-672 


11 

32IN62-C-612 


11 

321N62-C-672 


11 

32IN62-D-6I2 


11 

321N62-D-672 


11 

321N62U-A-672 


11 


8 321N62U-C-672 
7 321N62U-D-672 
7 321N72-A-3730 
6 321N72-A-3791 


321N74-A-3768 

324A59C-A-576 

324A59CT-A-576 

324A59U-A-576 

324A59UT-A-576 

1321MS31C-296 


2321A62U-A-614 

232IA62U-A-674 

2321A62U-C-614 

2321A62U-C-674 

2321A62U-D-614 

2321A62U-D-674 

2321A63-B-680 

2321A63U-B-680 

2321AM49-A-438/494 

2321AM50-A-488-1 

2321AM51-A-488 

2321AM54-A-438/494 

2321AM55-A-488-2 

2321AM56-A-488-2 

2321AM57-A-438-1 

2321AM57-A-494-1 

2321AS57-A-438-1 

2321AS57-A-494-1 

2321GM47-488 

2321MS31-35A6-388-1 



Service notes may be found at the end of the WELLS GARDNER section. 
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WELLS GARDNER 


PART NAME 



Output 


Vart. Blocking 54X10 
Oscillator "A 03 


Width Coll 


54X19-A 

26A03 


13 

14 

53X362 

53X362C 

Fly 223 

Fly 223 

9A2403 

9A2403 

Y 71 

Y 71 

51X186 

51X186 

26S22 

26S22 

54X19 

54X19-A 

26A03 

26A03 

... 

NOT USED 

NOT USED 



1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


9A2365 

17-4534 

11 

9A2363 

17-4536 

9A2390 

9A2414 

17-4535 

9A2391 

9A2370 

17-4514 

NOT USED 

9A2367 

20-1005 

9A2367 

20-1005 

9A2369 

20-1045 

9A2366 

20-1004 

9A2413 

17-3400 

NOT USED 

9A2383 

17-1026 

9A2400 

7-1026 

9A2368 

17-3495 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


36A43 ,, 
19-3160 32 


19-3100" 


36A38 

19-4201" 



SERVICE NOTES 


Use original slug or remount through chassis. 

53X331 used in models 321MS31-35A6, 2321MS31-35A6 
replaced by 26R24. 

May require use of original network. 

Use high current 5 volt winding and high secondary tap. 
Mounting difference. 

Um schematic *3 and 5A packaged with unit. 

Parallel 6.3 volt windings. 

9A2261/55 also replaced by Y-7. 

53X 325 used in model 317GS34C series replaced by 26R92. 
9A2080 used in 30T14A replaced by Y-7. 

53X303 used In 30T14A - no replacement. 

Connect same as original. 

Use high secondary tap and high current 6.3 volt windings. 
Connect same as original except connect original *7 to new *5? 
add 56MMFD In series with original terminal 6 and connect to 
new #5. 

53X330 used in some models replaced by Fly-37. 

Original terminals 6 -5 -4-3 -1 -A-G 

new terminals 13 — 10 & 11-6-5 or4-lor2-9-8 
53X339/A used in models 321AM51, 2321AM55, 321AM56, 
2321AM56 replaced by 26R56. 

Conned tame as original except connect originol *4 to new *8. 

53X355 used in models 321A61C/W, 2321A61C/U series 
replaced by Fly-203. 

Original terminals 4 - 7 - 6 - 5 
new terminals 8 - 3 - 2 - 1 
Connect as autoformer. 

36AI2 replaced by 19-4160, 36A13 replaced by 19-3180 and 
a 3.9 K resistor, 36A2 replaced by 19-3180. 

36A16 replaced by 19-3075 and a 1.5K resistor. 

36AI2 replaced by 19-4160, 36A2 replaced by 19-3180. 

9A2171 replaced by 17-1033, 9A2049 replaced by 17-1013. 
Parallel with 1.5K resistor. 

36A23 replaced by 19-3100 and a 470 ohm res!tor, 

36A12 replaced by 19-4160, 36A2 replaced by 19-3180. 
Parallel with 6.8K resistor. 

Parallel with 15K resistor. 

36A10 replaced by 19-4060, 36A19 replaced by 19-3100 
and a 220 ohm resistor. 

36A25 replaced by 19-3100 and a 470 ohm resistor, 

36AI2 replaced by 19-4160, 36A28 replaced by 19-4400 
and a 6.8 K resistor, 36A29 replaced by 19—3180 and a 
4.7 K resistor. 

Parallel with 2.2K resistor. 

Parallel with 3.9K resistor. 

36A34 replaced by 19-4400, 36A36 replaced by 19-3100, 36A1 
replaced by 19-3100 and a 270 ohm resistor, 36A37 replaced 
by 19-3250 and a 8.2K resistor. 


by 19-3250 and a 8.2K resistor. 
Original terminals 4-748-2-5 
new terminals 4-3 - 2 - 1 

Parallel with 390 ohm resistor. 
Parallel with 470 ohm resistor. 


(Use 1 turn filament 
winding.) 














































































































































PARTS LIST 


USE THIS PAGE 
if PART NUMBER Is available. 


WESTINGHOUSE 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

'part' ,epucemei,t 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

"part’ mpucement 

V-2851 

22R06' 

V-8298 

Y 12 

V-9915-2 

19-3300 

V-l2605-1 

26R8820 

230V034H02 

19-3100 

430V067H01 

26S48 

V-4886-1 

19-1006 

V-8621-2 

15-1082 

V-9915-3 

19-3500 

V-12605D-2 

26R33 

230V034H03 

19-3160 

430V083H01 

24S07 

V-4886-2 

19-3001 

V-8621-3 

15-1082 

V-9915-7 

19-3160 

V-l2605-5 


230V034H04 

19-4500 

430V088H01/02 22S61 

V-4886-4 

19-3036 

V-8621-5 

15-1083 

V-9915-8 

19-3300 

V-l26050-2 

26R33 

230V034H05 

19-4201 

430V088H02 

22586' 

V-4886-6 

19-3001 

V-9099-1 

19-1006 

V-9958-1 

26R9420 

V-l2974-1 

WC 19 

230V034H06 

19-4400 

430V038H03'2 


V-4886-7 

19-3001 

V-9099-2 

19-1003 

V-9958-2 

26R9420 

V-l2988-1 

26C44 

230V034H09 

19-3330 

430V099H01 

26C79 

V-4886-10 

19-3001 

V-9099-4 

19-1003 

V-9958-3 

26R9420 

V-l4056-4 

19-3887 

230V034H10 


430V110H01 

24S07 

V-4937 

24S51 

V-9099-5 

19-1002 

V-9958-4 


V-l4061-3 

20-1049 

230V034H11 

19-3660 

430V115H01 

26C79 

V-5798 

26S49 

V-9142 


V-9958-5 

26R9420 

V-l4080-2 

24S49 

230V034H13 

19-3250 

430VI16H05 

22S86 1 

V-5899 

20-1021 

V-9210-2 

Y 8 

V-9958-6 

26R9420 

V-l4080-4 

24S49 

230V034H 16 

19-3125 

430V121H01/02 26C77 

V-5900 

FC 1 

V-9210-3 

Y 12 

V-9960 

WC 18 

V-14080G-4 

24S49 

230V042H02 


430V123H01 

24S07 

V-5900-1 

FC 1 

V-9230-1 


V-9982 

24S51 

V-l4346-1 

Fly 73 4 ' 

230V046H0! 


430V125H01 


V-5900-2 

FC 1 

V-9230-2 


V-9982-2 

24S51 

V-l4408-2 

14-1073 

230V065H03 


430V128H01 

22561I 

V-5901 

WC 14 

V-9231 


V-9983 

22S47 f 

V-14601-1 

WC 18' 

230V065H04 

19-2004 

430V134H01 

26C79 

V-5902 

FC 1 

V-9238 

24S52 

V-00544-3 


V-l4602-1 

WC 17' 

230V069H01 


430V145H01 

22S61 

V-5902-1 

19-3125 

V-9238-1 

24S52 

V-10045-1 

Y 6 

V-l4602-2 

WC 17 1 

230V069H02 


430V150H01 

22S61 

V-5902-2 

19-3125 

V-9238-2 

26S52 

V-10045-3 

Y 5 

V-l 4609-1 

26S24 

230V076H12 


490V001H04 

Y 56 

V-5902-4 

19-3100 

V-9238-1/-D 

24S52 

V-10045-4 

Y 6 

V-l4627-1 

Fly 16 1 , 38 

230V083H01 


490V001H05 

Y 56 

V-5902-5 

19-3250 

V-9238D-2 

24552 

V-10046 

Y 5 

V-l4662-1 

Y 1635,27 

230V097H01 


490V001M01 

Y 76 

V-5902-6 


V-9238-3 

24S52 

V-10049-1 

Y 5 

V-l4662-2 

Y 1627,45 

230V103H01 


490V003H09 

Y 56 

V-5902-7 

19-3036 

V-9238-E-1 

24S52 

V-10049-2 

Y 5 

V-l5066-1 


230V117H01 

19-4073 

490V004H01/M Y 56 

V-5903-2 

17-1003 

V-9239-1 

24S52 

V-10077-1 

17-3495 

V-l5066-2 


230V117H02 

19-3160 

490V004M01 

Y 56 

V-5904 

WC 11 

V-9253 


V-10078-1 

17-3495 

V-l 5068-1 

17-4522 


19-4500 

490V005M01 

Y 76 

V-5905-1 

17-1005 

V-9253-3 


V-10147-1 

WC 26 

V-l5271-1 

Y 1627,45 

235V001M0I 


490V006H01/02 Y 53 

V-5905-2 

17-1006 

V-9253-4/-5 

FC 31 

V-10204-1 

Fly 159 

V-I527I-4/-6 

Y 1627,45 

235V003H01 


490V006M01 

Y 53 

V-5905-3 

17-1006 

V-9278 


V-10213-1 

Fly 158 

V-l 5271 -2 

Y 1627,45 

235V004H01 


490V007H01 

Y 5378 

V-5921 

26C85 1 

V-9279-1 


V-10214 

Fly 159 

V-l5324-1 

Fly 76',*2 

235V004M01 


490V008H01 

Y 5378 

V-5932 

17-1044 

V-9280-3 


V-10214-1 

Fly 159 

V-l5324-2 

Fly 76^ ,42 

235V005H01 


490V008H02/ 


V-5933 

17-1012 1 

V-9293-2 


V-10288-1 

24S50 

V-l5324-3 

Fly 76',42 

235V005H02 


03/04 

Y 53" 

V-5934 

Fly 1 

V-9340 

17-3493 

V-10288-2 

24S50 

V-l5325-1 

26S72 

235V005H03 


490V011H01 

Y 102 

V-5935 

HS 1 

V-9370 

17-3495 

V-10350-1 

16-6770 

V-l5325-2 

26S72 

235V020H01 


490V095H01 

24S144 

V-5936 


V-9371 

17-3495 

V-10351-1 

16-6770 

V-l5325-3 

26S72 

235V020H02 


493V001M01 

Fly 76477 

V-5937 

24A87 

V-9380-3 


V-10538-1 

Y 6 

V-I5325-4/-6 

26S72 

235V020H03 


493V00H04 

Fly 216 

V-5938 

24S86' 

V-9395 

26R0012 

V-10538-6 

Y 6 

V-l5349-1 


235V021H01 


493V003H05 

Fly 967/ 

V-5939 

17-1043 

V-9454 


V-10538-7 

Y 6 

V-l5480-2 

19-3125 

235V021H02 


493V003H06 

Fly 215 

V-6073 

Y 3 

V-9501-1 


V-10560 

Y 6 

V-l5480-3 

19-3125 

235V023H11 

16-6786 

493V003H07 

Fly 269 

V-6128 

17-3498 

V-9554 


V-10581-1 


V-l5480-4 

19-3160 

235V039H03 

16-3487 

493V003M03 

Fly 96 

V-6129 

16-3487 

V-9572-1 


V-10586-1 


V-15480-5 

19-3300 

235V045H04 

17-3419 

493V003M04 

Fly 216 

V-6130 

16-6758 

V-9574 

17-3493 

V-10619 

16-6758 

V-l5480-6 

19-3300 

235V046H01 


493V003M06 

Fly 215 

V-6130-1 

16-6758 

V-9582-2 


V-10771 


V-l5490-1 

17-3400 

235V048H01/02 19-3419 

493V034H07 

Fly 9577 

V-6130-2 

16-6758 

V-9584-1 

26S77 

V—10771-1 


V-l5490-2 

20-1004 

235V048M02 


493V004H08 

Fly 227 

V-6142 

16-3487 

V-9586-1/-2/-3 


V-10833-1 


V-l5650-1 

Fly 76',42 

235V049H01 

17-4523 

493V004M02 

Fly 95 

V-6161 


V-9589-1 


V-10909-1 

26S54 

V-l 5650-2/-3 

Fly 76',42 

235V049H02 


493V004M03 

Fly 95 

V-6179-2 

16-6770 

V-9590-1/-2 


V-10909-2 

26S54 

V-l5683-1 


235V059H01 

16-3490 

493V004M04 

Fly 9584 

V-6206 

WC 16 

V-9590-3/-4 


V-10911-1 

Y 6 

V-l5684-1 


235V069H01 


493 V006H01/05 Fly 9694 

V-6207 

WC 11 

V-9591 

20-1004 

V-10911-3 

Y 6 

V-l5685-1 

17-5014 

235V076H02/04 


493V006H03 

Fly 269 

V-6213 

Fly 4 

V-9592 

20-1021 

V-10911-4 

Y 6 

V-l5686-1 


235V094H 01/02/ 

493V007H01 

Fly 9592 

V-6455-1/-57/-59 

V-9594 

17-1031 

V-10945-1 

16-6758 

V-15790-1 

17-1075 

04/05 


493V007H02/03 Fly 268 

V-6459 


V-9595-1 


V-11045-3 

Y 5 

V-15791-1 

HS 5 

235VI16H01 


493V010H01 


V-6471 

26C44 

V-9596-1 

Y 12 

V-11045-5 

Y 5 

V-l5795-1 

20-1005 

410V012H01 

26R125 

493 V011H01 


V-6471-2 

26C44 

V-9642 

16-3487 

V-11049-5 

Y 5 

V-l5795-2 


410V028H01 

26RI28 

493VOI2H01/02 


V-6471-3 

26C44 

V-9685 

26S50 

V-l1192-1 


V-l5796-1 

19-3100 

410V029H01 

26R119 

493V014H01 


V-6471H-2 

26C44 

V-9688 

16-3487 

V-11264 

22545' 

V-l5796-3 

19-3125 

410V042H01 

26R113 

493 V015H0S 


V-6471J-3 

26C44 

V-9723 

26R1618 

V-l1264-1 

16-3487 

V-l5796-4 

19-3160 

410V051H01 

21F21 

493 V037H01 

Fly 268 

V-6480 

24S51 

V-9759 


V-l1360-1 

22545' 

V-l5796-6 

19-3300 

430V003M01 

26S4851 

496V003M01 


V-6481 

26F60 

V-9778 

26C44I 

V-l1396-1 

17-1031 1 

V-l5796-7 

19-3250 

430V003M02 

26S84 

496V003M04 


V-6481-2 

26F60 

V-9780 


V-l1544-1 

26RI829 

V-l5914-1 


430V004M01 

26S72 

496V003M05 


V-6481-3 

26F60 

V-9798 


V-l1544-2 

26R1829 

V-l5995-1 

Y 1627 

430V005H04 

26S28 

496V003M06 


V-6482 

26R90 

V-9803 


V-11544-3 

26R1829 

V-l6015-1 


430V005H05 

26S28 

496V003M07 

Y 53 

V-6483 

17-3493 

V-9807 

245501 

V-l 1544-3N 

26R1829 

V-l6036-1 

Y 1627 

430V005H06/ 


690V004H02 


V-6485 

17-3493 

V-9814 

26548' 

V-l1544-4 

26RI829 

V-l9024-9 


07/09 

26S28 

690V037H03 

Fly 273 

V-6486-1 

Y 8 

V-9828 

17-3498 

V-l1544-5 


230V005A01 


430V005M01 

26S72 

690V037H24 

26S48 

V-6486-2 

Y 12 

V-982 9 

17-3498 

V-l 1544-5N 


230V007M02 

20-1054 

430V005M02./C 

26S28 

690V037H25 

26S86 

V-6486-3 

Y 8 

V-9858 

26R21 

V-l1544-6 


230V007H03 


430V007H05/ 


690V037H26 

26RI50 

V-6486-4 

Y 12 

V-987 9 

17-5001 

V-l1545-1 

WC 18 

230V008H01 


06/07 


690V037H 28 

20-1052 

V-6504 

26C42 

V-9879-1 

17-5001 

V-l1546-2 

WC 17 

23V008M01 


430V026M01 

24S52 

690V037H29 


V-6505 

22R02 

V-9879-4 

17-5001 

V-l1546-3 

WC 17 

230V010H02 

19-3180 

430V031H01 

265585' 

690V037H30 


V-6506 

22R02 

V-9880/-2 

17-5004 

V-l1548-1 

Fly 73 

230V010H09 

19-3500 

430V031M01 

26S5851 

690V037H31 

17-3418 

V-6508 

26S78 

V-9881-1 


V-l1548-2 

Fly 73 

230V01QH10 

19-1006 

430V032H01 

26C77 

69QV037H32 

17-3419 

V-6515 


V-9881-2 

20-1049 

V-11548-3 

Fly 73 

230V010M08 

19-7047 

430V032M01 

26C77 

690V037H 33/34 


V-6516 

26C411 

V-9882-1 

20-1004 

V-11566-2 

WC 17 

230V010M09 

19-3500 

430V032H02 

26C79 

690V037H38 


V-6517 

17-10311 

V-9882-2 

24S51 

V-l157-1 

Y '027 

230V019H10 

19-1006 

430V032H03 

26C77 

690V037H40 

19-1004 

V-6612 

Y 3 

V-9882-3 

20-1004 

V-l1789-1 

WC 18' 

230VO 19H12 

19-3250 

430V032H04 

26C77 

690V037H41 

26C81 

V-6639 


V-9882-4 

20-1049 

V-11791-1 

WC 17' 

230V019M05 

19-1006 

430V033H02 

26S84 

690V037H43 


V-6639-2 


V-9882-5 

20-1004 

V-11973-1 

20-1049 

230V019M10 

19-1006 

430V033H03 

26S84 

690V037H46 


V-6764 

HS 5 

V-9882-6 

20-1049 

V-l2072-1 

Y '635 

230V019H12 

19-3250 

430V033M01 

26S84 

690V037H47 

19-3036 

V-6764-1 

HS 5 

V-9882-7 

20-1049 

V-12073-1 

Fly 16',34 

230V019H15 

19-1006 

430V038H01 

24S52 

690V037H49 


V-6851 

22R06' 

V-9882-8 

20-1049 

V-12102-1 

WC 22' 

230V027H01 

20-1005 

430V039H01 

6 

690V037H53 

19-3600 

V-6852 

24S61 

V-9882-9 

20-1004 

V-l2103-1 

WC 22' 

230V027M02 


430V039H 02/03/ 

690V037H54 

19-4060 

V-6979/-1 


V-9883-1 

20-1004 

V-l2128-1 


230V030H01 

17-4538 

05/06 

26S72 

690V037H55 

19-3125 

V—6981 1 

26S53 

V-9883-3 

20-1004 

V-l2169-1 


230V030H02 


430V039M01 

26S72 

690V037H56 


V-6981-2 

26S53 

V-9884 

17-3497 

V-12170-1 

26C44 

230V030H04 


430V040H01 


690V038H46 

Y 107 

V-6981-3 

26S53 

V-9885 

17-3497 

V-l2218-1 

Y 1027 

230V030H06 


430V041HOI 

24S52 

690V039H32 


V-6981-6 

26S53 

V-988 9 

26R93 

V-l2218-2 

Y 1027 

230V030H07/02 


430V045H01 

26S48 

690V039H33 

26S86 

V-6981-7 

26S53 

V-9892-4 

20-1049 

V-l2218-3 

Y 1027 

230V030H08 


430V048H01 

24S48 

690V039H34 

26RI50 

V-6981-8 

26S5440 

V-9899-2 

26R93 

V-l2218-4 

Y 1027 

230V030H09 


430V053H01 

26S71 

690V039H35 


V-6987 

26S50 

V-9902/-2 

WC 26 

V-l2281-3 


230V031H01 

20-1055 

430V063H01 

24S53 

690V039H41 


V-6988 


V-9904/-1 

Fly 158 

V-l2605-3 


230V032H01 

HS 16 

430V064H01 

26C79 

690V039H 57/58 


V-6995 


V-9904-2 

Fly 159 

V-l2605-4C 

26R8820 

230V034H01 

19-3330 

430V066H01 

22S45W 

759V007M0? 

Y 76 

V-8201 

Y 3 

V-9915-1 

19-3100 

V-I2605A-1 

26R8820 















Next page for MODEL index. 



Printed in USA 


Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 
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WESTINGHOUSE 


MODEL INDEX 


MODEL Ker 

MODEL Si 

MODEL S 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

ETV-H-T3710/11/16 

39 

H-21KR189G/H 

31 

H-21T270/271 

33 

H-608C12 

6 

H-715K21 

17 

H-792K21 

19 

H -14T170/A/13/C 

30 

H-21 KR190/D/E 

31 

H-21T300 

32 

H-609T10 

5 

H-715K21 

18 

H-792KU21 

19 

H-14T171/A/B/C 

30 

H-21 <R191/A/C/D/E 

31 

H-21T301 

32 

H—610T12 

8 

H-716T17 

18 

H-793 K21 

19 

H-14T172/A/B/C 

30 

H-21 <RU188/A/C/D 

31 

H-21T302 

32 

H-611C12 

4 

H-718K20 

17 

H-793KU21 

19 

H-14T198/99 

30 

H-21<RU189/A/B 

31 

H-21T303 

32 

H-613K16 

3 

H-720K21 

17 

H-794C21 

19 

H-14TU170/A 

30 

H-21 <RU189C/D 

31 

H-21T304 

32 

H-614T12 

8 

H-720K21 

18 

H-794CU21 

19 

H-14TUI71/A 

30 

H-21 <RU190/A 

31 

H-21TR181/A/C/D/E 

31 

H-615C12 

4 

H-721K21 

17 

H-795T27 

20 

H-14TU 172/A 

30 

H-21 KRU191/D 

31 

H-21TRI82/A/B/C/D 

31 

H-617T12 

9 

H-721K21 

18 

H-795TU27 

20 

H-14TU198/99 

30 

H-21KU111 

30 

H-21TR183/A/B/C/D/E 31 

H-618T16 

10 

H-722K21 

17 

H-798T17 

19 

H-17C287/288 

35 

H-21 KU111A 

31 

H-21 TR 184A/C/D/E 

31 

H-619T12/U 

9 

H-722K21 

18 

H-798TU17 

19 

H-17C289/290 

35 

H-21 KU112 

30 

H-21TR188 

31 

H-620K16 

10 

H-723K21 

18 

H-799T17 

19 

H-17C29I 

35 

H-21KU1112A/B 

31 

H-21TR188C/89C 

31 

H-622K16 

10 

H-724T20 

17 

H-799T17/B 

23 

H-17CU287/288 

35 

H-21KU113 

30 

H-21 TRU181/A 

31 

H-625T12 

9 

H-725T20 

17 

H-799TU17 

19 

H-17CU289/290 

35 

H-21KU113A 

31 

H-21TRU182/A 

31 

H-626T16 

12 

H-730C21 

17 

H-799TU17/B 

23 

H-17CU291 

35 

H-21KU113B 

31 

H-21TRU183/A/84A 

31 

H-627K16 

11 

H-730C21 

18 

H-810T17 

19 

H-17T175/A/B/C 

30 

H-21 KU114 

30 

H-21TU101 

29 

H-628K16 

11 

H-732C21 

17 

H-810TU17 

19 

H-17T175E 

30 

H-21 KU114A/B 

31 

H-21TU101A 

31 

H-629K16 

11 

H-733C21 

17 

H-811T17 

19 

H-17T176/A/B/C 

30 

H-21 KU115 

30 

H-21 TUI 04/5/6/7 

29 

H-630T14 

12 

H-736T17 

18 

H-813TU17 

19 

H-17T176E 

30 

H-21<U115A 

31 

H-21TU107A/B 

31 

H-633C17 

14 

H-737T17 

18 

H-815K24 

20 

H-17T177/A/B/C/E 

30 

H-21KU116 

30 

H-21TU103 

29 

H-634C17 

14 

H-738T17 

18 

H-815TU24 

20 

H-17T237C 

30 

H-21 KU116A 

31 

H-21TU103A/B 

31 

H-636T17 

12 

H-739T17 

18 

H-817K24 

20 

H-17T238C 

30 

H-21 KU166 

27 

H-21TU180/A/B 

31 

H-637T14 

12 

H-739TU17 

18 

H-817KU24 

20 

H-17T239C 

30 

H-21 KU167 

27 

H-21TU185A 

31 

H-638K20 

14 

H-740T21 

18 

J-822K21 

19 

H-17T24l/4?/43 

34 

H-21KUI85/A/B 

31 

H-21TU201/A 

33 

H-639T17 

13 

H-742K21 

18 

H-822K21 

21 

H-17T244/45 

34 

H-21KU186/A/B 

31 

H-2ITU202/A 

33 

H-640T17 

12 

H-743 K21 

18 

H-822KU21 

19 

H-17T247 

35 

H-21KU187/A/B 

31 

H-21TU203/A 

33 

H-640T17A 

13 

H-746K 

18 

H-822KU21 

21 

H-17T249/250 

35 

H-21 KU194/A/B 

31 

H-2ITU206/A 

32 

H-641KI7/A 

13 

H-746KU21 

18 

H-823K21 

19 

H-T7T250R 

35 

H-21 <U204/A 

33 

H-21TU207/A 

32 

H-642 K20 

14 

H-747K21 

18 

H-823K21 

21 

H-17TU175/A 

30 

H-21 KU205/A 

33 

H-21TU218/A/B7C 

32 

H-642K20/A 

15 

H-74KU21 

18 

H-823KU21 

19 

H-17TU1753/C/E 

32 

H-21 <IJ210/A 

32 

H - 21TU2) 9/A/B/C 

32 

H-643K16 

14 

H-705T21 

18 

H-823KU21 

21 

H-17TU176/A 

30 

H-21 KU211/A 

32 

H-21 TU220/A/B/C 

32 

H-646KI7 

13 

H-751T21 

18 

H-827T21 

21 

H-17TU176B/C/E 

30 

H-21KU212/A 

33 

H-21TU221/A/B/C 

32 

H-647KI7 

13 

H-752T21 

18 

H-827TU21 

21 

H-17TU177/A 

30 

H-21 KU213/A 

33 

H-21 TU222/A/B/C 

32 

H-648T20 

15 

H-753K21 

18 

H-828T21 

21 

H-17TU177B/Q/E 

30 

H-21 KU214/A 

33 

H-21TU223/24/25 

32 

H-649T17 

15 

H-754K21 

18 

H-828TU21 

21 

H-17TU237A 

30 

H-21KU215/A 

33 

H-21TU262/263 

33 

H-649T17 

13 

H-755K21 

18 

H-829T21 

21 

H-17TU248A 

30 

H-21 KU216/A 

33 

H-21TU264/265 

33 

H-65QK17 

13 

H-756K21 

18 

H-829TU21 

21 

H-17TU239A 

30 

H-21KU223/A 

32 

H-21TU266/267 

33 

H-650K21 

13 

H-757K21 

18 

H-830K21 

19 

H-17TU241/42/43 

34 

H-21 <U224/A 

32 

H-21TU268/269 

33 

H-650T17 

13 

H-758K21 

18 

H-830K21 

21 

H-17TU244-45 

34 

H-21 KU225/A 

32 

H-21TU302 

32 

H-650T17 

15 

H-759K21 

18 

H-830KU21 

19 

H-17TU247 

35 

H-21 KU226/A 

32 

H-21TU303 

32 

H-651K17 

13 

H-760T21 

18 

H-830KU21 

21 

H-17TU249/250 

35 

H-21 KU227/A 

32 

H-21TU304 

32 

H-651K17 

15 

H-760TU21 

18 

H-831K21 

19 

H-21CT2S8/259 

23 

H-21 <U228/A 

32 

H-21TUR181/A/D 

31 

H-652K20 

15 

H-761T21 

18 

H-831K21 

21 

H-21K111 

29 

H-21KU229/A 

32 

H-21TUR 182/A/D 

31 

H-653K24 

16 

H-761TU21 

18 

H-831KU21 

19 

H-21K111A 

31 

H-21<U232/A 

32 

H-21TUR183/A/D 

31 

H-654T17 

13 

H-765T17 

19 

H-831KU21 

21 

H-21K112 

31 

H-21 <U233/A 

32 

H-21TUR184/A/D 

31 

H-655KI7 

15 

H-765TU17 

19 

H-834K21 

21 

H-21K112A/B 

31 

H-21 KU234 

33 

H-21TUR188A/89A 

31 

H-655K17 

13 

H-766T17 

19 

H-834KU21 

21 

H-21K112G 

29 

H-21KU235 

33 

H-24K122/25/26 

29 

H-656KI7 

13 

H-766TU17 

19 

H-835K21 

21 

H-21K112H 

31 

H-21KU236 

33 

H-24K126B/E 

31 

H-657K17 

13 

H-769T21 

19 

H-835KU21 

21 

H-21K113 

29 

H-21KU256 

33 

H-24K127 

29 

H-657K17 

15 

H-769T21 

21 

H-836T21 

21 

H-21KH3B 

31 

H-21 KU257 

33 

H-24<127B/E 

31 

H-658T17 

13 

H-769TU21 

19 

H-836TU21 

21 

H-21K114 

29 

H-21 KU270/271 

33 

H-24K128 

29 

H-659KI7 

15 

H-769TU21 

21 

H-838K21/A 

21 

H-21K114B/E 

31 

H-21<U272/273 

36 

H-24K128B 

31 

H-659T17 

15 

H-770T21/A 

19 

H-838K21B 

24 

H-21K115/16 

29 

H-21KU274/275 

36 

H-24K130 

27 

H-660CI7 

15 

H-770T21/A 

21 

H-838<U21/A/B 

21 

H-21K166 

27 

H-21 KU276 

36 

H-24KR126A/F 

31 

H-661CI7 

15 

H-770TU21/A 

19 

H-839K21 

21 

H-21K167 

27 

H-21 KU305 

32 

H-24<R127A/F 

31 

H-662K20 

15 

H-770TU21/A 

21 

H-839KU21 

21 

H-21K185/A/B/C 

31 

H-21 KU306 

32 

H-24KU122 

31 

H-663T17 

13 

H-771T21 

19 

H-840CK15 

14 

H-21K185E/L/N 

31 

H-21 KU308 

32 

H-24KU125/6 

29 

H-663T17 

15 

H-771T21/A 

21 

H-841T21 

24 

H-21 K186/A/B/L 

31 

H-21 KU309 

32 

H-24KU126A/B 

31 

H-664K17 

15 

H-771TU21 

19 

H-841TU21 

24 

H-21 K187/A/B 

31 

H-21 KU310 

32 

H-24KU127 

29 

H-665T16 

17 

H-771TU21/A 

21 

H-842T21 

24 

H-21K187C/E/P/L 

31 

H -21K UR 188/A/C/D 

31 

H-24KU127A/B 

31 

H-667T17 

17 

H-772K21 

19 

H-842TU21 

24 

H-21K194/A/B/C 

31 

H-21 KUR189/A/B 

31 

H-24KU128 

29 

H-668T17 

17 

H-772KU21 

19 

H-843K21 

24 

H-21 K194E/L/N 

31 

H-21<UR189C/D 

31 

H-24KU128A/B 

32 

H-673 K21 

17 

H-773K21 

19 

H-843KU21 

24 

H-21 K204A/B/C/D 

33 

H-21 KUR190/A/B 

31 

H-24KU130 

27 

H-676T21 

17 

H-773KU21 

19 

H-844K21 

24 

H-21 K205A/B/C/D 

33 

H-21KUR191/D 

31 

H-24T117 

29 

H-678K17 

17 

H-774K21 

19 

H-844KU21 

24 

H-21K210/A 

32 

H-21T101 

30 

H-24T117B 

31 

H-679K17 

17 

H-774KU21 

19 

H-847K21 

24 

H-21 K211/A 

32 

H-21T101A/B 

31 

H-24T118/19 

29 

H-681T17 

17 

H-775K21 

19 

H-847KU21 

24 

H-21 <212/13/14 

33 

H-21 T104/5/6/7 

30 

H-24T120/1/2 

29 

H-688K24 

16 

H-775KU21 

19 

H-848K21 

24 

H-21 K215/16 

33 

H-21 T107A/B 

31 

H-24T122E 

31 

H-689T16 

17 

H-776T21 

19 

H-848KU21 

24 

H-21<223/24 

32 

H-21T107D 

31 

H-24TU117/18/19 

29 

H-690K21 

17 

H-776TU21 

19 

H-853K24 

22 

H-21 K225 

32 

H-21T108 

30 

H-24TU120/1/2 

29 

H-691K21 

17 

H-782K21 

19 

H-853K24A(S)/(V) 

25 

H-21K226/B 

32 

H-21T108A/B 

31 

H-196/A/DX 

1 

H-692T21 

17 

H-783K21 

19 

H-853KU24 

22 

H-21 <227/28/29 

32 

H-21T180/A/B/D 

31 

H-207A/DX 

1 

H-695K21 

17 

H-784K21 

19 

H-853KU24A 

25 

H-21<232/33 

32 

H-21T180L/M 

31 

H-207B/DX 

2 

H-699K17 

17 

H-785K21 

19 

H-854K24 

22 

H-21 <234/35/36 

33 

H-21T185/B 

31 

H-216/A 

2 

H-700T17 

17 

H-786K21 

19 

H-854K24A(S)/(V) 

25 

H-21K256 

33 

H-21T20I/A/B/C/D 

33 

H-217/A 

1 

H-701K21 

17 

H-786K21 

21 

H-854KU24 

22 

H-21K257 

33 

H-21 T202/A/B/C/D 

33 

H-217B 

2 

H-701T17 

17 

H-786KU21 

19 

H-854KU24A 

25 

H-21 K270/271 

33 

H-21T203/A 

33 

H-223 

3 

H-702K17 

17 

H-786KU21 

21 

H-861T21 

24 

H-21 <272/273 

36 

H-21T206/A 

32 

H-225/DX 

1 

H-703K17 

17 

H-787K2I 

19 

H-861T21B 

23 

H-21 <274/275 

36 

H-21T207/A 

32 

H-226 

2 

H-704T17 

17 

H-787K21 

21 

H-861TU21 

24 

H-21 <276/277 

36 

H-21T217 

33 

H—231 

3 

H-704T17 

18 

H-787KU21 

19 

H-862T21 

24 

H-21 <305/06/08 

32 

H-21T218/A 

32 

H-242 

3 

H-705K17 

17 

H-787KU21 

21 

H-862TU21 

24 

H-21<309/10 

32 

H-21T219/A/B 

32 

H-251 

3 

H-706T16 

17 

H-788C21 

19 

H-863T21 

24 

H-21 <311/12/13 

32 

H-21T220/A 

32 

H-600T16 

4 

H-708T20 

17 

H-788CU21 

19 

H-863T21A 

21 

H-21KR113A/F 

31 

H-21T221/A/B 

32 

H-601K12 

4 

H-730T21 

17 

H-789C21 

19 

H-863TU21 

24 

H-21KR114A/F 

31 

H-21T222/A/B 

32 

H-602K12 

4 

H-710T21 

18 

H-789T17 

19 

H-863TU21A 

21 

H-21 <R115A/16A 

31 

H-21T223/24/25 

32 

H-603C12 

6 

H-711T21 

17 

H-789TU21 

19 

H-864T21 

24 

H-21 KR188/A/B/C 

31 

H-21T262/263 

33 

H-604T10/A 

5 

H-711T21 

18 

H-790C21 

19 

H-864T21A 

21 

H-21KR188D 

22 

H-21T264/265 

33 

H-605T12 

6 

H-713K21 

17 

H-790CU21 

19 

H-864T21B 

24 

H-21KR188^/H 

31 

H-21T266/267 

33 

H-606K12 

7 

H-714K21 

17 

H-791K21 

19 

H-864TU21 

24 

H-21 <R 189/A/D/E 

31 

H-21T268/269 

33 

H-607K12 

7 

H-714K21 

18 

H-791KU21 

19 

H-864TU21A 

21 
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MODEL 


MODEL 


H-864TU21B 

H-865T21 

H-865T21A 

H-865T21B 

H-865TU2I 

H-865TU21A 

H-865TU21B 

H-866T21 

H-866T2IA 

H-866T21B 

H-866TU21 

H-866TU21A 

H-866TU21B 

H-867T2) 

H-867T21B 

H-867TU21/A 

H-867TU21B 

H-868T21 

H-868T21/B 

H-868TU21/A 

H-868TU2IB 

H-869K24 

H-869K24A(S)/(V) 

H-869KU24 

H-869KU24A 

H-870K24 

H-870K24A(S)/(V) 

H-870KU24 

H-870KU24A 

H-871T21 

H-871TU21 

H-872T21 

H-872TU21 

H-873T21 

H-873T21A 

H-873TU21 

H-873TU21A 

H-875T24/A 

H-875T24B(S)/(V) 

H-875T24C 

H-875TU24 

H-875TU24B 

H-875TU24C 

H-876T24 

H-876T24B(S)/(V) 

H-876TU24/A 

H-876TU24B 

H-877T24/A 

H-877T24B(S)/(V) 

H-877TU24/A 

H-877TU24B 

H-878K24/B 

H-878KU24/B 

H-879T21(S)/(V) 

H-879TU21 

H—880T21 (S)/(V) 

H-880TU21 

H-881K24 

H -881 K24A(S)/{V) 

H-881KU24 

H-881KU24A 

H-882T21(S) 

H-882T21(V) 

H-882TU21 

H-883T21 (S)/(V) 

H-883TU2) 

H-884K21(S)/(V) 

H-884KU21 

H-885K21(S)/(V) 

H-885KU21 

H-886K21(S)/(V) 

H-886KU2I 

H-887K21(S)/(V) 

H-887KU21 

H-888C24(S)/(V) 

H-888CU24 

H-889C24(S)/(V) 


H-889CU24 

H-892TI7(S) 

H-892T17/A(V) 

H-892TU17/A 

H-894T17(S) 

H-894T17/A(V) 

H-894TU17/A 

H-896T21(S)/(V) 

H-896TU21 

H-898T21(S)/(V) 

H-898TU21 

H-899T21(S)/(V) 

H-900C21/(S)/(V) 

H-900CU2! 

H-90IC21/(S)/(V) 

H-90ICU21 

H-902K21(S)/(V) 

H-902KU21 

H-903K21(S)/(V) 

H-903KU21 

H-9Q4K21 (S)/(V) 

H-904KU21 

H-905K21 (S)/(V) 

H-905KU21 

H-906K21 (S) 

H-906K21 (V) 

H-906KU2I 

H-907K21 (S) 

H-907K21 (V) 

H-907KU21 

H-908VI7(S) 

H-908T17/A(V) 

H-908TUI7/A 

H-909T17/A(V) 

H-909T17(S) 

H-909TU17/A 

H-910T17(S) 

H-910T17A(V) 

H-910TU17/A 

H-912T21(S)/(V) 

H-912TU21 

H-913T21 (S)/(V) 

H-913TU21 

H— 914T21 (S)/(V) 

H-914TU21 

H-916T17 

H-916T17A 

H-916TUI7 

H-916TU17A 

H-919T17 

H-919T17A 

H-919TU17 

H-919TU17A 

H-920T17 

H-920T17A 

H-920TU17 

H-920TU17A 

H—921T17 

H-921T17A 

H-921TUI7 

H-921TU17A 

H-924T2I 

H-924T21A/C 

H-924TU2I 

H-924TU21A 

H-924TU21C 

H-927T21 

H-927T21C 

H-927TU21 

H-927TU21C 

H-928T21 

H-928T2IC 

H-928TU21 

H-928TU21C 

H-929T21 

H-929T21C 


H-929TU21 

H-929TU21C 

H-934T21/A 

H-934TU21/A 

H-935T21/A 

H-935TU21/A 

H-938K21 

H-938KU21 

H-939K21 

H-939KU21 

H-941K2I/A 

H-941KU2I/A 

H-942K21/A 

H-942KU21/A 

H-950T24/A 

H-950TU24/A 

H-951T24/A 

H-951TU24/A 

H-954K24/A 

H-954KU24/A 

H-955K24/A 

H-955KU24/A 

H-956K24/A 

H-956KU24/A 

H-965K21 

H-965 K2IC 

H-965KU21 

H-965KU21C 

H-966K21 

H-966K21C 

H-966KU21 

H-966KU21C 

H-974T21 

H-974TU21 

H-975T21 

H-975TU2I 

H-976T21 

H-976TU2I 

H-978T12 

H-978TU17 

H-979T17 

H-979TU17 

H-980TI7 

H-980TU17 

H-C4700/01/02/03 

H-C5200/OI/03 

H-C52I0/11/13 

H -C5230/A/U/UA 

H-C5231/A/U/UA 

H-C5233/A/U/UA 

H-CK6010A/UA 

H-CK6013A/UA 

H-CK6020A/UA 

H-CK6021A/UA 

H-CK6030A/UA 

H-CK6033A/UA 

H-CK6040A/UA 

H-CK6041A/UA 

H -CK6043A/U A 

H-CK6060/U 

H-CK6063/U 

H-CK6070/U 

H-CK6071/U 

H-CK6080/U 

H-CK6083/U 

H-CK6090/U 

H-CK6091 

H-CK6093/U 

H-CT6000A/UA 

H-CT6050/U 

H-K3680/A/U/UA 

H-K3681/A/U/UA 

H-K3682/A/UA 

H-K3683/A/U/UA 

H-K3685/A 

H-K3740/U 


H-K3741/U 42 

H-K3743/U 42 

H-K3760/A/U/UA 47 

H-K3761/A/U/UA 47 

H-K3763/A/U/UA 47 

H-K3764/U 47 

H-K3800/01/02 33 

H- K3800U/01U/02U 33 
H-K3810/U 40 

H-K3810B/UB 40 

H-K3811/U 40 

H-K3811B/UB 40 

H-K3820/U 42 

H-K3821/U 42 

H-K3822/U 42 

H-K3830/A/U/UA 47 

H-K3831/A/U/UA 47 

H-K3832/A/U/UA 47 

H-K3850/U 40 

H-K3851/U 40 

H-K3852/U 40 

H-K3860/U 42 

H-K3900/U 39 

H-K3901/U 39 

H-K3902/U 39 

H-K39I0/U 42 

H-K3911/U 42 

H-K3912/U 42 

H-K3913/U 42 

H-K3960/U 42 

H-K3961/U 42 

H-K4000/01 38 

H-K4000U/01U 38 

H-K4002/U 38 

H-K4010/U 39 

H-K4011/U 39 

H-K4012/U 39 

H-K4013/U 39 

H-K4020/U 39 

H-K4021/U 39 

H-K4023/U 39 

H-K4030 39 

H-K403 I 39 

H-K4032 39 

H-K4033 39 

H-K4040/U 39 

H-K4041/U 42 

H-K4043/U 42 

H-K4050/53/S2/53 39 

H-K4070/A/U/UA 47 

H-K4071/A/U/UA 47 

H-K4073/A/U/UA 47 

H-K4I0O/O1 38 

H-K4100U/0IU 38 

H-K4102/U 38 

H-K4110/U 39 

H-K4111/U 39 

H-K41I2/U 39 

H-K4113/U 39 

H-K4120/U 39 

H-K4121/U 39 

H-K4122/U 39 

H-K4123/U 39 

H-K4130 39 

H-K4131 39 

H-K4150/5) 39 

H-K4152/53 39 

H-K4200/0I 38 

H-K4200U/01U 38 

H-K4202/U 38 

H-K4210/U 39 

H-K4211/U 39 

H-K4212/U 39 

H-K4213/U 39 

H-K4214/U 39 

H-K4215/U 39 


H-K4220/U 39 

H-K4221/U 39 

H-K4223/U 39 

H-K4230 39 

H-K4231U 39 

H-K4300/U 38 

H-K4400/01/02 38 

H-K4403 38 

H-K4410-I1 38 

H-K4412/I3 38 

H-K4500/01/02/03 38 

H-K4511/12/13 38 

H-K4514/15 38 

H-K4600/01/02 38 

H-K4800 38 

H-K4901/02/03 38 

H-K4901U/02U/03U 38 
H-K4910/U 38 

H-K4911/U 38 

H-K4912/U 38 

H-K4913/U 38 

H-P3000/U 44 

H-P3001/U 44 

H-P3002/U 44 

H-P3004/U 27 

H-P3010/U/UA 46 

H-P3011/U/UA 46 

H-P3012/U 46 

H-P3014/U/UA 46 

H-P3015 46 

H-P3019/U 46 

H-P3026/U 48 

H-P3100/01 27 

H-P3100U/01U 27 

H-P3150/U 37 

H-P3160/B 37 

H-P3160U/UB 37 

H-P3161/B 37 

H-P3161U/UB 37 

H-P3169/U 43 

H-P3170/B 37 

H-P3170U 37 

H-P3171/B 37 

H-P3171U 37 

H-P3172/B 37 

H-P3172U 37 

H-P3173/B 37 

H-P3173U 37 

H-P3174 37 

H-P3176/U 37 

H-P3178/U 37 

H-P3179/U 43 

H-P3180/U 43 

H-P3181/U 43 

H-P3182/U 43 

H-P3183/U 43 

H-P3185/U 43 

H-P3190/U 43 

H-P3191 43 

H-P3200/U 37 

H-P3210/U 37 

H-P3211/U 37 

H-P3300/U 37 

H-P3301/U 37 

H-P3310/B 37 

H-P3310U/UB 37 

H-P331I/B 37 

H-P3311U/UB 37 

H-P3312/B 37 

H-P3312U/UB 37 

H-P3320/U 37 

H-P332I/U 37 

H- P3322/U 37 

H-P3323/U 37 

H-P3324 37 

H-P3325 37 


39 

H-P3326 

37 

39 

H-P3327 

37 

39 

H-P3328 

37 

39 

H-P3329 

37 

39 

H-P3330/U 

37 

38 

H-P3331/U 

37 

38 

H-P3332/U 

37 

38 

H-P3333/U 

37 

38 

H-P3340 

37 

38 

H-P3341/U 

37 

38 

H-P3363 

43 

38 

H-P3370/U 

43 

38 

H-P3371/U 

43 

38 

H-P3373/U 

43 

38 

H-P3380 

43 

38 

H-P3381/U 

43 

38 

H-P3400/01/02 

44 

38 

H-P3400A/01A/02A 

44 

38 

H-P3400U/01U/02U 

44 

38 

H-P3400UA/01UA 

44 

38 

H-P3402UA 

44 

44 

H-P3410/U 

44 

44 

H-P3411/U 

44 

44 

H-P3412/U 

44 

27 

H-P3420/U 

42 

46 

H-P3421/U 

42 

46 

H-P3423 

42 

46 

H-P3424 

42 

46 

H-P3425 

42 

46 

H-P3430/U 

46 

46 

H-P3433 

46 

48 

H-P3478 

46 

27 

H-P3450/51/52 

41 

27 

H-P3450A/51A/52A 

41 

37 

H-P3460/6! 

41 

37 

H-P3463 

41 

37 

H-P3470 

42 

37 

H-P3471 

42 

37 

H-P3473 

42 

43 

H-P9090/91 

41 

37 

H-T3500/01/02 

33 

37 

H-T3500U/01U/02U 

33 

37 

H-T3560/U 

40 

37 

H-T3560B/UB 

40 

37 

H-T3561/U 

40 

37 

H-T3561B/UB 

42 

37 

H-T3562/U 

40 

37 

H-T3562B/UB 

40 

37 

H-T3563/U 

40 

37 

H-T3570/U 

42 

37 

H-T3571/U 

42 

43 

H-T3572/U 

42 

43 

H-T3573/U 

42 

43 

H-T3600/U 

39 

43 

H-T3601/U 

39 

43 

H-T3603/U 

39 

43 

H-T3604/U 

39 

43 

H-T3605/U 

39 

43 

H-T3606/U 

39 

37 

H-T3607/U 

39 

37 

H-T3608/U 

39 

37 

H-T3640/U 

47 

37 

H-T3643/A/U/UA 

47 

37 

H-T3670 

42 

37 

H-T3700/01 

38 

37 

H-T3700U/01U 

38 

37 

H-T3702/U 

38 

37 

H-T37I0/U 

39 

37 

H-T37I1/U 

39 

37 

H-T37I2/U 

39 

37 

H-T3720/U 

39 

37 

H-T3721-U 

39 

37 

H-T3723/U 

39 

37 

H-T3730U 

39 

37 

H-T3732U 

39 

37 

H-T3750/51/52 

39 




Printed In USA 


FORM-5 














WESTINGHOUSE 


CHASSIS INDEX 


CHASSIS 


COLUMN 

NUMBER 


V-2130/-1 1 

V-2130-11 DX/~\ 2DX/-21DX 1 
V-2130-22DX/-31DX/ 

-320X I 

V-2137 1 

V-2! 37-3/S 3 

V-2144-050X 2 

V-2I44-I1DX 1 

V-2I44-21DX/-25DX 2 

V-2I44-35DX/-45DX 2 

V-2149/-1 1 

V-2149-2 3 

V-2150-01/-02/-31 3 

V-2150-41 4 

V-2I50-51 3 

V-2150-61A/B 4 

V-2150-81/-82/-84 3 

V-2I50-91A 4 

V-2150-94/A/C 4 

V—2150->01 & 

V-2150-111/A 7 

V-2150-13 V-144 B 

V-2150-176/U 9 

V-2150-177U 9 

V-2150-184/A/cyCA 10 

V-2150-197 9 

V-2152-01 4 

V-2152-14 4 

V-2171 II 

V-2172 12 

V-2173 14 

V-2175 12 

V-2I75/-1/-3/-V-5 13 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS SH 

mAMK COLUMN 
CHASSIS HUMBER 

AUAQQie COLUMN 
CHASSIS NUMBER 

PMAQAIQ COLUMN 

CHASSIS NUMBER 

V-2174/77 

12 

V-2243-1/-2/-3/-4 

19 

V-2340/15/-25 

28 

V-2347-1/-2 

23 

V-2412-1/-2/-5/-4/-7 

37 

V-2178/-I/-3 

14 

V-2247-! 

19 

V-2341 -15/-25/-35/-41/-45 28 

V-2370-22/-24/-42/ 


V-2412-7/-8/-1!/-12 

37 

V-2179/-1 

14 

V-2249-1/-4 

19 

V-2342-14/-24/-34/ 


-44/-44 

30 

V-2414-1/-2/-3/-4/-5/-8 

40 

V-2180-3 

15 

V-2250-I/-4 

20 

-44/-44 

27 

V-2371-21/-22/-24/-2^-31 33 

V-2416-1 thru -9 

37 

V-2180-9/-10 

16 

V-2240-12/-14 

19 

V-2343-14/-24/-34/-44 

27 

V-2372-2?/-27/-47 

32 

V-2414-1!/-12/-13/-14 

37 

V-2189-6 

25 

V-2263-11/-12/-13/-14/-15/ 

V-2344-25/-24 

29 

V-2373-1 

34 

V-2417-1/-2/-3/-4/-5/-6 

39 

V-2192/-1/-2/-3/-4/-5/-6 13 

-22/-35 

21 

V-2345-26 

29 

V-2374-1/-2 

33 

V-2418 

41 

V-2194/A 

15 

V-2270-122/-124 

19 

V-2344-21/-25/-2V-27/ 


V-2375-1/-2 

36 

V-2418-4 

42 

V-2194-1/-2/-3 

15 

V-2273-111/-122/-124 

21 

-28/-29 

31 

V-2374-1/-2 

32 

V-2418-4 

47 

V-2200-1 

15 

V-2273-132/-I34/-222 

21 

V-2344-2V'-45/-47/-48/-49 31 

V-2377-1/-2 

33 

V-2430-1 

41 

V-2201-1 

15 

V-2273-322/-324 

21 

V-2344-417-65/-47/-48/-49 31 

V-2378- V- V-3/-4/-5/-4/ 


V-2430-2 

37 

V-2202-2/-3 

16 

V-2310/-15 

23 

V-2344-8V'-85/-87/-88/-89 

31 

-7/-1I/-12 

38 

V-2430-3 

42 

V-2203-1 

15 

V-2311-43/-45/-43/-45 

30 

V-2347-2!/-24/-27/-29 

31 

V-2379-1/-2/-3 

38 

V-2435-1 thru -11 

42 

V-2204-1 

15 

V-2312-15 

23 

V-2350-104/-204 

28 

V-2380-201/-401/-401/ 


V-2434-1/-2/-9/-10/-11 

42 

V-2006-1 

15 

V-2313/-15/-25/-35 

24 

V-2351 -104/-204/-304/ 


-801 

30 

V-2437-1/-2/-3/-4 

43 

V-2207-1 

17 

V-2314/-15/-25 

22 

-404 

28 

V-2381-202/-203/-204/ 


V-2437-7/-8/-9/-10/-11/ 


V-2208-1 

18 

V-2315-11/-15/-21/-25 

25 

V-2352-104/-204/-304/ 


-303 

33 

-12/-13 

43 

V-2210-1 

16 

V-2314-11/-12/-45 

24 

t404/-404 

27 

V-2382-202/-204/-402/ 


V-2438-1/-2/-5/-4 

44 

V-2214-1 

17 

V-2317-41/-42 

26 

V-2353-104/-204/-304/ 


-604 

32 

V-2441-1/-2 

45 

V-22I5-1/-2/-3 

17 

V-2318 Series 

25 

-404 

27 

V-2382-1 

34 

V-2443-1/-2/-3/-4 

44 

V-2214-1/-2/-3 

17 

V-2320 

25 

V-2354-204 

29 

V-2384-1/-2/-5/-4 

37 

V-2444-1/-2/-3/-5 

47 

V-2214-4/-5 

18 

V-2321-401/-40! 

30 

V-2355-204 

29 

V-2384/14/-15 

37 

V-2444-4/-7/-8/-9 

47 

V-2217-I/-V-3 

17 

V-2322 

23 

V-2354-204/-205/-405/ 


V-2386 

38 

V-2444-10/-11/-12/-13 

47 

V-2217-4/-5 

17 

V-2323/-101/-122/-124 

24 

-406 

31 

V-2387 

38 

V-2444-14/-15 

47 

V-2218-1/-11 

17 

V-2323-201/-30I 

24 

V-2354-405/-404/-805/ 


V-2389-1/-2/-3 

38 

V-2444-1/-2/-3 

46 

V-2218-2 

18 

V-2324/-201 

22 

-806 

31 

V-2405-1 

38 

V-2444-4/-5/-4/-10 

46 

V-2219-1 

16 

V-2324-203 

24 

V-2357-204/-205 

31 

V-2406-1 

39 

V-2472-1/-2 

48 

V-2220-1/-V-3/-4/- 

1 17 

V-2325-1Q1/-201 

25 

V-2344-1/-2/-3/-4 

32 

V-2408 

39 

V-2473-3/-4 

45 

V-2221-1 

18 

V-2326-101/-404 

26 

V-2345-I/-2 

35 

V-2409-1/-2/-3/-4/-5/-4/ 


V-2510-4 Amplifier Chassis 38 

V-2227-1/-2 

19 

V-2327-004/-401/-80I/ 


V-2345-7/-8 

35 

-7/-8 

41 

V-2511-3 

38 

V-2232-2 

19 

-904 

26 

V-2345-1V-12/-17/-18 

35 

V-2409-11/-12/-13 

41 

V-2515-3 

40 

V-2233-1/-2/-3/-4 

19 

V-2328-101/—201 

25 

V-2346-1/-7 

33 

V-2411-1/-V-3/-4/-5/-4 

39 

V-2515-9 

47 

V-2240-1/-2/-3 

19 
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FORM-5 













WESTINGHOUSE 


PART NAME 


Flyback 


Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 



Focus Coil 

Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 



2 

V-5934 

Fly-1 

V -6 213 

Fly-4 

V-6073 

V-6612 

Y-3 

V-6612 

V-8201 

Y-3 

V-5938 

24S86 1 

V-5938 

24S86 1 

V-5937 

24A87 

V-5937 

24A87 

V-5904 

V-6207 

WC-11 

V-6207 

WC-11 

V-5901 

WC -14 

V-6206 

WC-16 

V-5936 2 

V-5936 2 

NOT USED 

NOT USED 

V-5900/-1 

FC-1 

V-5900-1 

FC-1 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

V-6988 V-9395 13 V-6 988 15 V-6988 V-9595-1 V-9723 V-9780 

26R00 12 26R16 18 


NOT USED V-6481-2 
26F60 


V-6639 8 


V-6480 9 

24S51 




V-6481-3 

26F60 


V-9590-3 11 

V-9253 


NOT USED NOT USED 


V-9293-2 V-9590-1/-2/-4 V-9253-3 

V-9500-1 


NOT USED 

NOT USED 

V-6471 



26C44 


hhbk > 


V-9238 19 V-9807 

24S52 24S50 1 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

V-5905-1 

17-1005 

V-5905-1 

17-1005 



15-1083 


V-6459 56 V-9231 V-6459 V-9586-2 


NOT USED NOT USED NOT USED 



NOT USED V-5899 NOT USED 

20-1021 

NOT USED NOT USED NOT USED 


V-6130-1 58 I NOT USED I V-6130-1 58 


V-5902-5 

19-3250 


NOT USED 


V-5902-7 57 V-5902-7 59 V-5902-7 57 

19-3036 19-3036 19-3036 


V-4886-2 60 V-9501-1 V-4886-2 

19-3001 19-3001 



V-4886-2 

19-3001 


V-4886-2 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 


FORM-5 
































































































































WESTINGHOUSE 



PART NAME 


Flyback 

Yoke 


Vertical 

Output 


Vert. Blocking 
Oscillator 


V-9904/-l Bi I V-9904/-1 
Fly-158 


V-6981-3 

26S53 


V-9904-1” 

V-10213-1 


V-l 0049-2 

Y-5 

V-11045- 

V-11049- 

Y-5 

1 

V-6981-3 

26S53 

V-6981-3 

26S53 


NOT USED 

NOT USED 


V-6981-3 

26S53 


V-l 0560-3 
Y-6 


V-6981-2/-3 V-6981-3 24 

26S53 26S53 


V-10214/-1 |V-11548 -1/-2/-3 V-12073-1 
Fly-159 Fly-73 Fly-16 1 ' 34 


V-l 0538-6/—7/—1 V-l 2218-1 
V-l 1571 -1 


V-12072-1 

Y-16 35 


V-6981-6 

26S53 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 



V-9958-1/-2/-3 V-9958-2/-5 
26R94 20 26R94 20 

NOT USED NOT USED I NOT USED I NOT USED I NOT USED 


Focus Coil 


NOT USED NOT USED V-92$3-4 NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

FC-3 1 

V-9983 V-10288-1 23 V-10288-2 25 V-9238/-1 31 V-9238-232 V-9239-1 


22S47 1 24S50 


Horizontal 

Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 

AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 




SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 



V-9881-2 

20-1049 


V-9880 

17-5004 


V-9885 

V-9884 

17-3497 


V-l 0077-1 
V-l 0078-1 
17-3495 


17-3497 


V-9501-1 


V-9880 

17-5004 


V-9688 

NOT USED 

V-9688 

V-9642 


V-11264-1 




V-6471-2 

V-6471-3/J3 33 

V-12170-1 


SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 


V-9880 

17-5004 


V-9880 

17-5004 


Peaking 


Peaking 




V-9882-7 

20-1049 


V-11396-1 
17-1031 1 

V-l 1973-1 
20-1049 


Peaking 

V-9915-2 V-9915-2 V-9915-2 V-9915-2 V-9915-2 V-5902-1 V-5902-1 V-9915-1 

V-9915-1 

V-4886-1 

19-3300 19-3300 19-3300 19-3300 19-3300 19-3125 19-3125 19-3100 

19-3100 

19-1006 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 


I NOT USED I NOT USED 


Filament 

Choke 


V-9099-4 60 V-9099-4 60 V-9099-4 60 

19-1003 19-1003 19-1003 


V-4886-2 

19-3001 


V-9099-4 60 V-9099-5 

19-1003 19-1002 


V-4886-2 

19-3001 


V-4886-2 

19-3001 


V-4886-2 
19-3 001 


V-9915-2 

19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-9915-2 

19-3300 


Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 


FORM-5 




































































































Vertical 

Output 


Vert. Blacking 
Oscillator 


Width Coil 

Linearity 

Power 

Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


WESTINGHOUSE 


PART NAME 


21 22 23 24 25 26 27 


30 



V-11548-3 
Fly-7 3 


V-14627-1 
Fly-16 1 ' 38 


V-12218-1 /-2 V-14662-1 
Y-10 27 Y-16 35 * 27 

V-10909 -2 V-14609-1 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


V-6471J-3 V12170-1 

26C44 26C44 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL 



V-14346 -1 
Fly-73 41 

V-12218-3 

Y-10Z7 

V12218-3 

Y-10 27 

V-6981-8 

26S54 40 

V-T0909-2 

26S54 

NOT USED 

NOT USED 

V-14602-1 

WC-17 1 

V-14602-1 

WC-17 1 

V-14601-1 

WC-18 1 

V-14601-1 
WC 18 1 

V-12605-3 

I V-12605D-2 
26R33 

NOT USED 

! NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

V-14080-2 

24S49 

V-14080-2 

24S49 

V-6471-3 
26C44 

V-6471 J-3 
j 26C44 


V-15650-1 43 
V-15324-1 
Fly-76 1 ' 42 
V-l 5271-1/-4 
V-14662-2 
Y-16 27 * 45 


V-15325-1 44 V-15325-2/-3 V-15325-4 

26S72 26S72 26S72 



430V003M02 

430V033M01 

26S84 


V-14602-1 


V-14601 -1 
WC-18 1 


NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED 


V-11791 -1 V-14602-2 

WC-17 1 WC-17 1 

V-11789-1 V-14601-1 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED I NOT USED I NOT USED 




V-I4080G-4 

V-14080-4 

24S49 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


4 

1 

8 

V-14080 -4/G-5 
24S49 

V-9238-3 

24S52 

430V031M01 
26S58 51 


ii 


V-6764 V-6764 

HS-5 HS-5 


NOT USED NOT USED NOT USED 


V-9882-8 

20-1049 


V-9882-8 

20-1049 


V-9879-1 

17-5001 


V-9879-1 

17-5001 


V-9882-8 

20-1049 


V-9879-1 

17-5001 


V-9879-1 

17-5001 


26C44 y;^; 70_l 

_26C44_ 

SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL 

V-6764 V-6764 

HS-5 HS-5 


V-9882-8 

20-1049 


V-12128-1 V-12128-1 NOT USED 


V-8621 -2 
V-8621 -3 
15-1082 
V-9882-8 
20-1049 

V-9879 -4 
17-5001 

V-9879-4 
17-5001 


V-12128-1 NOT USED 


SEE RINGING 
COIL 

V-6764-1 46 

HS-5 


V-l 5066-1 
V-l 5066 -2 


V-l 5068 -1 
17-4522 


V-l 5068-1 
17 -4522 


V-9238E-1 
V-9238-3 
24S52 


NOT USED NOT USED NOT USED 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 


V-l 5791 -1 
HS-5 


V-8621 -3 
15-1082 


V-1 5791 -1 V-l 5791 -1 

HS-5 HS-5 


V-8621 -5 
15-1083 


235V001 M01 


V-l 5684 -1 45.2MC 

17-4523 


V-l 5685-1 43.1 MC V-15685-1 

17-5014 17-4522 17-5014 


NOT USED NOT USED V-l 5686-1 


430M032M01 

26C77 

SEE RING INC 
COIL 

230V005A01 

V-l 9024 -9 

235V003M01 


235V004M01 


Ratio Dot. or 
Quadrature 

Trap 


Trap 

1st Sound IF 

2nd Sound IF 

AM IF and 
FM IF 
AM IF and 
FM IF _ 

Peaking 


Peaking 
RF Choke 


Filament 

Choke 


V-11396-1 

17-1031 1 

V-l 1973 -1 
20-1049 

V-9882-9 

20-1004 

V-9882-5 

20-1004 

V-9882-2 

20-1004 


V-9915-1 

19-3100 


V-4886-1 

19-1006 


V-5902-1 

19-3125 


V-5902-5 

19-3250 


V-9915-2 

19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-l 1 973-1 
20-1049 


V-9882-9 

20-1004 


V-9882-5 

20-1004 


V-9882-2 

20-1004 


V-l 1973-1 
20-1049 


V-9882-9 

20-1004 


V-9882-5 

20-1004 


V-5902-2 

19-3125 


V-4886-1 

19-1006 


V-9915-7 

19-3160 


V-9915-8 

19-3300 


V-9915-2' 

19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-5902-2 

19-3125 


V-9915-2 

19-3300 


V-5902-1 

19-3125 


V-9915-2 

19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-l 1973 -1 
20-1049 


V-9882-9 

20-1004 


V-9882-5 

20-1004 


V-9882-2 

20-1004 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


V-5902-5 

19-3250 


V-4886-1 

19-1006 


V-9915-7 

19-3160 


V-9915-8 

19-3300 


V-9915-2 

19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-l1973-1 
20-1049 


V-l 5490-1 
17-3400 


V-l 5490-1 
17-3400 


V-l 5490-1 
17-3400 


V-l0945-1 ' 
16-6758 


V-l 0945-1 
16-6758 


V-15480-2 

19-3125 


V-l 5480-4 
19-3160 


V-l 5480-5 
19-3300 


V-4886-1 

19-1006 


V-l5480-6 ' 
19-3300 


V-4886-2 

19-3001 


V-11396-1 
17-1031 1 


V-l 5490-1 
17 -3400 


V-l5490-2 
20-1004 


V-15790-1 
17-1075 


V-l5790-1 
17-1075 


V-l5790-1 
17-1075 


230V007MO 2 
20-1054 


V-15480-2 

19-3125 


V-l 5480-6 
19-3300 


V-l 5480-3 
19-3125 


V-15480-6 

19-3300 


V-9099-2 

19-1003 


V-l 5795 -1 47.25MC 

20-1049 


V-l 5796-1 
19-3100 


V-l 5796 -6 
19-3300 


V-l 5796 -4 
19-3160 


V-l5796 -7 
19-3250 


V-9099-2 

19-1003 


V-l 5795-1 
20-1005 


V-l5795-I 
20-1005 

V-l 5795-2 

V-l 5795-2 

V-l 5795-2 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

V-l 5796 -1 
19-3100 


V-l 5796-1 
19-3100 

V-15480-6 

19-3300 


V-15480-6 

19-3300 

V-l 5796 -4 
19-3160 


V-l 5796-3 
19-3125 

V-15796 -7 
19-3250 


V-l 5796 -6 
19-3300 

V-9099-2 

19-1003 


23 V019M1 
19-1006 

NOT USED 


NOT USED 


Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 
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WESTINGHOUSE 


PART NAME 


31 32 33 34 35 


Flyback 


Vertical 

Output 

Vert. Blocking 
Oscillator 


493V003M03 493V033H 05 493V003H04»5 493V004H07 

493V0D3M04 

Fly 96 _ Fly 96 77 Fly 216 _ Fly 95" 

490V001M0I 490V006H01/02 490V004H01/M 490V006H0188 

759V007M0I 496V003H07 ^90V004M01 

Y 76 _ Y53 _ Y 56 _ Y 53 _ 

430V005M02/C 43OV039H0! 430V033H03 430V005H04 

430V039M01 430V033H02 

26S28 _ 26S72 _26S84_ 26S28 _ 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 



Fly 269 

4 490V001H05 

9 

_ Y 56 _ 

1 430V039H01 

_ 26S72 

NOT USED 


38 39 40 


493V007H01 98 493V006H01 493V006H01/05 

Fly 268 Fly 96 94 Fly 96 94 

490V007H01 490V007H 0198 4 90V008H02/03 

490V008H01/02 490V008H02 

Y 5378 _ Y 53 _ |Y 53 99 

430V005H04/5/6 430V009H01/02 430V039H01/02 


26S72 

' 230V097H01 



NOT USED NOT USED 


Width Coil 

Linearity 

Power 


I NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USFD NOT USED 


NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

410V012H01 710V028H01 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

_ 26R125 _ 26R128 _ 

430V04H01 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Video IF 

Ratio Det. or 
Quadrature 

Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 

Peaking 


NOT USED NOT USED NOT USED 

430V026M01 430V038HOI83 493V037H0180 

24S52 _ 24S52 _ 

430V032H03S7 430V032H0286 

NOT USED 430V032H0I 

_ 26C77 _ 26C79 _ 

SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 

COIL COIL COIL 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

430V041H01 430V01H01 89 430V067H0I 430V088H01/2 

24S52 _24S.5851 _. 26S48 _ 22S861 _ 

430V032H049! 430V064H0I 430V099H0191 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL COIL 


230V005A01 ! 

230V032H01 

HS 16 

230V032H01 

230V032M01 

HS 16 

230V032H01 

HS 16 

NOT USED 

690V004H 02 



235V003M01 

235V021H01 

235V003H01 

235V003H01 

235V004M01 

235V020H01 

235V020H01 

235V020H01 

235V004M0! 

235V020H01 

235V020H01 

235V020H01 

NOT USED 

235V005H01 

235V005H01 

235V005H02 

230V007M02 

230V031H01 

230V031H01 

230V031H01 

20-1054 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

230V008M01 

230V042H02 


230V030H02 


230V032H01 230V005A01 230V032H0I 230V032H01 


235V003H01 235V004H0I 235V020H03 235V049H01 

17-4523 


NOT USED 

490V083H01 9 5 

24S07 _ 

430V064H0196 

26C79 _ 

SEE RINGING 
COIL 

230V032H01 
HS 16 


17-4523 

235V048H01 


NOT USED 

430V083H01 

24S07 _ 

430V064H01 
430V115H01 
26C79 

SEE RINGING 
COIL 

230V032H01 
HS 16 


17-4523 

235V048H01 


NOT USED 
430V110H01 


24SQ7 

430V064H01 


SEE RINGING 
COIL 

’ 230V032H01 
HS 16 _ 


17-3419 1 7-3419 

235V048H02 235V048H02 


_17-3419_ 

235V005H02 235V003H0J 235V02Th02 235V069H01 


230V031H01 230V007H03 230V031H01 230V031H01 


17-3419 

235V069H01 


17-3419 _ 17-3419 

235V069H01 235V021H02 



20-1044 


H01 230V030H01 230V076H01/02 

V-15795-1 230V030H01 

20-1005 _ 17-4538 _ 17-4538 

230V027H02 230V030H 07/02 230V083H01 

V-15795-2 



NOT USED 

230V030H04 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

V-15796-1 

230V034H02 

230V034H02 

19-3100 

19-3100 

19-3100 

V-15796-6 

230V034H04 

230V034H01 

19-3300 

19-3500 

19-3330 


235V046H01 235V046H01 


230V031H01 230V031H01 230V031H01 

20-1055 _ 20-1055 _ 20-1055 

230V069H02 230V069H02 230V030H01 

20-1044 20-1044 17-4538 


230V076H01/02 230V076H01/02 230V069H01 
230V030H01 230V030H01 

17-4538 17-4538 _ 

230V030H07 230V030H08 230V030H02 

230V030H07 

235V046H01 235V046H01 235V046H01 


NOT USED 
230V019H12 


19-3250 

230V034H01 


Peaking 

230V010M09 

19-3500 

230V034H06 

19-4400 

NOT USED 

230V034H03 

19-3125 

RF Choke 

230V010M08 

19-7047 

230V019H10 

19-1006 

230V019H10 

19-1006 

230V019H10 

19-1006 

Filament 

230V019M05 

230V019H10 

230V019H10 

230V019H10 

Choke 

19-1006 

19-1006 

19-1006 

10-1006 


NOT USED 


NOT USED 
" V-15796-1 


19-3100 _ 

230V019H12 


I 19-3250 
230V010H02 


19-3180 
1230V01 OH 09 


19-3500 

230V019H10 


NOT USED 
230V034H01 


19-3330 

230V034H03 


19-3125 
NOT USED 


230V019H10 

19-1006 


NOT USED 
230V034H05 


1 9-4201 

230V034H03 


19-3125 

230V034H04 


230V019H15 

19-1006 


16-6780 

235V039H0397 

16-3487 

230V034H09 

19-3330 
230V034H13 

19-3250 _ 

230V034H03 

19-3125 

230V034H04 

19-3500 
230V019H15 


NOT USED 

NOT USED 


16-6780 
I 235V023H11 


16-6780 
' 230V034H01 


19-3330 

230V034H03 


19-3125 
230V034H 10 


I 

I 

I 

I 

I 

I 


Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 


Printed In USA 




























WESTINGHOUSE 



41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 



Flyback 

493V007H03/LW 

Fly 268 

493V010H01 

430V007H05/6/7 

493V011H01 

690V037H23 

Fly 273 

493V014H01 

493V015H01 

493V012H01/02 

493V016H01 



Yoke 

490V008H 02/04 

Y 53 

490V008H03 

Y 53 

490V008H03 

Y 53 

49QV011 H01 

Y 102 

690V038H46 

Y 107 

490V011H01 

Y 102 

490V012H01 

490V008H03 

Y 53 



Vertical 

Output 

430V005H04/7 

26S28 

430V039H01/3 

26S72 

430V005H 04/9 

26S28 

430V039H05 

26S72 

690V037H25 

690V039H33 

26S86 

430V039H05 

26S72 

430V039H05/06 

26S72 

430 V005H 04/09 

26S28 



Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Width Coil 

NOT USED 

230V118H01 

230V065H03 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

230V065H03 



Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

690V037H56 

690V039H41 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Power 

410V029H01 

26R119 

410V042H01 

26R113 

NOT USED 

NOT USED 

690V037H26 

690V039H34 

26R150 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

410V051H01 

21 F211 

NOT USED 

NOT USED 



Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

690V037H38 

690V039H35 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Audio 

430V088H0312 

430V123H01 

430V088H05 

430V128H01 

690V037H24 

430V128H0276 

430V128H0252 

433V088H06/05 



Output 


24S07 

22S61 

22S61 1 

26S48 

24S05 1 

24S051 

24S60> 



Choke 

430V064H01 

26C79 

430V115H0139 

430V121H02 

26C79 

430V121H01/02 

26C77 

430V064H01 

430V134H01 

26C79 

690V037H41 

26C81 

430V064H01 

430V134H01 

26C79 

430V134H01 

430V064H01 

26C79 

430V121 H01/02 

26C77 



Horizontal 

230V032H01 

230V032H01 

230V032H01 

230V032H01 

690V037H49 

230V032H01 

230V032H01 

230V032H01 



Oscillator 

HS 16 

HS 16 

HS 16 

HS 16 


HS 16 

HS 16 

HS 16 



Horizontal 

Ringing Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Antenna 

Input (Baiun) 











Video IF 

235V049H01 

235V049H01 

235V049H01 

235V049H02 

690V037H31 

17-3418 

235V049H 02 

235V049H02 

235V049H01 



Video IF 

235V048H01 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 

690V037H32 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 

235V048H04 

17-3419 



Video IF 

235V048H01 

17-3419 

235V045H04 

17-3419 

235V045H04 

17-3419 

235V094H02 

690V037H33/34 

235V094H05 

235V094H05 

235V116H01 



Video IF 

235V069H01 

235V094H01/4 

235V094H01/4 

235V094H05 

690V039H57/58 

NOT USED 

NOT USED 




Ratio Det. or 

230V031H01 

230V031H01 

230V031H01 

230V031H01 

690V037H30 

230V031H01 

230V031H01 

230V031H01 



Quadrature 

20-1055 

20-1055 

20-1055 

20-1055 


20-1055 

20-1055 

20-1055 



Trap 

230V030H01 

230V030H01 

230V076H01/2 

230V076H01/2 

690V037H43 

230V076H01 

230V076H01 

230V076H01 



17-4538 

17-4538 









Trap 

230V069H01/02 

230V069H01/02 

230V030H09 

235V076H02 

690V037H46 

235V076H02/04 

235V076H02/04 

230V030H09 



1st Sound IF 

230V083H01 

230V083H01 

230V083H01 

235V076H02 

690V037H28 

20-1052 

235V046H01 

235V046H01 

230V083H01 



2nd Sound IF 

235V046H01 

235V046H01 

235V046H01 

235V046H01 

690V037H29 

NOT USED 


230V046H01 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

235V023H11 

16-6780 

NOT USED 

NOT USED 



AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT U5ED 

NOT USED 

235V023H11 

16-6780 

NOT USED 

NOT USED 



Peaking 

230V034H03 

19-3160 

230V034H 16 

19-3125 

230V034H03 

19-3160 

230V117H02 

19-3160 

19-4500 

690V037H47 

19-3036 

230V117H03 

19-3125 

230V117H03 

19-3125 

230V034H03 

19-3160 



Peaking 

230V034H04 

230V117H01 

230V034H02 

230V034H04 

690V037H54 

230V034H11 

230V034H11 

230V034H02 



19-4500 

19-4073 

19-3100 

19-4500 

19-4060 

19-3660 

19-3660 

19-3100 



Peaking 

230V034H10 

19-3660 

230V034H04 

19-4500 

NOT USED 

690V037H55 

19-3125 

230V034H13 

19-3250 

230V034H13 

19-3250 

230V034H04 

19-4500 



Peaking 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

690V037H53 

19-3600 

230V034H 04 

19-4500 





RF Choke 

230V0I9H15 

19-1006 



230V065H04 

19-2004 

690V037H40 

19-1004 

230V019H10 

19-1006 

230V019H10 

19-1006 

230V019H10 

19-1006 



Filament 

Choke 












Service notes may be found at the end of the WESTINGHOUSE section. 

Printed In USA FORM-S 



WESTINGHOUSE 


SERVICE NOTES 


1 

Mounting difference. 

48 

759V007M01/02 used in late V-2342, V-2342, V-2343 replaced by Y 76. 

2 

Amplifier chassis V-2149 uses V-6506 replaced by 22R02; 

Amplifier chassis V-2149-1 uses V-2851 replaced by 22R061. 

49 

496V003M04/05 used in some models of Chassis 2311, 2321, 2370 & 2380 

Series - no replacement. 

3 

V-6516 used in a few models replaced by 26C4ll. 

50 

690V039H32 used in Chassis V-2473-3/-4 - no replacement. 

4 

V-6161, V-6515, V-9142 used in a few models - no replacement, V-6504 

51 

Use original frame and terminal board. 


used in amplifier V-2149 replaced by 26C42. 

52 

430VI16H05 used in V-2515-9 replaced by 22S861. 

5 

V-6457, V-6995 High voltage osc. - no replacement. 

53 

V-4886-4 replaced by 19-3036; V-4886-2 replaced by 19-3001. 

6 

V-6486-2 used in chassis V-2150-31 replaced by Y 12. 

54 

V-6128 replaced by 17-3498; V-9340 replaced by 17-3493. 

7 

V-6988 used in chassis V-2150-31 - no replacement. 

55 

Not used in al 1 sets. 


V-6851 used in amplifier chassis V-2149-2 replaced by 22R061. 

56 

V-9586-2, V-9586-3, V-5899 - no replacement; V-9340 replaced by 17-3493. 

8 

V-5900-2 used in V-2150-31 replaced by FC 1. 

57 

V-5902-4, V-9279-1, 19-3100, V-9099-2 replaced by 19-1003. 

9 

V-6852 used in V-2149-2 replaced 24561. 

58 

Used in radio chassis V-2137; V-9340 replaced by 17-3493. 

10 

V—6981 — 1 used in chassis V-2150-61/A/B, V-2150-41 replaced by 26553, 

59 

V-5899 replaced by 19-3011. 


V-6508 listed as alternate replaced by 26578, 

60 

V-4886-1, 9099-1 replaced by 19-1006; V-9099-5 replaced by 19-1002. 

11 

V-5900-1 used in chassis V-2150-41 replaced by FC 1 . 

61 

Use in radio chassis V-2173. 

12 

Parallel 6.3 volt windings. 

62 

V-l0586-1 - no replacement; V-9882-3 replaced by 20-1004. 


430V088H01 replaced by 22S61. 

63 

V-5902-1 replaced by 19-3125; V-5902-5 replaced by 19-3250; 

13 

V-9454 used in chassis V-2150-94 - no replacement. 


V-9099-2 replaced by 19-1003. 

14 

V-9280-3, V-9278, V-9279-1 - no replacement. 

64 

Used in radio chassis V-2180-3; V—10351 — 1 replaced by 16-6770; V-9828 

15 

V-6851 used in amplifier chassis V-2149-3 replaced by 22R06^. 


replaced by 17-3498. 

16 

V-6987 used in chassis V—2150—101 replaced by 26S50. 

65 

V-9892-4 replaced by 20-1049. 

17 

V-6981-3 used in some productions replaced by 26553. 

66 

Antenna transformer used in chassis V-2219-1 - no replacement. 

18 

Mount on top of chassis. 

67 

Used in radio chassis V-2180-9, V-2180-10; V-10350-1 replaced by 16-6770; 

19 

V-9814 used in model V-2150-176U replaced by 26548^. 


V-9829 replaced by 17-3498. 

20 

Series 6.3 volt high current windings for 12.6 volt winding. 

68 

V-9882-6 used in chassis V-2207-1; V-2222-1/-3/-11; V-2220-2 replaced 

21 

V-9982 (alternate) replaced by 24S51. 


by 20-1049; V-l 1396-1 replaced by 17-10311 in above chassis. 

22 

V-10288-1 used in chassis V-2192/-1 replaced by 24550. 

69 

V-4886-1 replaced by 19-1006; V-9915-2 replaced by 19-3300, used in 

23 

V-9983 used in chassis V-2203-1 replaced by 22S471. 


chassis V-2207-1; V-2222-1/-3/-11; V-2220-2. 

24 

V-10909-1 used in chassis V-2219-1 replaced by 26S54. 

70 

V-9882-7 replaced by 20-1049; V-11396-1 replaced by 17-1031'. 

25 

V-l 1360-1 used in chassis V-2218-1 replaced by 22S451. 

V-9982-2 used in chassis V-2207-1, V-2220-1/-3 replaced by 24S51. 


V-9915-2 replaced by 19-3300; V-4886-1 replaced by 19-1006, used in 
chassis V-2216-4/-5; V-2217-4/-5; V-2216-5; V-2217-4/-5. 

26 

V-9958-4 used in chassis V-2202-3 - no replacement. 

71 

Antenna input transformer replaced by 15-1083 in chassis V-2227-1/-2. 

27 

Use original rear cover and centering device. 

72 

V-9915-3 replaced by 19-3500. 

28 

V-l 1789-1 used in a few chassis replaced by WC 18 (use original slug or 

73 

V-9882-2 replaced by 19-1003; V-9099-5 replaced by 19-1002. 


remount through chassis). 

74 

V-9099-2 replaced by 19-1003. 

29 

Use low secondary tap. 

75 

V-l4408-2 replaced by 14-1073; used in radio chassis V-2189-6. 

30 

V-1 ]544-5/5N, V-00544-3 used in chassis V-2249-1/-4, V-2247-i - no 

76 

V-9881-1 - no replacement. 430V150H01, 430V145H01 replace<d by 22S61*. 

Connect same as original except connect original terminal *5 to new ^4. 


replacement. 

77 

31 

V-9982-2 used in chassis V-2208-1, 2221-1 replaced bv 24S52, 

V-11360-1 used in chassis V-2218-2 replaced by 22S45'. 

78 

Connect same as original. 


80 

430V048H01 used in chassis V-2366-1 replaced by 24S48. 

32 

V-9238 used in chassis V-2232-2, 2233-1/-2/-3 replaced by 24S52, 


430V063H01 used in chassis V-2374-1/-2 replaced by 24553. 


V—12169— 1 used in V-2249-1 - no replacement, V-9238D-2 used in 

81 

V-9904-2, V-10214-1, V-10204-1 used in some models replaced by Fly 159. 


V-2260-12/-14, 2270-122/-124 replaced by 24S52, V-14080-2 used in a few 

82 

V-l0213-1 used in some models replaced by Fly 158. 


chassis replaced by 26552^. 

83 

430V045H01 used in chassis V-2364-1/-2/-3/-4 replaced by 26548. 

33 

V-l 1192-1 used in chassis V-2249-1 - no replacement. 

84 

493V004M04 used in V-2370-42/-44/-82/-84, V-2380-401/801 replaced 

34 

Also use WC 20 width coil; connect original # 5 and 6 to 1 and 2 of WC 20, 
connect original 7 and 8 to new 3 and 4 of WC 20. 


by Fly 95 (if insufficient width add approximately 100MMFD across Flyback 
terminals ^3 and 4.) 

35 

May require use of original network. 

85 

493V003H06/M06 used in chassis V-2371-21/-31, V-2381-303, later 

36 

V-l 1544-6 used in late chassis V-2263-22, 2273-222 - no replacement. 


production. Chassis V-2366-1/-2, V-2374-1/-2 replaced by Fly 215. 

37 

V-9238-2 used in early chassis replaced by 26S52. 

86 

430V032H0I/M0I replaced by 26C77, 430V064H01 used in chassis V-2374-I/-2 

38 

Original terminals 4 - 3 - 8 - 7 Connect 3 & 4 of WC 20 across 3 and 1 of 


replaced by 26C79. 


new terminals 7 - 5 - 3 - 1 Fly 16, *1 & ^2 of WC 20 across original 

87 

430V064H01 used in Chassis V-2376-1/-2 replaced by 26C79, 

39 

terminals 5 & 6. 

88 

490V006M01, 496V003H07/M07 also replaced by Y 53. 

Connect as autoformer. 43Q125H01 - no replacement. 

89 

430VQ66H01 used in Chassis V-2365-11/-12 replaced by 22S4590. 

40 

Connect as follows: Blue to Plate of Vertical Output tube, red to .25 & 

90 

Use original channel frame. 


.01 MFD and orange lead of yoke junction, remove green lead of yoke and 

91 

430V064H01 used in some models replaced by 26C79, 

41 

.25MFD from ground, connect to point of original red lead. 

93 

493V007H02 used in Chassis V-2384-5/-6/-14/-15, V-24I2-1/-2/-5/-6/-7/ 

Original terminals 7 - 6 - 5 - 1 


-8/-1I/-I2 - replaced by Fly 268. 


new terminals 4 - 8 - 5 - 6 

94 

Connect original terminal ^2-1-4-6-3-T-S 

42 

Original terminals 1-11-10-7-4-3 Require 2 turns filament winding, 
new terminals 5- 4- 4 - 2 - 7 - 8 odd 50-100MMFD across yoke for 


to new terminal ^6-4-4-T-3-2 - 1 

Terminals 1 & 2 not used for 493V006H05. 

43 

additional width if necessary. 

95 

490V095H01 used in Stereo Amp. Chassis V-2510-4 and V-2378-7 replaced 

V-l4627-1 used in chassis V-2318, V-2328 Series replaced by Fly 163°. 


by 24S144. 

44 

V-14609-1 used in chassis V-2318, V-2328 Series replaced by 26S24, 

94 

430V099H01 used in Chassis V-2378-7 replaced by 26C79. 

45 

Connect *3 of yoke to # 10 of transformer. 

97 

235V059H0I 2nd m |f rep | ace d by 16-3490. 


Connect ^1 of yoke to ^7 of transformer. 

98 

490V008H02 used in Chassis V-2389-1/-2/-3 replaced by Y 5399. 

46 

V-l5914-1 (alternate) - no replacement. 

99 

Connect Yoke Terminal ^2 to Flyback ^4. 

47 

493V001M01 replaced by Fly 76. 

Original terminals 1-11-10-7-3-4 
new terminals 5- 4- 4-1-8-7 

Change damping network to 100MMFD in series with 2.2 K resistor across 
terminals ^3 & 7 of yoke and 10QMMFD across 1 & 2 of yoke. 


" " " & 3 to " #5. 

" " ^7 to junction of 39 K resistor and the .0047 MFD. 

and .047MFD Capacitors. 
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S—18125 

Fly 52 

S-23049 

Fly 133 

S-45831 

20-1005*0 

S-57623/24 

17-4523 

95-1101 

I6-6758 2 

95-1384 

265172 

S-18157 

S-23221 


$-46557 


S-57625 


95-1102 

16-6770 2 

95-1386 

26R54 

S-18209 

20-1049 

S-23226 


S-46564 

Fly 217 

5-57628 


95-1108 

26S49 

95-1388 


S-18210 

20-1049 

S-23228 


5-46571 


$-57630 

Fly 271 

95-1109 

26C43 

95-1389 

26C41 

$-18211 

20-1045 

S-23348 

16-3445 

S-46592 

FI/ 182 „ 

S-58034 


95-1110 

Y 3 

95-1397 

26S11 



S-23424 

19-3660 

S-46740 

17-452487 

5-58035 


95-1111 


95-1398 

22S56 

$-18421 

WC 16 n 

S-23438 

Fly 118 

S-46741 

17-452487 

S-58047 

17-4538 

95-1112 

26S53 

95-1399 

26C95 
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ZENITH 


PARTS LIST 

1 CONTINUED I 


USE THIS PACE 

il PARI NUMBER is available. 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

95-1400 

26R52 

95-1401 


95-1406 

Y 719 

95-1413 

Y 718,94 

95-1421 

26S22 

95-1427 

Y 39 

95-1428 

24S83 

95-1431 

26S30 

95-1432 

Y 39 

95-1434 

26R43 2 

95-1435 

Y 3931 

95-1436 

26S11 

95-1437 

Y 39 

95-1440 

26R53 

95-1441 

26S22 

95-1443 

Y 39 

95-1446 

Y 39 

95-1448 

Y 39 

95-1452 

Y 39 

95-1454 

26S22 

95-3455 


95-1466 

Y 39 

95-1469 

26R51 

95-1471 

26R52 

95-1473 

26R53 

95-1474 


95-1475 

26S06 

95-1476 

Y 39 

95-1479 

26S06 

95-1480 

26S23 

95-1483 

24S98 

95-1497 

26R5J2 

95-1498 


95-1499 


95-1503 


95-1507 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

95-1509 

Y 39 

95-1520 


95-1521 


95-1523 

26C43 

95-1527 

Y 39 

95-1528 


95-1529 


95-1530 


95-1531 


95-1532 


95-1533 


95-1534 

24S83 

95-1535 

26S06 

95-1536 

26C76 

95-1543 

26C77 

95-1544 

26R51 2 

95-1546 

Y 39 

95-1552 

26S22 

95-1553/59 

26C44 

95-1554 

Y 3975 

95-1555 

26R51 2 

95-1557 

22S58 

95-1558 

26S23 

95-1559 

26C44 

95-1560 

Y 39 

95-1561 

26R123 2 

95-1562 


95-1569/W 

24S52 

95-1579 

Y3982 

95-1581 

26C41 

95-1592 


95-1593 

26S22 

95-1603 

24R04U 

95-1604 


95-1610 

Y 39 

95-1613 

24S96 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

95-1644 

20C21 

95-1646 

26S23 

95-1647 

24S48 2 

95-1648 

Y 3985 

95-1649 


95-1650 

24S06 

95-1651 

24R04U 2 

95-1654 

Y 98 

95-1655 

26S23 

95-1656/A/G/J 26530 

95-1663 

26C44 

95-1665 

24S48 2 

95-1666 

Y55 5 

95-1667 


95-1678 


95-1680 


95-1681/82 

26C78 

95-1691 


95-1692 


95-1693 


95-1694 

26C78 

95-1695 

Y 55 

95-1696 

26S29 

95-1697 


95-1700 

26S73 

95-1703/D 

22S88 

95-1721 

Y 5575 

95-1728 

26C78 

95-1743 

24R04U 2 

95-1768/N 

Y 98 

95-1771 

Y 98 

95-1772 


95-1776 


95-1777 


95-1778 



'part' repla(:e,ient 


95-1780 


95-1782 

Y 5575 

95-1790 


95-1793 

Y 107 

95-1795 

Y 5575 

95-1802 

26R109 

95-1803 

26S29 

95-1805 

26C78 

95-1816 


95-1823/A/B 

26S30 

95-1824 

26R119 

95-1825/L 

Y 98 

95-1837 


95-1838 

26C78 

95-1839 

Y 39 

95-1840 

26R53 2 

95-1841/-C 

26S23 

95-1842 

26C79 

95-1852 

22S58 

95-1859 


95-1892 

22S58 

95-1893 


95-1894 

26R53 2 

95-1895 

26RJ10 

95-1896 

26R109 2 

95-1897 


95-1898 


95-1899 


95-1904/A 

22S88 

95-1905/D 

26S87 

95-1913 


95-1914 


95-1915 

16-6780 

95-1917 

16-6781 

95-1925 



MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

95-1935 

95-1941 

24S52 

95-1942 

Y 55 

95-1944 

Y 39 

95-1945 

95-1953 

26R53 2 

95-1957 

95-1970 

26S20 

95-1971 

20S 21 

95-1972 

26R149 

95-1973 

22S35 

95-1974 

Y 107 

95-1975 

95-1976 

Y 3975 

95-1984 

Y 55 

95-1986 

26C78 

95-1987 

26R115 

95-1988 

24S48 

95-1990 

26S23 

95-1991 

26C79 

95-1992/D 

95-1993/A 


95-1994 

95-2018/B/F 

95-2023 

26S3Q 

Y55/5 

95-2024 

26R123 

95-2025/B 

26S30 

95-2026 

26S30 

95-2038/D/A 

26S30 

95-2039 

95-2040 

26C78 

Y 55'5,42 

95-2042 

22S28 

95-2050 

26S88 

95-2051 

26R149 

95-2052/AR/AS 22S35 


MFR’S. 

PART 

REPLACEMENT 

95-2054 

26R127 

95-2059 

26R12842 

95-2060 


95-2061 

26R105 2 

95-2062 

26R1I3 

95-2063 


95-2067 

Y 107 

95-2084 

26R105 2 

95-2085 

26S22 

95-2091 

Y 5575 

95-2092/A 

26S23 

95-2093/C 

Y 39 

95-2094 

26R1053 

95-2095 

26S23 

95-2096 

24S98 

95-2098 

24S48 

95-2104/A 

26523 

95-2105 


95-2109/C 

26S89 

95-2114 

26RI48 

95-2116 

26R1Q5 2 

95-2118 

20C21 

95-2121 

26S22 

95-2139 


95-2141 

26R105 2 

95-2142 

24548 

95-2144 

22524 

95-2146 

26S23 

95-2153 


95-2158/AT 

24S06 

95-2159/AT 

24S06 

95-2179 

26R148 

95-2181 

20C21 

95-2190A 

26548 

206-600 

22548 


MODEL INDEX 


tinnci column 
MODEL NUMBER 

MnnFI COLUMN 

MOUtL NUMBER 

MODEL SBBS 

AATMTFI COLUMN 

MODEL NUMBER 

MODEL BS 

MODEL S 

A1401/LU 46 

AI4HP/PU 46 

A14I2G/GU 46 

A1510U/LU 43 

A15I1G/GU 43 

A15I2J/JU 43 

A1515W/WU 43 

A17161/LU 46 

A17I7G/GU 46 

A1718G/GU 46 

A1719J/JU 46 

A1812R/RU 42 

A18I5P/PU 42 

A1817G/GU 42 

AI8171/LU 42 

AI819J/JU 42 

A1820W/WU 42 

A2001L 46 

A2221J/JU 44 

A2221L/LU 44 

A2221R/RU 44 

A222IY/YU 44 

A2223E/EU 44 

A2223H/HU 44 

A2223R/RU 44 

A2223YAU 44 

A2241E/EU 44 

A2241M/MU 44 

A224IR/RU 44 

A2245U 44 

A2245E/EU 44 

A2245R/RU 44 

A2246E/EU 44 

A2246R/RU 44 

A2250M/MU 44 

A2250R/RU 44 

A2251E/EU 44 

A225IR/RU 44 

A2252R/RU 44 

A2253E/EU 44 

A2253R/RU 44 

A2282E/EU 44 

A2282R/RU 44 

A2329J/JU 45 

A2329R/RU 45 

A2330E/EU 45 

A2330H/HU 45 

A2330R/RU 45 

A2358E/EU 45 

A2358R/RU 45 

A2359E/EU 45 

A2359H/HU 45 

A2359R/RU 45 

A2360M/MU/R/RU 45 

A2362M/MU 45 

A2362R/RU 45 

A2673E/EU 44 

A2673R/RU 44 

A3000E/R 44 

A3001E/H/R 44 

A3004/E/R 44 

A3006E/H/R 44 

A3007R 44 

A3008E/R 44 

A3009E/H 44 

A3OI0E 45 

A3010H/R 45 

A3011/E/Y 45 

A3012H/R 45 

A3013H 45 

A3014H/R 45 

A4007E/R 45 

A40I2H/R 45 

B1410L/LU/LUD 47 

B1410LZ/LZU/LZUD 47 

B1411P/PU/PUD 47 

B1411PZ/PZU/PZUD 47 

B1412G/GU/GUD 47 

BI412GZ/GZU/GZUD 47 
B1413G/GU/GUD 47 

B1413GZ/GZU/GZUD 47 
B1715L/LU/LUD 47 

B17I6C/CU/CUD 47 

B17I7J/JU/JUD 47 

B1718B/BU/BUD 47 

B1719P/PU/PUD 47 

B1720C/CU/CUD 47 

B200IL 47 

B222IR/RU/SUD 44 

B222IRZAZ 49 

B2221YAUAUD 44 

B2223E/EU/EUD 44 

B2223EZ/RZAZ 49 

B2223R/RU/RUD 44 

B2223YAUAUD 44 

B2225E 44 

B2225EU/EUD/U/LJD 44 

B2225R/RU/RUD 44 

B2245/E 44 

B2245E1/EUD 44 

B2245EZ 44 

B2245EZI/RZI/WZI 49 

B2245R/RU/RUD 44 

B2245RZ/RZU 44 

B2245U/UD 44 

B2245Z 44 

B2246E/EU/EUD 44 

B2246R/RU/RUD 44 

B2247E/EU/EUD 44 

B2247EZ/EZU 44 

B2247R/RU/RUD 44 

B2247RZ/RZU 44 

B2249/H 44 

B2249HU/HUD 44 

B2249R/RU/RUD 44 

B2249U/UD 44 

B2250MZ/RZ 44 

B2254E/EU/EUD 44 

B2254H/HU/HUD 44 

B2254R/RU/RUD 44 

B2282/E 44 

B2282EU/EUD 44 

B22B2R/RU/RUD 44 

B2282U/UO 44 

B2329R/RU/RUD 45 

B2330E/EU/EUD 45 

B2330R/RU/RUD 45 

B2335/E 45 

B2335EU/EUD 45 

B2335R/RU/RUD 45 

B2335U/UD 45 

B2358E/EU/EUD 45 

B2358R/RU/RUD 45 

B2359/E 45 

B2359EU/EUDA)A»D 45 

B2360M/MU/MUD 45 

B2360R/RU/RUD 45 

B267P/E 44 

B2673EU/EUD 44 

B2673R/RU/RUD 44 

B2673U/UD 44 

B3000E/R 44 

B3001E/R 44 

B3004/E/R 44 

B3006/E/R 44 

B3007E/R 44 

B3008R 44 

B3009/EA 44 

B310E/HA 45 

B3011/EA 45 

B3012H/R 45 

B3013H 45 

B3014H/R 45 

B4007E/R 45 

B40I2HA 45 

C1415U/LU 48 

C1416B/BU 48 

C1417L/LU 48 

C1715L/LU 48 

CI716C/CU 48 

C17I7J/JU 48 

C1719P/PU 48 

C1720C/CU 48 

C2001L 48 

C2221R/RU 49 

C222IYAU 49 

C2223E/EU 49 

C2223R/RU 49 

C2223YAU 49 

C2225E/EU 49 

C2225R/RU 49 

C2225YAU 49 

C2245E/EU 49 

C2245R/RU 49 

C2245WA» , U 49 

C2246E/EU 49 

C2246R/RU 49 

C2246W/WU 49 

C2247E/EU 49 

C2247R/RU 49 

C2247W/WU 49 

C2249H/HU 49 

C2249R/RU 49 

C2249W/WU 49 

C2254E/EU 49 

C2254H/HU 49 

C2254R/RU 49 

C2254WAKJ 49 

C2282E/EU 49 

C2282R/RU 49 

C2282W/(VU 49 

C2284HAU 49 

C2284R/RU 49 

C2330E/EU 45 

C2330R/RU 45 

C2358E/EU 45 

C2358R/RU 45 

C2358W/WU 45 

C2359E/EU 45 

C2359W/WU 45 

C2360M/MU 45 

C2360R/RU 45 

C2673E/EU 49 

C2673R/RU 49 

C2673WAVU 49 

C3000E/R 49 

C3001E/VW 49 

C3004E/R/W 49 

C3006E/R/W 49 

C3007E/VW 49 

C3008R 49 

C3009E/WA 49 

C3010E/H/R 45 

C301IEA^A 45 

C3012H/R 45 

C3013H 45 

C3014H/R 45 

C4007E/R 45 

C4012H/R 45 

D14151/LU 48 

DI416G/GU 48 

D14I7L/LU 48 

D1801L/LU 48 

D1803B/BU 48 

D18I0B/BU 50 

D18HC/CU 50 

D1812L/LU 50 

DI814P/PU 50 

D2010C 50 

D2015L 50 

D2222EZ/EZU 49 

D2222RZ/RZU 49 

D2222WzA>'ZU 49 

D2240EZ/EZU 49 

D2240RZ/RZU 49 

D2240WZ/WZU 49 

D2250HZ/HZU 49 

D2250MZ/MZU 49 

D2250RZ/RZU 49 

D2250WZ/WZU 49 

D2254EZ/EZU 49 

D2254RZ/RZU 49 

D2254WZANZ U 49 

D2255EZ/EZU 49 

D2255RZ/RZU 49 

D2255WZ/WZU 49 

D2301R/RU 51 

D2301YAU 51 

D2302R/RU 51 

D2315L/LU 51 

D2315R/RU 51 

D2315YAU 51 

02317E/EU 51 

D2317R/RU 51 

D2317W/WU 51 

D2345E/EU 51 

D2345R/RU 51 

D2345WAVU 51 

D2347E/EU 51 

D2347L/LU 51 

D2347M/MU 51 

D2347R/RU 51 

D2347W/WU 51 

D2348E/EU 51 

D2348R/RU 51 

D2348WA^U 51 

D2350H/HU 51 

D2350M/MU 51 

D2350R/RU 51 

D2350WArtJ 51 

D2355E/EU 51 

D2355L/LU 51 

D2355R/RU 51 

D2355W/WU 51 

D2381E/EU 51 

D238IR/RU 51 

D2381,A'/*VU 51 

D2384H/HU 51 

D2384R/RU 51 

D2430E/EU 52 

D2430R/RU 52 

D2430W/WU 52 

D2458E/EU 52 

D2458R/RU 52 

D2458WAVU 52 

D2460M/MU 52 

D2460R/RU 52 

D2462H/HU 52 

D2464L/LU 52 

D2464W/WU 52 

D2673E/ELJ 51 

D2673R/RU 51 

D2673W/WU 51 

D3002E/RA^ 51 

D3004EAAV 51 

D3005E/L/MA/W 51 

D3006E/LA/W 51 

D3007E/M/RA/A 51 

D3008R 51 

D3009EAVA 52 
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MODEL INDEX 

I CONTINUED) 


ZENITH 


D301E/H/R 

D3011E/W/Y 

D3012H/R 

D3013H 

D3014W 

D30I5L 

E1416G/GU 

E1801B/BU/1/EU 

E1803C/CU/E/LU 

E1810B/BU 

E1811C/CU 

E1812L/LU 

E1814P/PU 

E2010C 

E2015L 

E2301RAUAAU 

E2302R/RU 

E2315L/LUAAU 

E2316E/EU/R/RU 

E2316W/\VU 

E2345E/EU/R/RU 

E2345W/WU 

E2346E/EUAAU 

E2346W/iVU 

E2347E/EU/1/LU 

E2347M/MU/R/RU 

E2347W/WU 

E2348E/EU/R/RU 

E2348W/WU 

E2350H/HU/M/MU 

E2350R/RU/W/V/U 

E2384H/HU/R/RU 

E2458E/EU/R/RU 

E2458W/VVU 

E2480M/MU/R/RU 

E2747E/EU/M/MU 

E2747R/RU/W/WU 

E2755E/EU/R/RU 

E2755W/V/U 

E2764W/WU 

E3000RA 

E3002E/R/W 

E3004E/R/W 

E3005E/MA/W 

E3006E/R/WA 

t3007EA/M/WA 

E3008R 

E3009E/WA 

E3012H/R 

E3013H 

E3014W 

E3015L 

E3354E/R/W 

E3356E/H/R/W 

E3360W 

F141G/GU 

F1805C/CU/L/LU 

F1806B/BU/U/LU 

FI807C/CU/1/LU 

F2010C 

F2015C/CU 

F2105C/CU 

F2 nOB/BU/G/GU 

F2110B/BU/G/GU 

F22I0G/GU 

F21111/LUAAU 

F21UI/LU/P/PU 

F2112J/JU/WA/U 

F=2112 J/JUAV/WU 

F2112W/WU 

F2120E/EU/M/MU 

F2120E/EU/M/MU 

F2120R/RU/W/WU 

F2120R/RU/W/WU 

F2214L 

F2214L 

F2215J/L 

F2215J/L 

F2230E/M/R/\V 

F2230E/M/R/W 

F2301R/RUAAU 

F2340E/EUA/RU 

F2340W/WU 

F2341E/EUA/RU 

F2341W/VVU 

F2342E/EUAAU 

F2342W/VW 

F2710YAU 

F2710YZAZU 

F2710YZAZU 

F2712E/EU 

F2712EZ/EZU 

F2712EZ/EZU 

F2712R/RU 

F2712RZAZU 

F2712RZAZU 

F2712W/WU 

F2712WZ/WZU 

F2712WZ/WZU 

F2735E/EU 

F2735E/EU 

F2735rAu/W/»VU 

F2735R/RUA//WU 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

F2737E/EUA/RU 

51 

F2737W/WU 

51 

F2738E/EU/M/MU 

51 

F2738E/EU/M/MU 

58 

F2738R/RUAyATU 

51 

F2738RAU/W/WU 

58 

F2739E/EU 

51 

F2739E/EU 

58 

F2739R/RU 

51 

F2739WAVU 

51 

F2739WAVU 

58 

F2740E/EUAAU 

51 

F2740E/EUAAU 

58 

F2740WAU 

51 

F2740WAU 

58 

F275IH/HU/M/MU 

51 

F2751R/RUA0YU 

51 

F2752R/RUAVAU 

51 

F2752Y/YU 

51 

F2755H/HU/M/MU 

51 

F2755H/HU/M/MU 

58 

F2755R/RU/WA/U 

51 

F2755RAU/WATU 

58 

F2756E/EUA/RU 

25 

F2756E/EUAAU 

58 

F2756W/WU 

51 

F2756WAVU 

58 

F2786E/EU/RAU 

51 

F2786E/EUAAU 

58 

F2786WAYU 

51 

F2786W/WU 

58 

F285RAU 

52 

F2860M/MUAAU 

52 

F2862WAVU 

52 

F3004E/MAA' 

51 

F3011H/R/W 

51 

F30I1EAAV 

51 

F33I1R/WA 

51 

F3342EAA 

51 

F3342E/R/W 

58 

F3344E/RAV 

51 

F3348R/W 

51 

F3348R/W 

58 

F3350EAA 

51 

F3350E/R/W 

58 

F3353W 

51 

F3353W 

58 

F3354H/MA 

58 

F3354MA 

58 

F3359M 

51 

F3360WA 

52 

F3364WA 

52 

F3368MA 

52 

F3370W 

52 

F3375L 

52 

F33B0WA 

52 

F3385H 

52 

F3388W 

51 

F4000W 

51 

G210C/CU/F/FU 

54 

G2102L/LUAAU 

54 

G2102WAVU 

54 

G21031/LU 

54 

G2103LZ/LZU 

54 

G2I05C/CM 

56 

G2105L/LU 

56 

G2110B/BU/G/GU 

56 

G2112J/JUAT/WU 

56 

G2120E/EU/M/MU 

54 

G212ORAU/V0VU 

54 

G2211C 

54 

G2213G 

54 j 

G2214L 

56 

G2215J/L 

56 

G2216L 

56 

G2304RAUAV/WU 58 

G2322/R/R-Z/Z/Z1 4,5 

G 2326/E-Z1A-Zl/Zl 5 

G2327/E/E-Z1/R/ 
R-Zl/z 

5 i 

G2340/R 

4 

G2340RZ/Z 

5 

G2340RZ1/Z1 

5 

G2346/R 

4 

G2346RZ 

G2350A/RZ/Z/Z1/ 

5 

R-Zl 

5 

G2353/E 

4 

G2353EZ/E-Z1 

5 

G2355EZ/E-Z l/RZ/R-Z 1 5 

G2356EZ 

5 


model ffi™ 


G2448RZ/R-Z1 6 

G2454/R-OX 2 

G2705RAUAAU 58 

G 2707RA U AAU 58 

G2715YAU 58 

G27I7E/EUAAU 58 

G27I7W/WU 58 

G2730E/EU/M/MU 58 

G 2730RA U/WA/U 58 

G2735L/LU/R/RU 58 

G2735W/WU 58 

G2736E/EUAAU 58 

G2736W/WU 58 

G2737E/EUAAU 58 

G2737RZ/RZU 58 

G2737W/WU 58 

G2737WZ/WZU 58 

G2738E/EU/M/MU 58 

G2738RAU/W/WU 58 

G2739E/EUAAU 58 

G2739W/WU 58 

G2740H/HU 58 

G2740R/RU/W/WU 58 

G2745R/R-OX 3 

G2749H/HU/M/MU 58 

G2749R/RU/w/wU 58 

G2752RAU/W/WU 58 

G2752YAU 58 

G2755H/HU/M/MU 58 

G2 755R Au/W/WU 58 

G2756E/EU/R/RU 58 

G2756W/WU 58 

G2762W/WU 58 

G2780E/EUAAU 58 

G2780W/WU 58 

G2786E/EU/M/MU 58 

G2786R/RU/W/WU 58 

G2787W/WU 58 

G2845/R-OX 1 

G285R-OX 1 

G295I-IX 3 

G2951/R/R-OX 3 

G2952AA-OX 3 

G2957/58/R 4 

G3059R 6 

G3062 6 

G3157Z/Z1 5 

G3158RZA-Z1 5 

G3173RZ/Z 5 

G3174RZA-Z1 5 

G3259RZA-Z1 6 

G3262Z/Z1 6 

G3275RZ 6 

G3276Z/Z1 6 

G33WR/W 58 

G331IR/WA 58 

G334IE/M 58 

G3341EZ/MZ 15 

G3341R/W 58 

G3341RZ/WZ 51 

G3343EAAV 58 

G3346E/M 58 

G3346EZ/MX 51 

G3346R/W 58 

G3346RZ/WZ 51 

G3348R/W 58 

G3349H/M/R/W 58 

G3350EAAV 58 

G3353E/W 58 

G3354MA 58 

G3360WA 55 

G 3368MA 55 

G3375L 55 

G3385H 55 

G3388W 58 

G4000W 51 


model sea 


H2110JZ/JZU 56 

H2122C/CU/L/LU 56 

H2125J/JU/1/LU 56 

H2126J/JU 56 

H2211C/CF 54 

H2212F/G 54 

H2212FZ/GZ 54 

H2213G/GF 54 

H2214G/GF 56 

H2226EAAQAZ 7 

H2227E/EQA/RQAZ 7 
H2228J/JF 56 

H2229R 56 

H2230EA 8 

H2231L 56 

H2241R 8 

H2242EA 8 

H2250R/RO 7 

H2252R 8 

H2253EA 8 

H2254R 8 

H2255E/EQ 7 

H2262 7 

H2304RAU 58 

H2304RZAZU 58 

H2304W/WU 58 

H2304WZ/WZU 58 

H2328E/EZA 8 

H2328RQ/ROZ/RZ 8 

H2329R/RQ/RZ 8 

H2330EA 8 

H2341R 8 

H2352R/RQAQZAZ 8 
H2353E/EQ/EQZ 8 

H2353EZ/RZ 8 

H2436Q 8 

H2437E/EQAAQ 8 

H2438R/RQ 8 

H2439R 8 

H2443R 8 

H2445R/RO 8 

H2447R/RO 8 

H2449E/EQ 8 

H247R 8 

H2705R/RU 58 

H2705RZAZU 58 

H2705YAU 58 

H2705YZAZU 58 

H2707RAUAAU 58 

H271YAU 57 

H2715YZAZU 58 

H2717E/EU 57 

H2717EZ/EZU 58 

H2717RAU 57 

H2717RZAZU 58 

H2717W/WU 57 

H2717WZ/WZU 58 

H2735E/EU/1/LU 58 

H2735LZ/LZU 58 

H2735R/RU 58 

H2735RZAZU 58 

H2735WATU 58 

H2735WZA/ZU 58 

H2736E/EU 58 

H2736EZ/EZU 58 

H2736H/HU/M/MU 58 

H2736RAU 58 

H2736RZAZU 58 

H2736W/WU 58 

H2736WZA/ZU 58 

H2737E/EUAAU 58 

H2737W/WU 58 

H2738E/EUAAU 58 

H2738W/WU 58 

112739E/EUAAU 58 

H2739W/WU 58 


H1925C/CU/L/LU 54 H2740H/HUAAU 58 


51 G 2420E/E -OX/R/R-OX 2 

58 G 2437/EZ/E-ZlAzA-Zl 6 

51 G2438RAZA-Z1 6 

51 G2438Z/Z1 6 

58 G2439AZA-Zl/Z/Zl 6 

51 G2441A 6 

51 G2441R-OX 6 

58 G2441RZ/Z/Z lAZ 1 6 

51 G2442EA 6 

58 G2442E-ZA-Z 6 

51 G2442EZ lAZ 1 6 

58 G 2448R 6 


H2029R 7 

H2030EA 7 

H2041R 7 

H2050E/EUAAU 58 

H2050W/WU 58 

H2052R 7 

H2053E 7 

H2060HAHUAAU 58 

H2060W/VU 58 

H2070W/WU 58 

H2101C/CU 54 

H2101CZ/CZU 54 

H2101F/FU 54 

H2101FZ/FZU 54 

H2102R/RU 54 

H2102RZAZU 54 

H2102W/WU 54 

H2102SZAYZU 54 

H21031/LU 54 

H2103LZ/LZU 54 

H2104C/CU/G/GU 56 

H2105B/BU/1/LU 56 

H2105LZ/LZU 56 

H2110G/GU 56 

H2110GZ/GZU 56 

H2110J/JU 56 


H2740WAVU 58 

H2749HAU 58 

H2749HZ/HZU 58 

H2749M/MU 58 

H2749MZ/MZU 58 

H2749R/RU 58 

H2749RZAZU 58 

H2749W/WU 58 

H2749WZ/61ZU 58 

H2753E/EU/WAVU 57 

H2755H/HU/M/MU 57 

H2755RAU/WAW 57 

H2756E/EUA/RU 57 

H2756WAU 57 

H2760E/EUAAU 57 

H2760WAAJ 57 

H2762WAVU 57 

H278IET/ETU 58 

H2781RTATU 58 

H2781WT/WTU 58 

H2786E/EU/M/MU 58 

H2786RAUAVAW 58 

H2787WAW 58 

H2789M/MUAAU 58 


MODEL S 


H3073E 8 

H3074R 8 

H3168R 8 

H3267AAQ 8 

H3273E 8 

H3274R 8 

H3284R 8 

H3308RA 58 

H3310EA/W 57 

H331RATA 57 

H3340E/RA' 58 

H3341E/M 58 

H3341EZ/MZ 58 

H3341R/W 58 

H3341WZ 58 

H3342EAA'' 58 

H3343E/R/W 58 

H3343EZAZ/WZ 58 

H3345E/rAy 58 

H3349H/M 58 

H3349HZ/MZ 58 

H3349R/W 58 

H3349RZ/WZ 58 

H3350EAAV 57 

H3353W 57 

H3354H/MA 57 

H3355H 57 

H3360WA 55 

H3368MA 55 

H3373E 8 

H3374R 8 

H3375H 5 

H3385H 5 

H3388W 57 

H3467R 8 

H3469E/EQ 8 

H3475R/RQ 8 

H3477R/RQ 8 

H3478E/EQ 8 

H3490EQ 8 

J2026R 9 

J2027EA 9 

J2029EA 9 

J2030EA 9 

J2031R 9 

J2032R 9 

J2040E 9 

J2042R/43R 9 

J2044EA 9 

J2046R/49R 9 

J2050EA 9 

J205 IE 9 

J2052R/53R/54R 9 

J2055R/56R 9 

J21001/LU 54 

J2101C/CU 54 

J2101CT/CTU 54 

J2101F/FU 54 

J2101ET/FTU 54 

J21031/LU 54 

J2108C/CU/J/JU 56 

J2109B/BU/L/LU 56 

J2110G/GU 56 

J2122C/CU 56 

J21241/LU 56 

J2125J/JU/L/LU 56 

J2126J/JU 56 

J2126R 9 

J2127EA 9 

J2I29EA 9 

J2130EA 9 

J2140E 9 

J2142R/43R 9 

J2144EA 9 

J215IE 9 

J2I53R/54R/55R 9 

J2211C 54 

J2212F/G 54 

J2214F/L 56 

J2226L 56 

J2226R 57 

J2228J 56 

J2231L 56 

J2232R 10 

J2252R/53R 10 

J2255R/56R 10 

J2705RAUAAU 57 

J2707RAUAAU 57 

J2717E/EUA/RU 57 

J2717W/WU 57 

J2735E/EU/iyLU 57 

J2735R/RUAVAVU 57 

J2736E/EU/M/MU 57 

J2736RAU/W/WU 57 

J2737E/EUA/RU 57 

J2737W/VVU 57 

J2738E/EUAAU 57 

J2738WAVU 57 

J2739EAUAAU 57 

J2739WA>'U 57 

J2740H/HUAAU 57 

J2740WATU 57 

J274IE/EUAAU 57 


MODEL SSjS! 


J274IW/WU 57 

J2749H/HU/M/MU 57 
J2749RAU/V/AAJ 57 
J2755H/HU/M/MU 57 

J2755RAU/W/WU 57 

J2756l v / LUAAU 57 

J2756WAU 57 

J2766R 9 

J2868R 9 

J2968R 9 

J3069E 9 

J3169E 9 

J3308RA 54 

J3310EA/W 54 

J331IR/WA 54 

J3340EA/W 54 

J3341E/MAAV 54 

J3342EA/W 54 

J3343E/R/W 54 

J3345E/RA/ 54 

J33501/RAY 54 

J3355H/MAAV 54 

J3360WA 5 

J3368M/R 5 

J3375H 5 

J3385H 5 

K1620B2AU2A 65 

K1620L2/LU2A 65 

K1620Y2AU2A 65 

K1812EA 11 

K1812E-3A-3 14 

K1814 11 

K1815EA II 

K1820EA 11 

K1820E-3A-3 14 

K1846EA 11 

K1846E-3A-3 14 

K1850EA II 

K1880R II 

K1880R-3 14 

K2000WAWJ 61 

K2005C/CU 61 

K2005FAU 61 

K2012G2/GU2 68 

K2012L2/LU2 68 

K2014F2/FU2 68 

K2014LVLU2 68 

K2015WAVU 62 

K2015WIAY1U 59 

K2020J/JU 62 

K202OJ1/J1U 59 

K2100G/GU 61 

K21001/LU 61 

K2108B/BU 59 

K2108B2/BU2 68 

K21081/LU 69 

K2108L2/LU2 68 

K2109F/FU 59 

K2109J/JU 59 

K2109J2/JU2 68 

K21101/LU 59 

K2110L2/LU2 68 

K21231/LU 59 

K2127L/LU 59 

K2I274/LU2 68 

K2127RAU 59 

K2I27R2AU2 68 

K2127WAAJ 59 

K2127W2/WU2 68 

K2210G2 68 

K2211J 61 

K2213L 59 

K2213L2 68 

K22I4F 59 

K2214F2 68 

K2214J 59 

K2214J2 68 

K2228LAAV 59 

K2229EA 11 

K2229E-3A-3 14 

K2230EA 12 

K2231L 59 

K2231L2 68 

K2231R2 68 

K2231W2 68 

K2235EA 12 

K2235E-3A-3 14 

K2240EA 12 

K2258EA 12 

K2258E-3A-3 14 

K2260R 12 

K2260R-3 13 

K2262R 12 

K2262R-3 13 

K2263E 12 

K2263E-3 13 

K2266A 12 

K2266R-3 13 

K2267E 12 

K2267E-3 13 

K2268R 12 

K2270H/R 12 

K2271H 12 
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ZENITH 


MODEL INDEX 

(CONTINUED ) 


model ass 

MODEL BB 

MODFI COLUMN 

MUUtL NUMBER 

MODEL B 

model as 

MODEL SB 

K227IH-3 13 

K2286R 12 

K2268R-3 13 

K2287R 12 

K2287R-3 13 

K2288E 12 

K2290R 12 

K 2291E 12 

K2291E-3 13 

K2700R2/RU2 64 

K2705R/RU 64 

K2705R2/RU2 64 

K2705R2B/RU2B 64 

K2705Y/VU 64 

K2705Y2/YL12 64 

K2705Y 28/YU 28 64 

K2707L/LUAAU 64 

K2708E2/EU2 64 

K2708E2B/EU2B 64 

K2708R2/RU2 64 

K2708R2B/RU2B 64 

K2708W2/WU2 64 

K2708W2B/WU2B 64 

K2717E/EU 63 

K2717E2/EU2 70 

K2717R/RU 63 

K2717R2/RU2 70 

K2717W/YU 63 

K2717W2/WU2 70 

K2735E/EU 64 

K2735E2/EU2 64 

K2735E2B/EU2B 64 

K2735L/LU 64 

K2735L2/LU2 64 

K2735L2B/LU2B 64 

K2735R/RU 64 

K2735R2/RU2 64 

K2735R2B/RU2B 64 

K2735W/WU 64 

K2735W2/WU2 64 

K2735W2B/WU2B 64 

K2736E/EU 64 

K2736E2/EU2 64 

K2736E2B/EU2B 64 

K2736M/MU 64 

K2736M2/MU2 64 

K2736M2B/MU2B 64 

K2736R/RU 64 

K2736R2/RU2 64 

K2736R2B/RU2B 64 

K2736W/WU 64 

K2736W2/WU2 64 

K2736W2B/5U2B 64 

K2737E/EU 64 

K2737E2/EU2 64 

K2737E2B/EU2B 64 

K2737R/RU 64 

K2737R2/RU2 64 

K2737R2B/RU2B 64 

K2738W/WU 64 

K2737W2/WU2 64 

K2737W2B/WJ2B 64 

K2738E/EU 64 

K2738E2/EU2 64 

K2738E2B/EU2B 64 

K2738R/RU 64 

K2738R2/RU2 64 

K2738R2P/RU2B 64 

K2738W/WU 64 

K2738W2/WU2 64 

K2738W2B/WU2B 64 

K2739E/EU/L/LU 64 

K2739R/RU/V//WU 64 

K2742H/HU 63 

K2742H2/HU2 70 

K2742M/MU 63 

K2742M2/MU2 70 

K2742R/RU 63 

K2742R2/RU2 70 

K2742W/WU 63 

K2742W2/WU2 70 

K2748H/HU 63 

K2748H2/HU2 70 

K2748M/MU 63 

K2748M2/MU2 70 

K2748R/RU 63 

K2748R2/RU2 70 

K2748W/WU 63 

K2756L/LU 63 

K2756L2/LU2 70 

K2756R/RU 63 

K2756R2/RU2 70 

K2756W/WU 63 

K2756W2/WU2 70 

K2756YAU 63 

K2756Y2AU2 70 

K2872R 15 

K2873E 15 

K3300Y2 73 

K3308R2B/RAA2 64 

K3308Y2B 64 

K3310E/R/W 64 

K3311R 63 

K331IR2 70 

K3311W 63 

K3311W2 70 

K3311Y 63 

K3311Y2 70 

K3340E 64 

K3340E2 64 

K3340E2B 64 

K3340R 64 

K3340R2 64 

K3340R2B 64 

K3340W 64 

K3340W2 64 

K3340W2B 64 

K3341H 64 

K3341H2 64 

K3341H2B 64 

K3341M 64 

K3341 M2 64 

K3341M2B 64 

K3341R 64 

K3341R2 64 

K3341R2B 64 

K3341W 64 

K3341W2 64 

K3341W2B 64 

K3342H 64 

K3342H2 64 

K3342H2B 64 

K3342M 64 

K3342M2 64 

K3342M2B 64 

K3342R 64 

K3342R2 64 

K3342R2B 64 

K3342W 64 

K3342W2 64 

K3342W2B 64 

K3345L/R/W 64 

K3350L 63 

K3350L2 70 

K3350R 63 

K3350R2 70 

K3350W 62 

K3350W2 70 

K3350Y 63 

K3350Y2 70 

K3358W/Y 70 

K3358W2/Y2/H2 73 

K3368M/R 63 

K3385H 63 

L1615B 3/BU3/L3/LU 3 65 

L1620L3/IU3/Y3/YU3 65 

L1800R/RU 14 

L1812E/EU/R/RU 14 

L1820E/EU/R/RU 14 

L1846E/EU/R/RU 14 

L2005C/F 76 

L2005CU/FU 76 

L2008L/LU 69 

L2008R/RU 69 

L2008W/WU 14 

L2009C/L 76 

L2009CU/LU 76 

L2012F/L 76 

L2012FU/LU 76 

L20141/R/W 76 

L2014LU/RU/WU 76 

L2108G/L 74 

L2108GU/LU 74 

L2109F/L 74 

L2109FU/LU 74 

L2109F3/FU3/J3/JU3 78 

L2110L/R/W 74 

L2110LU/RU/WU 74 

12110L3/LU3/R3/RU3/ 
W3/WU3 78 

L2127B/W 74 

L2127BU/WU 74 

L2127B3/BU2/L3/LU3/ 
W3/WU3 78 

12150L3/LU 3/Y 3/YU 3 65 

L2155B3/BU3/J3/JU3/L3/ 
LU3A3AU3 65 

L2210J/JD 76 

L2210JU/JDU 76 

L2213L/LD 74 

L2213LU/LDU 74 

L2214L 74 

L2214LU 74 

L2214L3/LU3 78 

L2228R/RU 14 

L2229E/EU/R/RU 14 

L2231L/R/W 74 

L2231LU/RU/WU 74 

L2231L3/LU3/R3/RU3/ 

W3/WU3 78 

L2235E/EU/R/RU 14 

L2236E/EU/R/RU 14 

L2237E/R 14 

L2237EU/RU 14 

L2240J/L 76 

L2240JD/LD 76 

L2240JDU/LDU 76 

L2240JU/LU 76 

L2250/E/R 14 

L2250EUAU/U 14 

L2251E/EU 14 

L2251R/RU 14 

L2258E/EUA/RU 14 

L2258R/RU 14 

L2259E/EU/R/RU 13 

L2260R/RU 13 

L2261E/EU/H/HU 13 

L2262C/CU/R/RU 13 

L2266R/RU 13 

L2267E/EU/H/HU 13 

L2270/U 13 

L2275YAU 16 

L2281E/EU/R/RU 14 

L2281U 14 

L2285R/RU 14 

L2287R/RU 13 

L2291E/EU 13 

L2571R/RU 16 

L2572R/RU 16 

L2573E/EU 16 

L2574R/RU 16 

L2575E/EUAAU 16 

L2592R/RU 16 

L2593H/HU 16 

L2705RA/R4A 4 77 

L2705R3/RU3A3AU3 77 

L2705RUAU/RU4AU4 77 

L2708E/R/V/ 77 

L2708EU/RU/WU/WU1 77 

L2708E2/EU3/R3/RU3/ 

W3/WU3 77 

L2717/EU/R/RU/W/WU 72 
L2717E3/EU3/R3/RU3/ 

W3/WU3 72 

L2735E/1/R/W 77 

L2735EU/LU/RU/WU 77 

L2735E3/EU3/L3/LU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

L2736E/M/R/W 77 

L2736EU/MU/RU/WU 77 

L2736E3/EU3/M3/MU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

L2737E/R/WAV1 77 

12737EU/RU/WU 77 

L2737H3/HU3/M3/MU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

L2738E/R/W 77 

L2738EU/RU/WU 77 

L2742H/HU/M/MU/R/RU/ 
W/WU 72 

L2742H3/HU3/M3/MU 3/ 
R3/RU3/W3/WU3 72 

L2746H/1HU 72 

L2746H3/HU3 72 

L2748H/H U/M/MU /R/R U/ 
W/WU 72 

L2748H3/HU3/M3/MU3/ 
R3AU3/W3/WU3 72 

L27561/LU/R/RU/W/WU/ 

Y/YU 72 

L2756L3/LU3/R3/RU3/W3/ 

WU3 72 

L2786W/WU 72 

L2876E/E U/R/RU 1 3 

L2878R/RU 16 

L2879E/EU 16 

L2894H/HU 16 

L3308RA 77 

L3308RDAD 77 

L3308RU/RDUAUA DU 77 

L3308R3/RU3A3AU3 77 

L331IR/WA 72 

L331IR3/RU3/W/WU3/ 

Y3AU3 72 

L3340E/ED/R/RD/W/WD 77 
L3340EU/EDUAU/RDU/ 
WU/WDU 77 

L3340E3/EU3A3AU3/ 

W3/WU3 77 

L334IH/HD/M/MD/RAD/ 
W/WD 77 

L3341HU/H DU/MU/M DU 
RUADU/WU/WDU 77 

L3341H3/HU3/M3/MU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

L3342H/H D/M/M D/R/R D/ 
WA^D 77 

L3342HU/H DU/MU/MDU/ 
RU/RDU/WU/WDU 77 

L3342H3/HU3/M3/MU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

L33501/R/WA 72 

L3350R3/RU3/W3, / WU3 72 

L3355H 72 

L3355H3/HU3 72 

L3358W/Y 72 

M1800E/EU/EZ 21 

M1800R/RU/RZ 21 

M1800RUZ1/RZ1 14 

M2228EA 21 

M2228RU/RZ 21 

M2229E/EU/EZ 21 

M2229R/RU/RZ 21 

M2230E/EU/R/RU 21 

M2230EZ/RZ/RZ2 21 

M2237EU/R/RU 17 

M2237EZ AZ 17 

M2249E/EU/EZ 21 

M2249R/RU/RZ 21 

M2250E/EZ 21 

M2250EU 21 

M2250R/RII 21 

M2250RUZ 21 

M2250RZ 21 

M2251EUZ1/RUZ1 14 

M2251EZ1/RZ1/Z1 14 

M2252E/EU/EZ 21 

M2252R/RU/RZ 21 

M2258RUZ1 14 

M2258RZ1 14 

M2260R/RU 17 

M2260RUZ 17 

M2260RZ 17 

M2261E/EU/EZ 17 

M2267YAUAZ 17 

M2570R/RZ 18 

M2570RU/RUZ/U 18 

MJ2786L/LU/W/WU 54 

MJ2787M/MU/R/RU 54 

MJ2789M/MU/R/RU 54 

MJ3388H 54 

MK2784M/MU/R/RU 64 

MK2784W/WU 64 

MK2785M2/MU2 64 

MK2785M2B/MU2B 64 

MK2785R2/RU2 64 

MK2785R2B/RU2B 64 

MK2785W2/WU2 64 

MK2785W2B/WU2B 64 

MK2786L/LU 64 

MK2786L2/LU2 64 

MK2786L2B/LU2B 64 

MK2786R/RU 64 

MK2786R2/RU2 64 

MK2786R2BAU2B 64 

MK2786W/WU 64 

MK2786W2/WU2 64 

MK2786W2B/WU2B 64 

MK2787M/MU 64 

MK2787M2/MU2 70 

MK2787R/RU 64 

MK2789M/MU 63 

MK2789R/RU 63 

MK 3386L/R/W 64 

MK3388H/HU 63 

MK3388H2 70 

ML2784M/R/W 77 

ML2784R3/RU3/W3/WU3 77 

ML2785MU/RU/WU 77 

ML2785M3/MU3/R3/ 
RU3/W3/WU3 77 

ML2786L/R/W 77 

ML2786LU/RU/WU 77 

ML2786W3/WU3 77 

R1800E/EU/R/RU 19 

R1800EUZ/RUZ 21 

R1800EZ/RZ 21 

R181EA 19 

R181EU/RU 19 

R18IEUZ/RUZ 21 

R181EZ/RZ 21 

R2229E/R 19 

R2229EU/RU 19 

R2229EUZ/RUZ 21 

R2229EZ/RZ 21 

R2230E/R 

R2230EU/RU 19 

R2230EUZ/RUZ 21 

R2230EZ/RZ 21 

R2237E/R 19 

R2237EU/RU 19 

R2249E/R 19 

R2249EU/RU 19 

R2249EUZ/RUZ 21 

R2249EZ/RZ 21 

R2250E/R 19 

R2250EU/RU 19 

R2250EUZ/RUZ 21 

R2250EZAZ 21 

R2253M/MU 19 

R2257E/R 19 

R2257EU/RU 19 

R2257EUZ/RUZ 21 

R2257EZ/RZ 21 

R2258E/R 19 

R2258EU/RU 19 

R2258EUZ/RUZ 21 

R2258EZ/RZ 21 

R2337E/EU/R/RU 20 

R2359E/EUA/RU 20 

R2360R/RU 20 

R2367E/EUAAU 20 

R2368R/RU 20 

R2387R/RU 20 

R2391E/EU 20 

R2671E/EUA/RU 18 

R2975R/RU 18 

R2976E/EU 18 

R2979E/EU 18 

R2994EU/1HU 18 

RK2784M/MU/R/RU 64 

RK2784W/WU 64 

RK2785M2/MU2 64 

RK2785M2B/MU2B 64 

RK2785R2/RU2 64 

RK2785R2B/RU2B 64 

RK2785W2/WU2 64 

RK2785W2B/WU2B 64 

RL2784R3/RU3/W3/WU3 77 

RL2785MA/W 77 

R12785MU/RU/WU 77 

SA2020R/W 77 

SA2020RL/WU 77 

SA2022R/W 77 

SA2022RU/WU 77 

SA2024HU/MUAU/WU 77 
SA2028WU 77 

SA2054W 77 

SA2054WU 77 

SA2054W3/WU3 77 

SA3040EA/W 77 

SA3040EU/RU/WU 77 

SA3042E/E D/H/H DAA D/ 
W/WD 77 

S A3042EU/E DU/HU/H DU/ 
RU/RDU/WU/WDU 77 

SA3078E/ED/RAD/W/WD 77 
SA3078EU/EDU/RU/RDU/ 
WU/WDU 77 

SA3080E/ED/RAD/W/WD 77 
SA3080EU/EDU/RU/RDU/ 
WU/WDU 77 

T1814R 24 

T1816B/E/1A 24 

T1980C/CU 61 

T1980C4/CU4 69 

T1980G/GU 61 

T1980G4/GU4 69 

TI981G/GU 69 

T1981L/LU 69 

T1985C/CU 62 

T1985C2/CU2 68 

TI985C4/J4 76 

T1985CU4/JU5 76 

T1985J/JU 62 

T1985J2/JU2 68 

T1986F 76 

T1986FU 76 

T1987R/W 76 

T1987RU/WU 76 

T1990F4/L4 76 

T1990FU4/LU4 76 

T1990G/GU 62 

T1990G2/GU2 68 

T1992C/L 76 

T1992CU/LU 76 

T1994F/L 76 

TI994FU/LU 76 

TI995W 76 

T1995WU 76 

T19952W2/WU2 68 

T1997R/W 76 

T1997RU/WU 76 

T1998W 76 

T1998WU 76 

T2023R3/RU3/W3/WU3 77 

T2024H/M/R/W 77 

T2024H3/HU3/M3/MU3/ 
R3/RU3/W3/WU3 77 

T2025W/WU 57 

T2025W2/WU2 64 

T2025W2B/WU2B 64 

T2025WA/WAU 64 

T2026H/HU 57 

T2026H2/HU2 64 

T2026H2B/HU2B 64 

T2026HA/HAU 64 

T2026R/RU 57 

T2026R2/RU2 64 

T2026R2B/RU2B 64 

T2026RA/RAU 64 

T2027M/MU 57 

T2027M2/MU2 64 

T2027M2B/MU2B 64 

T2027MA/MAU 64 

T2028W 77 

T2028W3/WU3 77 

T2029A/H/R 77 

T2029AU/HU/RU 77 

T2029A3/AU3H3/HU3/R3/ 

RU3 77 

T2030M 77 

T2030MU 77 

T2030M3/MU3 77 

T2040E2/EU2 64 

T2040E2B/EU2B 64 

T2040E4/R4/W4 77 

T2040EU4/RU4/WU4 77 

T2040R2/RU2 64 

T2040R2BAU2B 64 

T2040R3AU3/W3/WU3 77 

T2040W2/WU2 64 

T2040W2B/WU2B 64 

T2042E/H/R/W 77 

T2042EU/HUAU/WU 77 

T2042E2/EU2 64 

T2042R2/RU2 64 

T2042W2/WU2 64 

T2044E2B/EU2B 64 

T2044R2/RU2 64 

T2044R2BAU2B 64 

T2044W2/WU2 64 

T2044W2BAAJ2B 64 

T2045R/W 77 

T2045RU/WU 77 

T2045R3/RU3/W3/WU3 77 

T2050M/MU 57 

T2050MA/MAU 64 

T2050R/RU 57 

T2050RAAAU 64 

T2050W/WU 57 

T2050WA/WAU 64 

T2052M/MU 64 

T2052M2/MU2 64 

T2052M2B/MU2B 64 

T2052R/RU 64 

T2052R2/RU2 64 

T2052R2B/RU2B 64 

T2052W/WU 64 

T2052W2/WU2 64 

T2052W2B/WU2B 64 

T2055H/M/R/W 77 

T2055HU/MU/RU/WU 77 

T2055H2/HU2 64 

T2055H2B/HU2B 64 

T2055H3/H U 3/M3/MU3/ 

R 3/RU 3/W 3/WU 3 77 

T2055M2/MU2 64 

T2055M2B/MU28 64 

T2055W2/\VU2 64 

T2055W2B/WU2b 64 

T2070E/EU 57 

T2070EA/EAU 64 

T2070R/RU 57 

T2070RAAAU 64 

T2070R3AU3/W3/WU3 77 

T2070W/WU 57 

T2070WA/WAU 64 

T2072H/HU 57 

T2072HA/H AU 64 

T2072W/WU 57 

T2072WA/WAU 64 

T2073M/MU 57 

T2073MA/MAU 64 

T20751/LU 57 

T2075L2B/LU2B 64 

T2075LA/LAU 64 

T2075W/WU 57 

T2075W2B/WU2B 64 

T2075WA/WAU 64 

T2077H/HU/R/RU 57 

T2079M/MU 64 

T2080E/EU 64 

T2080E2/EU 64 

T2080E2/EU2 64 

T2080E2B/EU2B 64 

T2080E3/EU3/R3/RU3/W3/ 

WU3 77 

T2080E4/R4/W4 77 

T2080EU4/RU4/WU4 77 

T2080R/RU 64 

T2080R2BAU2B 64 

T2080W/WU 64 

T2080W2/WU2 64 

T2080W2B/WU2B 64 

T2081E/R/W 77 

T2081EU/RU/WU 77 

T2081R3/RU3/W3/WU3 77 

T2104C/CU/G/GU 56 

T2I051/LU 56 

T2203J 69 

T2205G2 68 

T2220R/RU 23 

T2222B/E/L/R 23 

T2222BU/EU/LU/RU 23 

T2224E/R 23 

T2224EU/RU 23 

T2229E/RA 19 

T2230E/R 19 

T2250E/R 19 

T2253M 19 

T2256E/R 19 

T2257E/R 19 

T2259E/R 22 

T226 i/e/H/RA 19 

T2262E/R 19 

T2359E/EUA/RU 22 

T2360R/RU 22 
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ZENITH 


MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL SSS8S 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

MODEL 

COLUMN 

NUMBER 

T2367E/EUAAU 

22 

X2248EU/RU 

28 

Y2670EUZ/RUZ 

25 

Z2282E/R 

36 

29G20/DX 

1 

6041W2 

71 

T2383R/RU 

22 

X2254M/MU 

27 

Y2671R/RU 

30 

Z2282EU/RU 

36 

37T996RLP/OX 

1 

6050H 

71 

T2387R/U 

22 

X2256E/R 

27 

Y2672E/EU 

30 

Z2282EZ/EZU 

41 

37T998RLP/RLPZ/OX 1 

6050H1 

66 

T2391E/R/U 

22 

X2256EU/RU 

27 

Z 1510L/LU 

37 

Z2282RZ/RZU 

41 

37T998RLPU 

1 

6051H2 

71 

T2670E/EU/R/RU 

22 

X2257/E/R 

27 

Z 1511B/BU 

37 

Z2337E/RA 

35 

37T998RLPZ 1 

1 

6051W 

75 

T2671E/EU/R/RU 

22 

X2257EU/RU/U 

27 

Z1512J/JU 

37 

Z2337EU/RUAU 

35 

42T999RLP/RLP-OX/Z 1 

6060H 

60 

T2706EA/EAU 

64 

X2258E/R 

27 

Z 1812GZ/GZU 

42 

Z2359/R 

39 

5005YAU 

66 

6060H1 

66 

T2706RA/RAU 

64 

X2258EU/RU/U 

27 

Z 1812RZ/RZU 

42 

Z2359EZ/EZU 

39 

5005YAU 

75 

6061H2 

71 

T2706W/WU 

64 

X2264EQ/RQ 

27 

ZI814RA 

38 

Z2359RZ/RZU 

39 

5005Y2AU2 

71 

6061H/X 

75 

T2706WA/WAU 

64 

X2264EQU/RQU 

27 

ZI814RUAU 

38 

Z2359Z/ZU 

39 

50I0R/RU 

66 

6119R/W 

79 

T2707W3/WU3 

77 

X2280E/R 

28 

Z 1815J/R 

38 

Z2359U 

39 

5010R2/RU2 

71 

6126H/M/R/W 

79 

T2994EU/HU 

22 

X2280EU/RU 

28 

Z 1816C/E/R 

38 

Z2360R/RU 

39 

5010W/WU 

66 

6I28K/W 

79 

T3025W 

57 

X2359E/EU 

26 

Z 1816CU/EU/RU 

38 

Z2360RZ/RZU 

39 

5010W2/WU2 

71 

613IE/H/R/W 

79 

T3025W2B 

64 

X2360R/RU 

26 

ZI817GZ/GZU 

42 

Z2636YZ 

35 

5011R/RU/W/WU 

75 

6136M/R 

79 

T3025WA 

64 

X2362E/H/R 

26 

Z1817LZ/LZU 

42 

Z2637E/RA 

35 

5018R/RU/W/V/U 

75 

6141WU 

79 

T3026H 

57 

X2362EU/HU/RU/U 

26 

ZI818C/E/R 

37 

Z2637EU/RUAU 

35 

5025M/MU 

66 

6151 HU 

79 

T3026H2B 

64 

X2365EQ/RQ 

26 

Z 1818CU/EU/RU 

37 

Z2671E/R 

35 

5025M2/MU2 

71 

6161HU/XU 

79 

T3026HA 

64 

X2365EQU/RQU 

26 

Z1819JZ/JZU 

42 

Z2672E/R 

35 

5025R/RU 

66 

6171WU 

79 

T3026R 

57 

X2383/R/RU/U 

26 

Z2220RA 

36 

Z2672EU/RU 

35 

5025R2/RU2 

71 

6175VUAU 

79 

T3026R2B 

64 

X2391EQ/EQU 

26 

Z2220RDAD 

29 

Z2675EZ/EZU 

41 

5025W/WU 

66 

6540R/W 

79 

T3026RA 

64 

X2636E/R 

25 

Z2220RUAU 

36 

Z2675RZ/RZU 

41 

5025W2/WU2 

71 

7100W2/WU2 

71 

T3027M 

57 

X2636EU/RU 

25 

Z2221RZ/RZU 

40 

Z3000E/R 

36 

5026H/HU/M/MUA/ 

7500W 

66 

T3027M28/MA 

64 

X2640E/EU/R/RU 

27 

Z222IYZAZU 

40 

Z3000EU/RU 

36 

RU/W/WU 

75 

7500W 2 

71 

T3042E2/H2 

64 

X2670E/R 

25 

Z2222C/E/RA 

36 

Z3000EZ/EZU 

41 

5027R/RU 

66 

5161HU 

79 

T3042R2/W2 

64 

X2670EU/RU 

25 

Z2222CU/EU/RU/YU 36 

Z3000RZ/RZU 

41 

5027R2/RU2 

71 

5171WU 

79 

T3072H/\V 

57 

X2671R/RU 

26 

Z2223CZ/CZU 

41 

Z 3001E/R 

36 

5027W/WU 

66 

5530R/RU/W/WU 75 

T3073M 

57 

X2672E/EU 

26 

Z2223EZ/EZU 

41 

Z300IEZ/EZU 

41 

5027W2/WU2 

71 

5535R/*V 

79 

T3074L/W 

57 

X2674EQ/RG 

26 

Z2223RZ/RZU 

41 

Z3001RZ/RZU 

41 

5030E/EU 

60 

5535RU/WU 

79 

T3074LA/WA 

64 

Y1814Y/YU 

29 

Z2223YZAZU 

41 

Z30O4E/R 

36 

5030E1/EUI 

66 

5540R/W 

79 

T3075L/W 

57 

Y1816C/E/R 

29 

Z 2229R/RU 

32 

Z3004EU/RU 

36 

5030E2/EU2 

71 

6015R 

66 

T3Q75L2B/W2B 

64 

Y1816CU/EU/RU 

29 

Z2229RD 

31 

Z3004EZ/EZU 

41 

5030M1/MU1 

66 

6015R2 

71 

T3075LA/WA 

64 

Y2220R/RU/U 

29 

Z2229RZ/RZU 

33 

Z3004RZ/RZU 

41 

5030M2/MU2 

71 

6015W 

66 

T3077H/R 

64 

Y2222/C/E/RA 

29 

Z 2230E/R 

32 

Z 3006E/R 

36 

5030R/RU 

60 

6015W2 

71 

T3079M 

64 

Y2222CU/EU/RUAU/U 

29 

Z2230ED/RD 

31 

Z3006EU/RU 

36 

5030R1/RUI 

66 

6018M/R/W 

75 

T3080E/E2 

64 

Y2229R/RU 

31 

Z2230EU/RU 

32 

Z3008E/R 

36 

5030R2/RU2 

71 

6025M 

66 

T3080E2B 

64 

Y2230E/EU/R/RU 

31 

Z2230EZ/EZU 

33 

Z3008EU/RU 

36 

5030W/WU 

60 

6025 M2 

71 

T3080R/R2 

64 

Y2232E/EU/R/RU 

29 

Z2230RZ/RZU 

33 

Z3008EZ/EZU 

41 

5030WI/WUI 

66 

6025R 

66 

T3080R2B 

64 

Y2232EU27RUZ 

28 

Z2232E/R 

29 

Z3008RZ/RZU 

41 

5030W2AVU2 

71 

6025R2 

71 

T3080W/W2 

64 

Y2232EZ/RZ 

28 

Z2243E/EU 

36 

Z3OI0E/H/RA 

32 

5035M/MU 

60 

6025W 

66 

T3080W2B 

64 

Y2247E/EU/R/RU 

29 

Z2243ED/RD 

36 

Z3010EU/HU/RUAU 32 

5035MI/MUI 

66 

6025W2 

71 

T5510RZ/RU2 

71 

Y2247EUZ/RUZ 

28 

Z2243EZ/EZU 

41 

Z3010EZ/EZU 

33 

5035R/RU 

60 

6026H/M/S/W/WI 75 

T5510W2/WU2 

71 

Y2247EZ/RZ 

28 

Z 2243R/RU 

42 

Z3010HZ/HZU 

33 

5035RI/RUI 

66 

6028R/W 

75 

T5520M2/MU2 

71 

Y 2250/E/R 

29 

Z2243RZ/RZU 

41 

Z30I0RZ/RZU 

33 

5036M/MU/R/RU 

75 

6027R 

66 

T5520R2/RU2 

71 

Y2250/EU/RU/U 

29 

Z2244EZ/EZU 

41 

Z3010YZAZU 

33 

5036M2/MU2 

71 

6027R2 

71 

T5520W2/WU2 

71 

Y2254M/MU 

31 

Z2244RZ/RZU 

41 

Z3012H/R 

39 

5036R2/RU2 

71 

602 7W 

66 

T5526R2/RU2 

71 

Y2256E/EU/R/RU 

31 

Z2247E/H/R 

36 

Z3012HU/RU 

39 

5040W/WU 

60 

602 7W2 

71 

T5526W2/WU2 

71 

Y2256EZ/RZ 

27 

Z2247EU/HU/RU 

36 

Z30I2HZ/HZU 

39 

5040WI/WUI 

66 

6030E 

60 

T6520M2/R2/W2 

71 

Y2257EZ/RZ/Z 

27 

Z2248E/H/R 

29 

Z3012RZ/RZU 

39 

5041W/WU 

75 

6030El 

66 

T6526R2/W2 

71 

Y2258/E/H/R 

29 

Z2248ED/RD 

31 

Z3014H/R 

39 

504IW2/WU2 

7-1 

6030E2 

71 

X18I4R/RU 

23 

Y2258/EU/HU/RU/U 

29 

Z2249E/R 

36 

Z3014HU/RU 

39 

5050H/HU 

60 

6030M1 

66 

X1816E/G/L/R 

23 

Y2263EZ 

27 

Z2249EZ/EZU 

41 

Z3014HZ/HZU 

39 

5050HI/HUI 

66 

6030 M2 

71 

X1816EU/GU/LU/RU 23 

Y2263R/RU 

31 

Z2249RZ/RZU 

41 

Z3014RZ/RZU 

39 

5051H/HU 

75 

6030R 

60 

X2220R/RU 

28 

Y2263RZ 

27 

Z2250/E/R 

29 

Z 4000E/R 

35 

505 IH2/HU2 

71 

6030R1 

66 

X222E/G/L 

28 

Y2264EQ/RQ 

31 

Z225IE/EU 

36 

Z4000EU/RU 

35 

5060H/HU 

60 

6030R2 

71 

X2222EU/GU/LU 

28 

Y2281E/R 

29 

Z2251EZ/EZU 

41 

Z4000EZ/EZU 

41 

5060H l/HU 1 

66 

6030W 

60 

X2222R/Y 

28 

Y2281/EU/RU/U 

29 

Z225IR/RU 

36 

Z4000RZ/RZU 

41 

5061H/HU 

75 

6030W1 

66 

X2222RUAU 

28 

Y2359E/EU 

30 

Z2251RZ/RZU 

41 

Z 4006E/R 

35 

5061H2/HU2 

71 

6030W2 

71 

X2224E/RA 

28 

Y2359EUZ 

26 

Z2255E/R 

32 

Z4006EZ/RZ 

41 

5106Y 

79 

6031E/H/W 

75 

X2224EU/RUAU 

28 

Y2359EZ 

26 

Z2255EU/RU 

32 

Z4006EZU 

41 

51091/R/W 

79 

6035M 

60 

X2229R/RU 

27 

Y2360RUZ 

26 

Z2257E/M/R 

32 

27T965R 

1 

5111L/R/W 

79 

6035M1 

66 

X2230E/R 

27 

Y2360RZ 

26 

Z2257EU/MU/RU 

32 

28T925/E/G O/R 

1 

5119R/W 

79 

6035R 

60 

X2230EU/RU 

27 

Y2391EQ/EQU 

26 

Z2257EZ/EZU 

33 

28T926E/E -OX/R 

1 

5126H/M/R/W 

79 

6035R1 

66 

X2230U 

27 

Y2636E/R 

34 

Z2257MZ/MZU 

33 

28T960/E/EZ/GO/K 1 

5128R/W 

79 

6036M2/R2 

71 

X2232E/R 

28 

Y2636EUZ/RUZ 

25 

Z2257RZ/RZU 

33 

28T961E/GO 

1 

5131E/H/R/W 

79 

6036M/R 

75 

X2232EU/RU 

28 

Y2636EZ/RZ 

25 

Z2758E/H/R 

36 

2ST962R/R-Z/Z 

1 

5136M/R 

79 

6040W 

60 

X2247E/R 

28 

Y2670E/R 

34 

Z2258EU/HU/RU 

36 

28T963/R 

1 

5141WU 

79 

6040W1 

66 

X2247EU/RU 

28 

Y2670EZ/RZ 

34 

Z 2281 E/EU/R/RU 

29 

28T964/R 

1 

5151WU 

79 

6041W 

75 

X2248E/R 

28 












CHASSIS INDEX 


CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

CHASSIS 

COLUMN 

NUMBER 

14K20/VJ 

65 

16E24Q 


51 

16 K 2 7/Q/Q S/Q T/TU AJ 59 

17Y23/U 

34 

19L30/U 

14 

22T20/U 

22 

14L20/U 

65 

16E25/Q/U 


50 

16K28QS 

70 

17Z20/U 

36 

19L33/U 

14 

22T21/U 

22 

I4L30/Q/U 

69 

16E27/Q/U 


52 

16K32/QS/U 

70 

17Z21/U 

36 

I9L34/U 

14 

22X20/Q/QU/U 

21 

14L36 

76 

16F2I/Q/U 


51 

16K33/Q/GS/U 

64 

17Z22/U/Q/QU 

36 

I9M20/U /UZ/Z 

21 

22X21/Q/QU/U 

26 

I5L36/U 

76 

16F23/Q/U 


51 

16K34/Q/QS/U 

64 

17Z23/Q/QU/U 

35 

)9M2lA)/UZ/Z 

21 

22X22/Q/QU/U 

26 

I5A25/U 

43 

16F24Q 


51 

16K36/QS/U 

68 

17Z30/U 

40 

19R20/U 

19 

22Y20/Q/U 

30 

15A26/Q/U 

46 

16F25/Q/T/TU/U 


50 

16K38QS 

73 

17Z31/U 

41 

19R21/U 

19 

22Y21/Q/U 

30 

I5B20/Q/U/UD 

47 

16F26/Q/U 


50 

16L24/U 

77 

17Z32/Q/QU/II 

41 

19R22/U 

19 

23G22/Z/Z1 

4 

15K37/QS/QT/T/TU/U 67 

16F27/Q/T/TU/U 


56 

16T20/U 

24 

17Z33/Q/QU/U 

41 

19T23 

22 

23G23/Z/Z1 

4 

15L22/U 

72 

16F28/Q/U 


52 

I6X20/U 

23 

17Z34Q/QU 

41 

19X21/U 

27 

23G24/Z/Z1 

5 

15L23/U 

77 

16G20/Q/U 


54 

16Y20/U 

29 

18C20Q 

45 

I9X22/Q/QU/1) 

27 

23H22/Z 

8 

I5L27/U 

78 

16G21/Q/U 


58 

16Z20/U 

38 

18C20/U 

45 

19X24/U 

27 

24G20/OX 

3 

15L32/U 

72 

16G22/Q/U 


58 

16Z2I/U 

38 

18C24Q 

45 

19Y22/Q/U 

31 

24G21/OX 

3 

15L33 

77 

16G23/Q/U 


58 

16Z25/U 

37 

18D20/Q/U 

53 

19Z22/Q/QU/U 

32 

24G 22/23/24/25 

6 

15L33U 

77 

16G 2 7/ Q/Q T/T/TU/U 

56 

17A20/Q/U 

44 

I8E20/Q/U 

53 

19Z32/G/U 

33 

24G26/Z/ZI 

8 

15Z30/U 

42 

16H20/Q/U 


54 

17A21Q 

44 

I9A20/Q/U 

45 

20H20 

7 

24H 20/21 

8 

15Z3I/U 

42 

16H21/Q/U 


58 

17A30/U 

44 

19A30/Q/U 

45 

20J21/22 

9 

25LC20/U/QS 

75 

16C20Q 

48 

16H22/Q/U 


57 

17A30Q 

44 

19B20/Q/U 

45 

20J23 

10 

25LC20 

79 

16C20/U 

48 

16H23/Q/U 


58 

17A31Q 

44 

19K20 

11 

20M20/U/U Z/Z 

9 

25LC30U 

79 

16C21Q 

49 

16H 2 7/T/TU/Q/Q T/U 

56 

17B20/Q/U/UD 

44 

19K20-3 

14 

20M21/UAZ/Z 

18 

26KC20/QS/U 

71 

16C21/U 

49 

16H28Q 


55 

17B21/Q 

44 

19K22 

11 

21J20/21 

9 

27F20/Z 

1 

16C21Z 

49 

16J20/Q/U 


54 

I7B22/UAJD 

44 

19K22-3 

14 

21K20/Z 

12 

27G20/OX 

3 

16C22Q 

49 

16J22/Q/OS/U 


57 

17D20/Q/U 

52 

19K23 

12 

21K20-3 

13 

27KC20/Q/U 

66 

16C23/U 

49 

16J23/Q/QS/U 


57 

I7G28Q 

55 

19K23-3 

14 

21L21A 

13 

28E20/OX/Z 

1 

I6C24/U 

49 

16J27/G/QS/Q T/T/TUAJ 56 

17T20/U 

53 

19K23Z 

12 

22H20/Z 

8 

28F21/22 

1 

16021/Q/U 

51 

16J28QS 


55 

I7X20/U 

28 

19K24-3 

14 

22H21/22 

8 

28F 23/OX 

l 

I6D25/Q/U 

50 

16K20/Q5/U 


61 

17X22/U 

28 

19L25/U 

14 

22 L 20 /u 

16 

28F25 

1 

16E20/U 

48 

16K22/QS/U 


63 

17X23/U 

25 

19L26/U 

14 

22R20A 

20 

28K 20 

15 

16E21/G/U 

51 

16K23/Q/QS/U 


64 

17Y20/U 

29 

I9L27/U 

14 

22R21/U 

18 

29JC20/Q/U 

60 

16E23G/U 

51 

16K26/U 


62 

I7Y22/U 

29 

I9L28/U 

14 
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FORM-7 























ZENITH 



Trap 

Trap 

1st Sound IF 


2nd Sound IF 


AM IF and 

FM IF _ 

AM IF and 
FM IF 

Peaking 

Peaking 


Peaking 

Peaking 

RF Choke 

Filament 

Choke 


S-15053 

S-15050 

S-16624 

20-1004 

95-1121 

S-16012 

17-3412 

95-1118 

95-1119 

NOT USED 

S-12250 

NOT USED 

S-12249 

S-12251 

NOT USED 

S-15058 

S-16010 

S-15059 

S-16011 

S-15125 

S-16015 

19-3300 


NOT USED 

NOT USED 

S-16652 

S-16652 

20 1020 

20 1020 

S-16656 

S-16656 

S-16738 

S-16738 

aSTTim 

17-3402 


S-15128 

19-1005 


S-15128 

19-1005 


S-1506 0 
19-3001 


S-17957 


NOT USED NOT USED 


S-16984 

19-3001 


S-18020 

19-3001 

S-16984 

19-3001 


S-18020 

19-3001 

S-16984 

19-3001 


Service notes may be found at the end of the ZENITH section. 
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ZENITH 


PART NAME 


11 12 13 


15 16 



Vert. Blocking 
Oscillator 


Width Coil 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 
Oscillator 
Horizontal 
Ringing Coil 
Antenna 
Input (Baiun) 

Video IF 


Video IF 

Video IF 

Video IF 


Ratio Det. or 
Quadrature 


S-20099 

Fly-132 


95-1359 

Y-39 


26S11 


NOT USED NOT USED 



95-1377 

26S22 


95-1384 

26S17 2 


95-1421 24 

26S22 


95-1377 

26S22 


S-18748' 

WC-24 


S-18570 S-19342 

WC-25 11 WC-23 1 


WC-23 11 


95-1298 

26R43 2 


S-18570 

WC-25 11 


95-1298 

26R43 2 


S-19409 

WC-24 


S-19411 

WC-23 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 

NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED I 


95-1280 

26C44 


95-1280!3 

26C44 


95-1348 

95-1310 

26C93 


95-1346 15 

26C93 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 
COIL COIL COIL COIL COIL COIL 


S-17114 

HS-6 


S-19743 

HS-6 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


17-453487 17-453487 17-5004 


S-19736 53 S-19736 



S-19743 

HS-6 


S-19736 S-19736 

17-5004 17-5004 


S-17907 

17-5004 


S-17907 

17-5004 


S-17907 

17-5004 


S-21019 

17-5002 


S-17907 

17-5004 


S-21019 

17-5002 


S-17907 

17-5004 


S-17907 

17-5004 


S-18730 

17-5004 



Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


S-17958 

19-3500 


S-18749 

19-1006 


S-18750 

19-3180 


S-18751 

S-18751 

S-17958 

19-3160 49 

19-3160 49 

19-3500 


S-15128 

19-1005 


S-21563 

19-3125 60 



S-21562 

19-3160 60 



S-21563 

19-3125®° 



Service notes may be found at the end of the ZENITH section. 
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ZENITH 



Service notes may be found at the end of the ZENITH section. 
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ZENITH 


PART NAME 



Oscillator 


31 

32 

S- 23989 
Fly-114 73 

S-24978 

Fly-128 

95-1443 

Y-39 

95-1443 

Y-39 

95-1480 

26S23 

95-1454 

26S22 

NOT USED 

NOT USED 

S-18748 

WC-24 

S-18748 

WC-24 


S-41198 

Fly-183 42 


S-23984 

Fly-11472 


35 36 37 38 39 40 


S-24095 

S-40125 

Fly-118 



Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


SEE RINGING 
COIL 





NOT USED NOT USED 


S-22502 S-22502 


S -20623 
17-4524 


Ratio Dot. or 
Quadraturo 



S-24736 S-24736 


S-24736 S-24736 


S-19743 

HS-6 

S-19743 

HS-6 

S-19743 

HS-6 

S-40486 

15-1082 

S-40486 

15-1082 

S-24644 

S-24645 

15-1083 

S-24775 

S-24775 

S-40289 * 

S-23992 

17-4522 

S-23992 

17-4522 

S-40279 

17-4522 

S-23993 

17-4523 

S-23993 

17-4523 

S-40280 

17-4523 

S -23940 

S-23940 

S-23940 

S-19020 

20-1005 

S-19020 

20-1005 

S-19020 

20-1005 

S-22350 

20-I020 83 

S-22350 

20-1020 83 

S-40818 

17-1021 1 *® 3 

S-24080 

17-4538 

S-24080 

17-4538 

S-24080 

17-4538 

S-22350 

20-102083 

S-22350 

20-1020 83 

S-40818 
17-1021 1 ' 83 



S-19020 

20-1005 


S-19020 

20-1005 


S-24736 
20 - 1020 8 ' 


S-24736 

20 - 1020 8 ? 


S-22350 

20 - 1020 83 


S-23348 

16-3445 

S-23348 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 




Poaking 


Peaking 


Poaking 


Peaking 


RF Choke 


Filament 

Choke 


S-17912 

19-3160 

S-17912 

19-3160 

S-17912 

19-3160 

S-21562 

19-3160 60 

S-21562 

19-3160 60 

S-21562 

19-3160 



NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 
NOT USED N oT USED NOT USED NOT USED 


S-22444 

19-6022 


S-2088U S-2 0 880 NOT USED S-20880 

19-3125 19-3125 64 19-3125 64 

NOT USED N OT USED NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED 20-679 67 NOT USED 
19-1000 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 



S-16015 

19-3300 


S-21562 

19-3160 54 



Service notes may be found at the end of the ZEHITH section. 
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ZENITH 



PART NAME 


Flyback 


Yaks 


Vertical 

Output 

Vert. Blacking 
Oscillator 


43 44 45 46 47 


$-41196 

Fly-118 42 


S-41974 S-41906 

Fly-181 27 Fly-181 


95-1452 95-1527 


S-42878 S-42878 

Fly-184 Fly-184 


NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


Width Coil I NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 


49 50 


Linearity 


Power 


Filament 


Audio 

Output 


Horizontal 

Oscillator 


Horizontal 
Ringing Coil 


NOT USED NOT USED 


Video IF 


Video IF 


Video IF 


Trap 


1st Sound IF 


2nd Sound IF 


Peaking 


Peaking 


Filament 

Choke 


See note 37 NOT USED NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED 


95-1612 95-1649 

NOT USED 95-1612 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 


95-1557 81 


52 


95-1553/59 


SEE RINGING SEE RINGING SEE RINGING 5-19743 
COIL COIL COIL 


S-19743 


HS -6 

NOT USED 


HS -6 

NOT USED 


SEE RINGING I SEE RINGINC 
CO 


S-22348 

16-3445 

S-22348 

16-3445 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



S-43219 

19-4201 78 


S—16011 


NOT USED 


NOT USED 


S-20880 

19-3125 64 


NOT USED 


NOT USED 




19-3125 44 


NOT USED 


S-43892 

20-1049 97 

S-45229 

20-I005 84 


S-41883 
20-1049 89 



S-20880 
19-3125 44 


$-41879 


S-47905 

NOT USED NOT USED ,,,.325064 


NOT USED NOT USED 
95-1667 


NOT USED NOT USED 


95-1581 

95-1553/59 

26C41 

26C44 







■rgHM 




NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

S-43615 

S-43619 

S-41879 

19-3125 

19-3180 

19-3093 

S -43616 

S-16011 

S-47906 


Service notes may be found at the end of the ZENITH section. 
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ZENITH 


PART NAME 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

ELI 


60 

Flyback 

S-47071100 

S-46592 

Fly 182 

S-4707184 

S-46592 

Fly 182 

S-47662 

Fly 219 

S-52322102 

S-54860 

Fly 271 

S-49918107 

Fly 218 

S-51583 

S-53840 

Fly 250 

S-49918103 

Fly 218 

S-49918103 

Fly 218 

S-54840/C 

Fly 250 

S-53620 

Yoke 

95-1654101 

95-1768 

Y 98 

95-1654 

95-1768 

Y 98 

19-1695 

Y 55 

95-1839 

95-1944 

Y 39 

95-1825 

Y 98 

95-1795 

95-1942 

Y 5575 

95-1768 

95-1771 

Y 98 

95-1768 

95-1771 

Y 98 

95-1984 

Y 55 

L n.fy mtm 

Vertical 

Output 

95-1646/56 

26S23 

95-1656/A 

26523 

95-1696 

26S29 

95-1841/C 

26S23 

95-1823 

26S23 


19-1656 

26S23 

19-1656 

26S23 

95-2018/B 

26S23 


Vert. Blocking 

Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 


NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 



Width Coll 

NOT USED 

NOT USED 

S-49099 

NOT USED 


NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

Linearity 

NOT USED 

NOT USED 

S-47660 

WC 14 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Power 

See Note 38 

95-1561 

26R1232 

95-1693 

95-1612 

95-1840/94 

95-1945 

26R53 2 

95-1824108 

26R119 

95-1802109 

26R109 

95-182470 

26R119 

See Note 70 

95-1987 

26R115 

95-1935 

95-1899 

Filament 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 


Focus Coil 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

S-53351 

Audio 

Output 

95-1569/W35 

24S52 

95-161374 

24S96 

95-1569 

24S52 

95-1665 

24S432 

95-1703/-D 

24S90 

95-1665 

26S48 2 

95-1569105 

24S52 

95-1569105 

24552 

95-1988 

24S48 

95-1904/A 

22S88 

Choke 

95-1681 

26C44 

95-1559 

26C44 

95-1694 

95-1728 

26C78 

95-1842 

26C79 

95-1838 

26C78 

95-1805 

26C78 

95-1682 

95-1681 

26C44 

95-1682 

95-1681 

26C44 

95-1986 

26C44 

95-1644 

20C21 

Horizontal 

Oscillator 

S-45679 

HS 7 

S-45679 

HS 7 

S-47150 

HS 6 

S-45679 

HS 7. 

S-47150 

HS 6 

S-47150 

HS 6 

S-47150 

HS 6 

S-45679/78106 

HS 7 

S-56876 

S-41703 

Horizontal 

Ringing Coil 

S-47150 

HS 6 

$-47150 

HS 6 

See Horizontal 
Oscillator 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

S-56446 

NOT USED 

Antenna 

Input (Baiun) 

S-47666 

S-41511 


S-41511 








Video IF 

S-43891 

S-48046/45 

S-43892 

S-48046 

20-1049 

S-43891 

S-48046 

S-48045 

S-53071 

20-1044 

S-51749 

17-4535 

S-48045 

20-1044 

S-53099 

20-1044 

S-52410 

20-1044 

S-53071 

20-1044 

S-40823 

17-4523 

Video IF 

S-43443 

S-41889 

17-4524 

S-43443 

S-41889 

17-4524 

S-43443 

S-41889 

17-4524 

S-50474 

17-4522 

S-51753 

17-4535 

S-50474 

17-4522 

S-51753 

17-4535 

S-41889 

17-4524 

S-50474 

17-4522 

S-46877 

Video IF 

S-46741/40 

17-452487 

S-46740/41 

17-452487 

S-46740/41 

17-452487 

S-45339 

17-4524 

S-51755 

17-4523 

S-45539 

17-4524 

S-51754 

17-4523 

S-51643 

17-4523 

S-45539 

17-4524 

S-46876 

Video IF 

S-46868/67 

S-47968 

S-46868/67 

S-47968 

S-46848/47 

S-47968 

S-47968 

S-47968 

S-47968 

S-52687 

S-47968 

S-47967 

95-1777 

Ratio Det. or 

Quadrature 

S-46229 

S-47702 
20-100540 

S-47702 

S-45229 
20-1005 4 0 

S-47702 

S-45229 
20-100540 

S-45229 

20-100540 

S-477-2 

20-100540 

S-45229 

20-100540 

S-477-2 

20-1005-40 

S-477-2 

20-1005 40 

S-45229 

20-100540 

S-45831 

20-1005 

Trap 

S-41883 

20-1049 

S-41883 

20-1049 

S-41883 

20-1049 

S-41883 

20-1049 

S-51746 

20-1044 

S-41883 

20-1049 

S-53053 

17-4538 

S-41883 

20-1049 

S-53072 

20-1044 

S-40836 

S-40821 
17-453850 

Trap 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

S-53072 

17-4538 

NOT USED 

S-42872 

20-1020 

NOT USED 

NOT USED 

S-56687 

S-42795 

S-50491 


S-43125/26 

S-50341 

20-1020 

S-43125 

20-1020 

S-43125 

20-1020 

S-42872 

20-1020 

S-50341 

20-1020 

S-42872 

20-1020 

S -50341 

20-1020 

S-50341 

20-1020 

S-56689 

S-50489 

2nd Sound IF 

S-41899 

S-43717 

17-102179 

S-41899 

S-43717 

17-102179 

S-43717 

17-102179 

S-51445 

20-102087 

S-41899 

17-102179 

S-51445 

20-102087 

S-41899 

17-102179 

S-41899 

17-102179 


S-50487 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

95-1102 

16-67702 


CHROMA 

COILS 

See Note 23 

AM IF and 

FM IF 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

NOT USED 

95-1150 

16-34872 


Peaking 

S-41879 

19-3093 

S-41879 

19-3093 

S-4I879 

19-3093 

S-41879 

19-3075 

S-41879 

19-3075 

S-41879 

19-3075 

S-41879 

19-3075 

S-41879 

19-3075 

20-2014 

19-3180 

S-16011 

19-3250 

Peaking 

S-16011 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

S-52697 

19-4400 

S-43619 

19-3180 

S-43619 

19-3180 

S-52645 

19-3180 

S-52645 

19-3180 

20-2017 

19-3660 

S-41676 

19-3375 

Peaking 

S-43618 

19-3180 60 

S-43618 

19-318060 

S-43618 

19-318060 

S-47905 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

S-16011 

19-3250 

20-2501 

19-4160 

S-54083 

19-3060 

Peaking 

S-43619 

19-3180 

S-43619 

19-3180 

S-43619 

19-3180 

S-53067 

19-4201 

S-51748 

19-3100 

S-43618 

19-318060 

S-43618 

19-318060 

S-43618 

19-318060 


S-53617 

19-3275 

RF Ch< e 

S-21888 

19-1004 

S—21888 

19-1004 

S-21888 

19-1004 

S-21883 

19-1004 

S-21888 

19-1004 

S-21888 

19-1004 

S-21888 

19-1004 

S-21888 

19-1004 



Filament 

Choke 








_ 




Service notes may be found at the end of the ZENITH section. 
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ZENITH 


PART NAME 


Vert. Blocking 
Oscillator 


Ratio Dot. or 
Quadrature 


61 


62 

63 

64 


Y 3975 Y 5575 


95-2025/B 

26S30 


NOT USED 

NOT USED NOT USED 


Horizontal 

Oscillator _ 

Horizontal 
Ringing Coll 
Antenna 
Input (Baiun) 


AM IF and 
FM IF 


AM IF and 
FM IF 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


Peaking 


S-54829 
Fly 218 42 


95-1825/L 


26S30 


NOT USED 


95-1991 

95-1986 

95-1682 



95-1838 


1st Sound IF 

S-51445 

20-102087 

S-51445 

20-102087 

2nd Sound IF 

l- 

S-56689 

S-56689 


S-41899 
17-1021 79 


64 65 66 67 


S-55842 
Fly 21842 


Y 5575,42 


95-1656/G/J 95-2038/D/A 


26S30 


NOT USED 


NOT USED 






1 

S-50474 

17-4522 

S-57623 

17-4523 

S-51754 

S-51755 

17-4523 

S-45539 

17-4524 

S-57624 

17-4523 

S-47968 

S-47967 

S-55140 

S-55307 

S-55140 

S-57625/B 

S-51749 

S-51750/52 
17-4500 

S-55139 

17-4502 

S-57621/22 

17-4502 

S-53099 

S-45229 

20-100540 

S-45229 

S-45831 

20-100540 

S-47702 

20-100540 

S-56760 

S-57628 

S-56503 


26S30 


NOT USED 


NOT USED NOT USED NOT USED 

S-53754 

NOT USED NOT USED 

95-189688 95-1972 

„ NOT USED 

26R109 2 _ 26R149 

NOT USED NOT USED NOT USED 


S-45229 
S-45831 
20-100540 


68 69 70 



NOT USED NOT USED 
95-2059 95-2118"! 

26R12842 _ 26R1052 

NOT USED NOT USED 


II 

NOT USED 


95-1988 


S-57623/24 
17-4523 
S-58821 "8 
17-4538 
S-5 7621/22 


S-45229 
S-45831 
20-100540 


S-51445 

20-102087 


S-57623/24 

17-4523 

S -55140 
S-57625 

S-57621/22 




NOT USED 


95-2054'>2 


S-47702 
20-1005 40 


S-53052 


Filament 

Choke 
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ZENITH 


SERVICE NOTES 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


1 ! 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


36 

37 

38 


39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 


47 

48 

49 

50 

51 

52 


53 

54 

55 

56 

57 


58 

59 


60 


95-956 used in radio chassis 13D22 replaced by 22R342, 95-1062 replaced 
by 24R05U2. 

Mounting difference. 

95-1063 used in radio chassis 9E21Z replaced by 24S51, 206-600 used in 
radio chassis 13D22 replaced by 22548. 

95-1172 (alternate) - no replacement. 

95-1226 (alternate) - no replacement. 

S—16752 (alternate) - no replacement. 

S—17939, S-17927, S-17140, S-17130, S-17233 used in some models replaced 
by Fly 52. 

S-17949 used in chassis 20H20 replaced by WC 152. 

95-1218 used in chassis 24H20 power supply S—17189 and 24H21 replaced 
by 26C93, 95-1280 used in some chassis 24H20 replaced by 26C44. 

95-1247 used in 24H20 power supply S—17189 replaced by 24S06, 95-1274 
used in chassis 20H20 replaced by 26S48, 95-1189, 95-1272 used in radio 
chassis replaced by 26S50 , 95-1252 used in radio chassis 10H20/Z replaced 
by 22S56, 95-1272 replaced by 26S50. 

Requires use of original slug or remount thru chassis. 

95-1300 , 95-1189 used in radio chassis 8H20Z, 7K21 replaced by 26S50. 
95-1252 used in radio chassis 10H20Z replaced by 22S56. 

95-1310 used in chassis 21K20 replaced by 26C93. 

S-19486 used in some chassis replaced by WC 1811. 

95-1280 used in chassis 19K22-3/24-3/20-3/23-3 replaced by 26C44. 

95-1340 alternate in 19K22-3/24-3 replaced by 24S51. 

95-1170 used in low &t supply by 26C882, 

Use original rear cover and centering device and insulate width sleeve. 

Use original rear cover and centering device. 

95-1383 used in chassis 20M21/U/UZ/Z replaced by 26558. 

95-1340 (alternate) replaced by 24S51. 

95-1334 used in high circuits replaced by 26C43. 

Chroma Coils: I 


S—41719 - no replacement 
S—41722 - no replacement 
S-55294 - no replacement 

I 


S—41710 replaced by 17-6011 
S-19020 replaced by 17-6011 
S-53706 - no replacement 
95-1278 - no replacement 
95-1397 used in chassis 19R22 replaced by 26S11. 

95- 1970 , 95-1656, 95-1823/A also replaced 26S30. 

96- 1375 used in a few chassis replaced by 26R3327, 

Use original brackets and reverse terminal ^1 and ^3 connections, 

95-1397 used in a few chassis replaced by 26S11. 

95-1399 used in chassis 22T20/U/21/U replaced 26C95. 

95-1993/A,95-1994,19-1925,19-1893used in Stereo and Remote units- no replacement. 
May require use of original network - connect *3 of yoke to *2 of flyback 
and *1 of yoke to *7 of flyback. 

95-1446 used in 22X20/U/Q/QU replaced by Y 39. 

95-1454 (alternate) replaced by 26S22. 

95-1852 replaced by 22S58, 95-1703 replaced by 22S88. 

95-1650 used in amp. chassis 5B28 replaced by 24S06. 

95-1647 used in amp. chassis 16E23/U/Q, 16E21/U/Q(Rev.) replaced 
by 24S482 . 96-1691, 95-1692, 95-1790 , 95-1780 used in a few models - 
no replacement. 

95-1471 used in chassis 16Y20 replaced by 26R52. 

95 -1499/> 1507/-1521/-1528/29/30/31/32/33 - no replacement. 

95-1503/-1498/-1520/-1541 replaced by 26R512. 

95-1649, 95-1776, 95-1612, 95-1697, 95-1772/76/78 - no replacement. 

95-1651 or 95-1743 used in amp. 5B28 replaced by 24R04U2. 

95-1680 replaced by 26R123. 

95-1543 (alternate) replaced by 26C44. 

Remove external shunt capacitor. 

95-1435 (alternate) replaced by Y 393^. 

Use original moungint bracket. 

S-41488 used in chassis 15Z30/31/U ("A" models) - no replacement. 

95-1152 - no replacement 95-1153 replaced by 17-34842 used in radio chassis. 
95-1254 replaced by 16-67582, 95-1153 replaced by 17-34842 used in radio 
chassis. 


S-17906, $-18157 - no replacement, S-18211 replaced by 20-1045, 

S—18209 replaced by 20-1049, $-17907 replaced by 17-5004, S-17908 
replaced by 17-50012, $-17954 replaced by 17-3412, S-17956, $-17116 
replaced by 17-3401, S-18210 replaced by 20-1049. 

95-1200 replaced by 16-67582 , 95-1102 replaced by 16-67702, 95-1254 
replaced by 16-67582 (The above parts used in radio chassis). 

S-19002 replaced by 17-3402 49 . 

Add external shunt resistor. 

Disregard center tap. 

95-1248 , 95-1249, 95-1152 , 95-1251 - no replacement, 95-1153 replaced 
by 17-34842 r 49,50. (The above parts used in radio chassis). 

S-17958 replaced by 19-3500, S-18750 replaced by 19-3180, S-18749 
replaced by 19-1006, S-19954 replaced by 19-3160, S-19953 replaced 
by 19-3160, S-19969 replaced by 19-3036, 5-20021 replaced by 19-420155. 
S-19958 replaced by 20-1049, S— 19952 replaced by 17-5004 (detune trap). 

S-19955 - no replacement, S-20219 replaced by 16-3445. 

Parallel coil with 2.7K resistor. 

Parallel coil with 15 K resistor.. 

95-1248 , 95-1249- no replacement, 95-1153 replaced by 17-34842,49,50, 
20-337 replaced by 19-3001. (The above parts used in radio chassis 10L20). 
95-1248 , 95-1251 - no replacement, 95-1102 replaced by 16-67702, 

95-1153 replaced by 17-34842,49,50. (Th e obove parts used in radio chassis 
8L20 and 4L03). 

S-19969 replaced by 19-3036, S-17958 replaced by 19-3500, S-16984 
replaced by 19-3001« 

Original terminals 7 - 1 - 2- 6- 4- 5 Connect 1000 ohm resistor in series 
new terminals 4-3-2 - 1 - 5- 6 with yoke damping capacitor and 
, .. , . omit yoked to original *3 on Flyback, 

Parallel coil with 5.6 K resistor. 7 


61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 


71 

72 


73 


74 

75 

76 

77 


78 

79 

80 
81 
82 


83 

84 

85 

86 

87 

88 


89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 


99 

100 


101 

102 

103 


104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 


111 

112 

113 

114 

115 


116 

117 

118 
119 


Use trap winding and drill mounting holes. 

S-21888 replaced by 19-1004, S-21752 replaced by 19-1005, S-21012 
replaced by 19-3125 (parallel coil with .01MFD capacitor). 

20-528 replaced by 19-1004, S-21719 replaced by 17-4538. 

Parallel coil with 18 K resistor. 

S-41511 used in Tuners 175-124 and 175-126- no replacement. 

95-1248, 95-1249- no replacement, 95-1153 replaced by 17-34842,49,50. 
(The above parts used in radio chassis 10L20, 12R21, and 12X20). 

S-22444 replaced by 19-6022. 

95-1260/42/45 , 95-1188 used in some models - no replacement. 

95-1434 used in 19T23 replaced by 26R432. 

95-1893 , 95-1772 , 95-1899, 95-1612 , 95-1898 used in some models - no re¬ 
placement. 95-1816 , 95-1896 replaced by 26R1092 . 95-1895 replaced 
by 26RI102. 95-1837 replaced by 24R05U2. 

19-1442 used in chassis 19X22/U/Q/QU - no replacement. 

Original terminals 7 - 1 - 2- 6- 4- 5 
new terminals 6 — 5— 4—3 — 2— 1 

If necessary to reduce yoke ringing, insert 1000 ohm resistor in series with 
72MMFD capacitor in yoke. 

Original terminals 5 - 4 - 3 - 1 If necessary to reduce yoke ringing, insert 
new terminals 6 - 5 - 4 - 3 1000 ohm resistor In series with yoke 82MMF 
capacitor. 

95-1703 used in chassis 16E27/Q/U, 16F28/Q/U replaced by 24S90. 

Cut and tape orange lead. 

95-1610 used in chassis 17B20/Q/U, 17B21Q, 17B22/U replaced by Y 39. 
95-1379 alternate replaced by 24S52; 95-1604 used in models B2282E/EU/R/ 
RU/U - no replacement. 95-1355, 95-1398 used in 22720/U/21/U replaced 
by 22S56. 

Parallel with 10 K resistor. 

Enlarge mounting holes in chassis. 

$-41887 and S-43892 used in some chassis - no replacement. 

95-1613 used in chassis 19B2C/Q/U replaced by 24396. 

Cut and tape orange lead, connect yoke *2 to *4 of flyback, connect yoke 
*7 to #3 of flyback, connect original capacitor across terminals 1 ond 2 of 
yoke. 

Add capacitor externally. 

S-49918 used in chassis 16F28/Q/U replaced bv Fly 218. 

Connect yoke ^2 to flyback ^3; connect yoke *7 to flybock ^2. 

Connect original horizontal capacitor across terminal *1 and *2. 

Use original can and remove shunt capacitor. 

Use original can. 

95-2062 used in 16K33/34 replaced by 26R113^2 . 95-1993/A; 95-1994, 
95-1953 , 95-1772, 95-1893 , 95-1925 used in AM/FM, Stereo & Remote 
units - no replacement. 

Replaces 47.25MC trap only. 

S-45706 used in a few models - no replacement. 

Use original can and add coupling capacitor externally. 

5-43125 used in some models replaced by 20-1020. 

Original terminals 5-4-3-2 - 1 Connect 1 K resistor ?n series with 
new terminals 4 - 3 - 2 - NC-I 82MMFD inside yoke housing. 

Connect damping capacitor across *3 and ^7 of Y 7. 

95-1401 used in chassis 22R21/U - no replacement. 

95-1562 used in chassis 17A21Q, 17A31Q, 17B21Q - no replacement. 

Two 20-1049's required to replace this part. 

95-1603 used in amp. chassis 5B26 replaced by 24R04U. 

95-1651 used in amp. chassis 5B28 replaced by 24R04U2. 

95-1562, 95-1612 used in chassis 16C22Q and Remote Control S-45834 - 
no replacement. 

95-1650 used in amp. chassis 5B28 replaced by 24S06. 

S-45510 used in chassis 16E21U/Q(Rev.), 16E23/U/Q - replaced by Fly 271. 
S-50095 used in chassis 16F23/U/Q, 16F21/U/Q, 16F24Q replaced by 
Fly 218. 


95-1771 used in chassis 16F21/Q/U, 16F23/Q/U replaced by Y 98. 
95-1648 used in some chassis replaced by Y 3985. 

S-53354 used in chassis 16H20/Q/U - replaced by Fly 271. 

S-50095 and S-53097 used in some chassis also replaced by Fly 218. 
S-55842, S-54824, $-54829 replaced by Fly 218*2, S-54911 - no replace¬ 
ment. 

95-1957 used In Amp. chassis 4K21/22 - no replacement. 

95-1892 used in Steno chassis 8H30Z - replaced by 22S58. 

95-1650 used in chassis 6G29 replaced by 24S06, 

95-1859 and 95-1892 used in 4G21 and 8H30 - no replacement. 

S-47149 used in some versions of 16G22 - no replacement. 

S-54829 replaced by Fly 21842. 

95-1895 used in 16H28Q, 16J28QS replaced by 26R110. 

95-1943 used in 16J27 series replaced by 26R115. 

S-58725 replaced by 17-4500, S-53099 replaced by 17-4500, S-53053 
replaced by 17-4538, $-58737, S-56141, S-53098 - no replacement. 
95-2060, 95-1992/D used in a few models - no replacement. 

95-1925, 95-1993/A, 95-1994, 95-2063, 95-1953, 95-1914 used in a few 
models - no replacement. 

95-1892 used in Amp. 8K30 replaced by 22S58. 

95-1957, 95-1913 used in Amp. chassis 4K21, 7K31/Z - no replacement. 
Chroma Coils: J 

S-58776 replaced by 17-6011 S-58187 - no replacement 

S-58777 replaced by 17-6011 S-19020 replaced by 17-6011 

S-58515/16 - no replacement. S-41687 - no replacement 

S-50536 replaced by 17-6016 $-41722 - no replacement 

S-55294 replaced by 17-6016 95-2049 - no replacement. 

95-2144 used in chassis 14L20/U - replaced by 22S24. 

95-2158/AT, 95-159/AT used in chassis 16L24/U replaced by 24S06. 
S-58824, S-58822 used in a few models - no replacement. 

5-41899 used in a few chassis replaced by 17-102179. 
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-103 

19-6808 

-103 

19-6809 

-103 

19-6810 

-,03 

19-6811 

-103 

19-6812 

-103 

19-6815 

-103 

19-6816 

-103 

19-6817 

-103 

19-6818 

-103 

19-6819 

-103 

19-6820 

-103 

19-6821 

-103 

19-6822 

-103 

19-6823 

-103 

19-6832 

- 102 

19-6833 

- 102 

19-6834 

- 102 

19-6837 

- 102 

19-6840 

- 102 

19-6842 

- 102 

19-6844 

- 102 

19-6846 

- 102 

19-6848 

- 102 

19-6849 

. 102 

19-6854 

- 102 

19-6860 

- 102 

19-6862 

- 102 

19-6864 

- 102 

19-6866 

- 102 

19-6868 

- 102 

19-6872 

-103 


! Part 

No. 

Page 

19-6874 

-103 

19-6876 

-103 

19-6880 

-103 

19-6881 

-103 

19-6882 

-103 

19-6883 

-103 

19-6884 

-103 

19-6885 

-103 

19-6886 

-103 

19-6887 

-103 

19-6888 

-103 

19-6889 

-103 

19-6890 

-103 

19-6891 

-103 

19-6892 

-103 

19-6893 

-103 

19-6894 

-103 

19-7047 

- 101 

19-7068 

- 101 

19-7100 

- 101 

19-7908 

- ,01 

19-8770 

- 101 

20-1004 

-89 

20-1005 

— 88 , 89 

20-1006 

-89 

20-1007 

- 88 

20-1021 

-89 

20-1044 

-89 

20-1045 

-89 

20-1048 

-87 

20-1049 

-89 

21-5202 

-,06 

21-6128 

-106 

21-6131 

-106 

21-9001 

— 53, 99 

21-9002 

— 53, 99 

21-9003 

— 53, 99 

21-9004 

— 53, 99 

21-9005 

— 53, 99 

21-9006 

— 53, 99 

22-5230 ■ 

-,06 

22-7000 • 

-106 

22-7001 ■ 

-106 

22-7006 ■ 

-106 

22-7007 ■ 

-106 

22-7008 ■ 

-106 

24-8273 ■ 

-106 

24-8274 ■ 

-106 













































































































































































































































































































































































































































































































TRANSFORMERS 


27 SERIES 
25 SERIES 
OEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


Ml-T SERIES 

For more detailed 
information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 




Input 


Microphone, Pickup or Line to Grid 


PART 

NO. 

MI-T56 

MI-T57 

MI-T58 

25A03 


APPLICATION 


Line to Low Z Grid 


Line to Low Z Grid 


Line to Low Z Grid 


Line Bridging to P.P. Grids 


to Grid ( 

in Order of 1 

IMPEDANCE IN OHMS I 

PRIMARY 

SECONDARY 

600CT 

1200CT 

600CT 

1200CT 

600CT 

1200CT 

6000/8000CT 

5O,0OOCT 



MTG. 

CENTERS 


DIMENSIONS 


H. W. x D. 



1 - Stud 


1 - Stud 


I EMI IE®! 
tm mp iwy / 


Ml-T103 


50,000CT 

BAH 

Ml-T 104 

Mike or Line to P.P. 
or S. Grid 

1:9.1 


50,000CT 

RAV-4 

Ml-T105 

Mike or Line to P.P. or S. 
Grid. Hermetic Sealed 

1:9.1 

IHH^I 

50,000CT 

RSV 


i■ l-j ran w-mrm I’M i 


25A01 
25 AO 2 
27A04 
25A07 


20A00 

20A05 

GEO-10 


Line to S. or P.P. Grids 


Line to S. or P.P. Grids 


Line to S. or P.P. Grids 


Low Imped. Mike, Pickup 
or Line to S. or P. P. Grids 


Low Imped. Mike, Pickup 
or Line to S.or P.P.Grids 


Low Imped. Mike or Line 
to Grid 


Low Imped. Mike,Pickup 
or Line to Grid 


Line to S. or P.P. Grids 


Line to S. or P.P. Grids 


Low Imped. Mike or Line 




SO.OOOCT 1 


sa.oooa 




50,OOOCT ff UTV 


50,OOOCT» FA 


50,000CT f UTV 


50,000 


III il|| II ail ■■ mi 11 ■ HI I 

i wrmrm/nm ■ HT—ntni mu p ni 


inEBBSsssami 'm 



Low Imped. Mike or Line 
to P.P. Grids 

1:10 

HI 


■1 

1 x 13/16 

2 3/8 

1 1/2x1 5/16 


50,000 


2 

_ 

1 1/2x1 1/2 

Low Imped. Mike, Pickup, 
or Line to Grid 

i 1:10 

EhNmmH 

50,000 

RSV 



15/16 Dia. 


27A21 

25A08 


Mike, Line to P.P. Grids 
Lo' 
or 

S/DB Mike, Line or 
Mixer to S. Grid 


Low Imped. Mike, Pickup 1:11 
to P.P. Grids 


Low Imped. Mike, Pickup 1:11.5 
or Line to P.P. Grids 


Low Imped. Mike, Pickup 1:11.5 
or Line to S.or P.P. Grids 


Low Imped. Mike, Pickup 
to S. or P.P. Grids 


Low Level Line to 
S. or P.P. Grids 


Low Level Line to 
S. or P.P. Grids 


Low Level Line to 
S. or P.P. Grids 


Mike or Line to P.P. Grids 1:13.3 


MI-TI3 

MI-T14 

MI-T15 

MI-T30 

MI-T31 

MI-T32 

20A38 

25A10 


IBM 


Univ. Line or i 
to P.P. Grids 


Line Bridging t 


Line Bridging t 


Line Bridging t 


Line Bridging t 


Line Bridging t 


Line Bridging t 


Low Imped. Mike, Pickup, 1:14.1 
or Line to P.P. Grids 



2 3/8 1 1/2 x 1 1/4 



200,000 


200,000 


200,000 


200,000 


200,000 


200,000 


I lifAffll 

i lWl 


1 - Stud 


1 - Stud 



\mwmi 

Iemii 

|Bfai 

Ibbi 

iESMil 

iwomi 


& Balanced Windings. 

* Shielded for - 90 DB hum reduction. 

* 3 Interleaved cases. 


*5 Interleaved cases. 
** Split tap. 


8 x11 


25/64 x 27/64 


16 Dia. 


7/32 Dia. 


7/32 Dia. 


2 19/64 x 1 55/641 3 3/16 


CONTINUED ON NEXT PAGE. 

























































































































































































Input 

Microphone, Pickup or Line to Grid (in Order of Turns Ratio ) 


APPLICATION 



IMPEDANCE 

IN OHMS 

PRIMARY 

SECONDARY 


1:15 600CT# 


1:15.1 500** or 125* I14,000CT** 


400CT 


DIMENSIONS 


H. W.xD. 


135,OOOCT AJ 1 3/16 x 1 3/16 2 3/8 1 5/8 x 1 5/8 


I - Hole Bracket 


DB Mike or Line to Grid 


ike or Line to P.P.Grids 1:17 


Mike or Line to P.P.Grids 1:17 500**or 125 


Mike or Line to P.P.Grids 1:17 1500** or 125 


Mike or Line to P.P.Grids 1:17.7 


Mike or Line to P.P.Grids 1:17.7 


100,000 


145,00001** I 2 


145,000CT** 


145,000CT** 



1 - Hole Bracket 


GEO-21 
20A32 
20 A 10 
20 A 01 
20 A 11 
20A02 
• GEO-12 
20A33 
GEO-6 


Mike or Line to P.P.Grids 


Line to Grid 






| ■ n t#m gr iMM 1>L 4 
Till In—Cii 


Line to P.P. Grids 


Line to P.P. Grids 


Line to P.P. Grids 1:20 500**CT 


S.B. Mike to S. Grid 1:24.5 1100 


Mike or Line to P.P.Grids 1:25 


■pyjEiF? h 1 il 
■ r».f FTiffffiBM 

■lkZl.l l 


Mike or Line to P.P.Grids 1:25 



157,000CT** 


80,000 


240,000 


240,000 


240,0000 


240,0000 


200 , 0000 ** 


60,000 


315,000**CT 


1 1/2x1 

1/2 

1 1/16 x 

7/8 


l Esai l 

immI 

l Egnw 

irFf-gs 



zmTimrw rt-wmmT im 

——— fli 

fm 


3 1/8x1 3 


2 7/8x1 7. 


iwmmi 

I I ll'll— 

I Hi/il 


1:25 200CT 


Mike or Line to P.P.Grids | 1:30 


315,000**CT 6 


125,000 BAV 


M1-T67 

M1-T68 

MI-T69 

MI-T85 

MI-T86 

MI-T87 

25A24 

25A26 

27A10 

GEO-8 


■Rai l 
■E2ZJ! 
I ■Bi-El ' 

l reset 

■BiHgl l 

■B3E 


Mike to Grid 


Mike to Grid 


Mike to Grl 


Mike to Grid 


Mike to Grid 


Hermetic Sealed 


Low Level Mike to 
S. or P.P. Grids 


Low Level Mike to 
S. or P.P. Grids 


Low Level Mike to 
S. or P.P. Grids 


Mike or Line to P.P.Grids I 1:37.7 


Mike or Line to P.P.Grids 



450,000**CT 3 11/4 


ISPTM I 
■'lUT&l iE 

bidq 



125.000CT 

TAV-1 

125.000CT 

TTV-1 

125,OOOCT 

FA 



1 3/4 


27A32 

♦ geo-m P-H^EI 

MI-T133 
Ml-T134 
MI-T135 


GEO-3 

■GEO-4 

20A36 

20A30 


Dynamic Mike to S. 
or P.P. Grids 


Line to Grid 


P.P. Grids 


Mike to Grid 


Mike to Grid 



6 11/4 x 1 1/4 2 3/4 2 


50,000**CT I UTV-I 11/8x11/8 2 11/2x1 1/2 




200 


200 


1:50 200 


Low Imped, to P.P.Grids 

1:51 

Low Imped, to P.P.Grids 

1:51 



442,000**CT 


500,000 


500.000 


500,000 I RSV 


HIM 1 M 



MnBMBME BHE— 
un rmnm tmrfwemmun 

UWMBmmmmmmm 


S.B. Mike or Line to 


1:63 100 


70 


IKSEai 


157,OOOCT** 


157,OOOCT** 5 


400,OOOCT BAV 2 3/8 


1,300,000 



2 3/8 


2 1/2 I 1 1/2 x 1 1/2 



f Balanced Windings. 

• Shielded for -90 DB hum reduction. 

• 3 Interleaved cases. 

• 5 Interleaved cases. 

** Split tap. 


27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 


Ml-T SERIES 
For more detailed 
information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 





















































































































































































































Application 



TRANSFORMERS 


Hi-Fi Input - Line to Grid 


Input 


HBnRH 

Impedance 

Impedance 

50/125/200 

250/333/500 

50,000 in 
two sections 



Dimensions 1 

H. 

Ola. 

2 5/8 

1 3/4 

u—__ 



Microphone Cable Transformers (in Order of Turns Ratio ) 


Application 


Mike to Line 


Mike to Line 
Hermetic Sealed 


Mike to Line 


ike to Line 


Mike to Line 
Hermetic Sealed 


DB Mike to Grid 


S or DB Mike to Grid 


Turns 
Ratio I Primary 




Mtg. 

Secondary I Type 


600/250/50 


___ hh mam 


W. X D. 


1 5/8 x 13/16 


wmrjrVMM m mmMMrtmwwjam i»m 



50,000CT 


50,0000 


50,OOOCT 600/250/50 RSV 1 1/8 1 7/16 


15/16 Dia. 


200CT 50,000 


50CT | 50,000 


Intercom and Transceiver ( in Order of Turns Ratio ) 



S.B. Mike and/or 
Plate to Grid 


Line or S.B .Mike to Grid 1:31.6 


1:41 

d I 


Voice Coil to Grid 


Voice Coil to Grid 


oice Coil to Grid 


Voice Coil to Grid 


Impedance in Ohms 

UH9; 

Secondary 


100,000 

250,000 

200 and 

5000 

60,000 

50 

50,000 


50,000 

i" ■ 

50,0000 

U/8 _ 

50,0000 


50,0000 

1 3/6 

38,400 



BAH 2 3/8 1 5/8 


BAH 


2 7/8x1 1/2 




8 x 13/16 


WEmw&&snn\ 


APPLICABLE FOR LINE TO LINE, MIKE TO LINE, MIXING MULTIPLE LINES TO A SINGLE LINE. 


Impedance In Ohms 


1:1 


Primary 

ISM 

6000** 

6000** 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

600/1500 

600/1500 


Mtg. 

Mtg. 

Type 

Centers 



1 - Stud 


1 - Stud 


ii m i— i——M 

r.»riVj.^i'KTi—i FiTiys^rggi— 


7/8 x 2 




8 


ESSEm 

MtKm mv-rtw+mtA 

B 555 



4/8/15/500 GGV 2 x 1 13/16 3 1/8 2 5/8x 2 3/4 


W Four windings - each tapped - any combination of impedances given may be obtained. 
^ Balanced windings. 

** Split tap. 


3 










































































































































































































































































27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 
this Catalog. 

Ml-T SERIES 
For more detailed 
Information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 


TRANSFORMERS 


Interstage 


Single Plate to Single Grid ( in Order of Turns Ratio ) 



Turns 

Impedance In Ohms 

Primary 

Mtg. 

Ratio 

Primary 

liifiBil 

MADC 

Type 

1:2 

10,000 

1 40,000 1 

10 

BAH 


Dimensions 


H. W.xD. 


mutua l 
BB3EE9 





■ KIEHigjJEgiMH 

■tgjghlFTiJIin— 

BKlKi'JggESjMi l 

jg|gHB7iy*« j 

■ggtJKilliTril 

ill H ''IB 'W' 1 'll 


10,000 


1:10 10,000 



Single Plate to Single or Push-Pull Grids ( in Order of Turns Ratio ) 


Impedance 

In Ohms 

Primary 

Secondary 


Dimensions 


1:2 I 

7,000 to 15,000 

28,000 to 60,000CT 

10 


7,000 to 15 


15,000 



iihm : 





ik nmr 


15,000 


15,000 


to 15,000 


7,000 to 15,000 


10,000 


7,000 to 15,000 


15,000** 


10,000 


10,000 


1,200 


1,200 


1,200 


100.000 



100,000 


lM.ll 1 


60,0000T** 


CT 


50.000CT** 


95,000** 


95.000CT 


95,OOOCT** 


95.000CT 


28,000 to 60,OOOCT 


28,000 to 60,000CT 


90,000 


28,000 to 60.000CT 


135,OOOCT** 


122,500 


160,000 


160,000 


25.000CT 


25,000CT 


25.000CT 


1.200CT 


1.200CT 


1,200CT 





mm 

EM aBi eMMBW HBMiMaaBDKd 
I Laai t/if-i 

im miMWfurw mmvmz m 
|BBMaE52ianE5GaEBaaBDa0EEBH 
I rs« i wmm i m 

I rnfli j ——— i >i ■■ i ii.»'«ir/l 

■I'MIM.B I U 

—Mil'B ■! >i 1 I'll I >i f III Ul 11 ihl 111 111— I 

iMtBJ iM——aw ngyin/^B 

m i»!m mm&itm 

g—PECTliEUM 




1 - Stud 


1 - Stud 



































































































































































































Interstage 


Single or Push-Pull Plates to Push Pull Grids ( in Order of Turns Raiio ) 


| *GEO-27 
GEO-31 
27A06 
25A06 
25A14 
27411 


| .GEO-28 
25A21 
GEO-29 
GEO-30 
20A19 

20A24 

20A96 

20A97 

GEO-24 

■GEO-25 

GEO-32 

GEO-22 

■GEO-23 

GEO-26 


20 , 000 - 

40.000CT** 


45,OOOCT 


22,500CT 

22,500CT 


22,500CT** 


22.500CT** 


50,00OCT** 


■ B IKf:« ■K> TT‘M m fcil I 


1:1.41 10,000- 

20.000CT 


1:1.5 20,OOOCT 


1:1.5 10,OOOCT 


1:1.5 10,000OT** 


10,00OCT** 


2 1 5/8 Dla. 



27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 


1:1.6 30,Q00CT** 


1:1.73 


80,000CT* 


16 Dla. 


16 x 2 5/16 


IMfJI Bfi OPEEM J 
M Til ■■■><! ■■■I'll 111'l 



80,000CT** 




10 

5A 

10 

RTV 

5 

JA 



Hi 

l^T: I 

ml 


10 BAH 


2 1/2 1 1/2x1 1/2 


7/8 


I frag— h™ 
■HnjxiVi 

l —mri—m rrt/i 

■mnarninaiE— 


Etrasm ■ ioxcor^a Mvam rnmn 

F iiIIM ■!" ■■■Ml 

I r-H-’- r - r ->m at i 


10,0O0CT** 90,000CT** 


10,000CT** 


in fjimwmzmwfrt 


8 x 1 3/4 


16 

L2_ 

Iflfi 

'8 

■9K9IE2 


■rvnr-iMiiK?afliM[.:.A'>x«i[gi 


10,00OCT« 


Mmmmummmr*wmw-TA\ 


I — 1 HH—HIIIW/ 



High Impedance Multi-Purpose 

Part 

Turns 

Impedance In Ohms 

Mtg. 

Mtg. 

! Dimensions 

No. 

Ratio 

Primary 

Secondary 

Type 

Centers 

H. 

W. x D. 

20 A 29 

1:1 s 1:1 

5000- 

5000- 

BAV 

2 

1 7/8 

2 3/8x1 1/2 



15,OOOCT 

15.000CT 





20A94 

■BESfBBSfll 

5000 to 
15,000 

Multiple 

BAH 


2 





!• High Fidelity Interstage 


Part 

No. 

Application 

Primary 

Impedance 

Secondary 

Impedance 

Operating 

Level 

Max. PrI. 
Unbal. 

Mtg. 

Type 

20A50 

Single Plate 
to P.P. Grids 

8,000 to 
15,000 

60,000CT 

20 DBM 

3 MA 

RAV 

20A52 

1 rif nrim 

20,000 

50,000CT 

20 DBM 

3 MA 

■zsi 

20 A 53 

Repeat Coil 

500/600CT 

500/600CT 

20 


RAV 


** Spilt and Balanced Windings. 

• Constructed with 5 Interleaved cases. 

• Constructed with single coll. 

• This ratio center-tapped for push-pull primary. 






















































































































































TRANSFORMERS 


Interstage 


Transistor Interstage Transformers ( in Order of Turns Ratio ) 


Part 
No. 

TR-1 

TR-37 

TR-38 

TR-2 

TR-39 

TR-3 

TR-4 

TR-5 

TR-6 

TR-40 

TR-7 

TR-9 

TR-10 

TR-42 

TR-11 

TR-41 

TR-12 

TR-130 

TR-13 

TR—108 

TR-14 

TR-106 

TR “44 

TR-45 

TR-120 

TR—132 

TR-17 

TR — 135 

TR — 134 

TR-48 

TR-23 

TR-24 

TR-25 

TR-26 

TR-54 


^ Balanced Windings. 


Power 

Milliwatts 



105 

20 

1520 

150 

5740 

150 

94 

150 

142 

150 


4.46:1 

i 1,000 j 

50 

73 



20,000 


20,000CT 


20,000 


20,000 


10,000 


■oireoi 

HlWOj] 


200,000 



OCT 


5 


1,000 


Optimum Turns Ratios for interstage Transformer Applications 

The gain per stage is not solely dependent upon the turns ratio of interstage transformers, but is a 
direct function of the ratio of plate load to plate resistance. 

R‘ 

E" = ———— U e* 


In any one core, only a certain maximum number of turns for the primary and secondary are available. 
Therefore, an increase in primary turns resulting in an increase in primary Impedance must, because 
of the limited turns, be accompanied by fewer secondary turns and a lower step-up ratio. 

Because of the impedance reflecting action of a transformer the standard formula (above) is under 
practical conditions, altered so that maximum gain is obtained when the primary impedance (tube 
load) is equal to the plate resistance. Therefore, the nearest approach to maximum gain in small 
transformers may be a low turns ratio so as to provide a practical load. 


7 
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NOTES 




TRANSFORMERS 


Choke 


( in Order of MADC ) 

m 

mjgJ 


Induatance Ratlng|D.C. Res 


Dimensions 


If 1T''B WflM I 

vrnpg 

■ Ejji 

I ■reriMMnoMir.ww.fi 


I KEMMiMSEM I 

lyi.iiiiMHi iMitwth 

immiraii 


imuammm 

ttmammm 


3/8 X 3/8 


Diameter 


2 x 13 


32 Diameter 


7/8 Diameter 


11 M B p/iMigTM I 
MB 1 " !!' ■ TSOMEai l 

■ i tl I' M f/MOTTHTTMi I 


auauii 






7/8x1 1 


8 x 11 


700 I 2500 



iwi '■111 MB || i| 


16 


13/8 12 3/8 x 1 1/4 


IUMWP/Wgll 


2 7/16 


2 13 1/4x13/411.0 


.75 


2 


1.5 


^^■tHUnBKI 

EjSM E^BEBa EnlraMMitt MEBMagEttg 

i ga— ■' in— ■Nina>in 


7/8 X 1 1/2 .75 


iKim^iLQai^l 

I Ma f t MKHM I | I 1 l| 


7/8 x 1 1/2 .75 


ivsnutfimiFinii 



!■'■■ '■■ miiMmMwmTXMmrmMnwmMMMTfwrini 




230 I 2500 


420 2500 


2 1/4 x 2 11/16 1.75 




i mmr£*xmm ii Mifr-M I 

Minfifi WPMWW iwifinraM 

am 


2 1/4x211 


4 x 1 3/4 I 1.2 


16 x 1 5 


4x2 1 




8 


16 


16 


2 x 1 11 


8 


8 



BkJ!M IMHI MdEMEB I 


I—BMMjQUtiCTMl 


1 3/4x2 11/16 


7/8 x 2 


i f/M KBTZKSVf/ni I 


4x2 1/8 1.5 


vrmwmmiimmwffMnrBam i 

MM IHMB ■ HB'I ■>/■! 


3 3/4x2 1/4 1.5 


3 5/16 I 3 


3 


Mil 

mmmi 

Mai 


HKKKKII 
















































































































































































Choke 


20C67 

27C18 

25C30 

25C54 

27C19 

25C31 

25C55 

26C85 

20C89 

27C28 

20C90 

26C83 

26C88 

20C64 

20C91 

26C89 

20C68 

20C92 

20C54 

20C54P 

27C20 

25C32 

25C56 

27C21 

25C33 

25C57 

27C29 

20C93 

26C41 

26C43 

26C94 

27C30 

20C49 

20C94 

20C55 

20C55P 

20C95 

27C22 

25C34 

25C58 

20C96 

26C45 

27C23 

25C35 

25C59 

70C97 

26C90 

20C98 

20C5A 

20C56P 

77C24 

25C36 

25C60 

26C93 

26C44 

27C34 

27C31 

26C91 

25C48 

20C69 

20C70 

27C25 

25C37 

25C43 

27C36 

25C47 

20C99 

26C92 

25C46 

20C57 

25C45 

25C44 


f in Order of MADC ) 


Inductance Rating D.C Res. 
Henrys FMADC In Ohms 


100 300 


(Continued) 


Mtg. 

Dimensions 1 

Centers 

H. 

W. x D. 

2 3/8x1 1/2 

2 3/4 

2 

1/4 x 2 11/16 


i thtb «rf «7r.» ■ nf/rruff/f fi i-nm-fim i 

i ^T77M r7v— FTTi^M mwrfm i 


■I l ■«! ■■ l « 


II^MH ■■■>!■■■ If ■ I ■)!■! 


Tim i 


imm. 


IB > 

i| j| )| 


8 


16 


16 


3 1/8 




I mil WK'-OM W FW7ji 


MM 11 


4x13. 


3 3/4 x 2 5/8 


3 


3 1/4x1 3/4 


x 2 1 


Hi EsaiBi—i 


_x 1 15/16 


2 3/4 x 2 3/8 


4 3/8 3 


IKK! 


SMI T ITlf-iM l 

■■■■■■NEEQM 


"KEgMKEMl 

I fflif EilKEffTfll— EKB 

IBE13—— 1 


miraw 


7/8 x 1 5. 


UPM 

■■Oil 


1 7/16x111/16 


3 5/8 


2 1/4x2 


ira»T.7» i 

■■ 1 1 ■l"M | —iMB3PaEa 

. I K~X'K l/.T— EMftJCIKJIi 

ITOMn jMBBfMI 

IK'II B M || i'll I 


7/8 x 2 3/4 


7/8 x 2 1/4 


I—SaCTKII 


3 x 3 1 


7/8x3 1 


3 x 3 1 


mmmmt 

ItlffllWBrillB/iBI 


8 x 3 


7/8 x4 1 


Oil 


iwmtmn&jmtMwmmmriisxw/mi 


TTV 


!■ !■ IBM ■! | | H ■> i ■ I ■ 11 ■■ 11| ■■ —I 

!■ 11 ■■ 1 ■■ i ■ ! » m m ■ > < ■■ ■ > ! ■■ MU ■ I ■ > ! ■■ 

t mmwm ■ ■ 11 n i m rmm%mr/mmT7£u mmf ^w xm£ mi 

i mi iikwi i wmww£M3M7£mm MmwmnB&&im t 

aejiMB ■—bibb i 

!■' II IB 1 Bln — ■fiBIB'i ■■HII ■■■!<■ I ■>! 11 


8 


16 


4x21 


£11 


I^MEEaiMllMg»llMBfflB W7iiyig ll 
!■ | |— !■ i B|| HI | if' | HI i| I ■■ ■ i|| !■ ■ if ■ | BUI || 
!■ i— bi i ■iMMiiiia—»aaji»Mttn— 
■■!l!li]^KElKEED|E£ZBlHraiXKXSIKKfl£IEMH3!E^K(!ll 
I ME3 — BSEXBMMEXtMMMm EOEIGli 
i ■Kura lapma—y» MKEraKWi’»*iK«i i 

l«j3^EjlKEglcai E^l^iri™»ra E«^Tmni 
|■Ij!i|■■Eil■MjIj■|ZW■■■■|■■■■■|■■■■■■■■■ 
.iimif i 


2 1/2 x 4 3/4 


imWTiflWKaM%i»l»»lMK KiroKl»KlCT»*7ig^alr i CT!«KMn i 

g MB3MK3^v;--eC!13BlK 

mi—°illiioaiail!— 

■ ■■i IMIB1I H 1——I 


x 4 1 


8 


4 x 5 1 


27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 
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TRANSFORMERS 

Chokes 



Splatter Suppressor Filters ( Modulation Reactor Type 


Phone transmission on the crowded amateur bands Is greatly Improved by a splatter suppression circuit. 
This unit limits transmission to the Important voice frequencies, effectively reduces splatter Interference 
caused by high levels of modulation and permits a higher average modulation level. Complete Instruction 
for Installation Is furnished with these units. 


Inductance 
HY at MADC 


















































































































































This Dual Tone Control was developed to provide an effective tone compensating network for any sound 
system. The treble and bass frequencies may be attenuated or accentuated Independently of one another. 
The system Is applicable wherever smooth control over a wide range of audio frequencies Is desired. 

The Dual Tone Control may be Installed between two resistance - coupled stages of an amplifier. Full 
instructions for assembly, schematic and pictorial diagrams are furnished with the Controls and Chokes. 


Application 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

H. 

Base Area 

Wt. 1 
Lbs. | 

22 H Inductance Choke O D.C.M.A. 

RAV 


2 

1 ■■ 



The speech filter has been designed for Amateur, Police, Emergency Radio Service and special audio applications. It is a 
small compact band pass filter with all components contained in a fully potted case. The 20C73 speech filter will function 
very well at any signal level up to 10 V.R.M.S. across the 100,000 ohm output grid circuit or .69 Volts R.M.S. at 500 
ohms. In addition to the applications listed above, this unit Is Ideal for all communication receivers as a speech filter. 
It will limit the audio response and, thus, suppress high pitched heterodyne signal. 


Part 

No. 

Application 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

H. 

Base Area 

Wt. 

Lbs. 

20C73 

Passes 20-3500 Cps. Input 10000 

RTV 

13/8x1 3/8 

2 1/2 

1 7/8" Dia. 



* Balanced, parallel windings. 
^ Balanced, two windings. 
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TRANSFORMERS 


Single Plate to Push-Pull Grids (in Order of Turns Ratio) 


Primary Ratio Max. 
to 1/2 Sec. MADC 


Drivers 



Single or Push-Pull Plates to Push-Pull Grids ( in Order of Turns Ratio ) 



LINE to Push-Pull Grids — Primary 500 CT Ohm Line 


Max. Mtg. 
Wafts Type 



Primary Ratio 
To 1/2 Secondary 


1:0.75, 1:0.85, 1:1.25, 
1:1.4, 1:1.75, 1:2, 
1:2.25, 1:2.5, 1:2.75, 
1:3.15 


1:0.75, 1:0.85, 1:1.25, 
1:1.4, 1:1.75, 1:2, 
1:2.25, 1:2.5, 1:2.75, 
1:3.15 


1:0.75, 1:0.85, 1:1.25, 
1:1.4, 1:1.75, 1:2, 
1:2.25, 1:2.5, 1:2.75, 
1:3.15 


** May be used In double sideband modulators. 

* Has split windings for balancing and/or Inverse feedback applications. 
1 TTV but with terminal lugs on top. 

• Split secondary winding. 


| Dimensions 1 

H. 

W. x D. 

3 1/2 

2 7/8x3 1/4 
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TR SERIES 
Ml-T SERIES 

For more detailed 
Information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 





























































































































TRANSFORMERS 


Filament Transformers with Single Secondary 

gyySH ■SB I 


Filament 


Mtg. 

Mtg. 

Type 

Centers 


30/60 CPS 


Dimensions 



HH56=E| M 

mm mum 


5. OCT 


10 


5.OCT I 10 


imamMwmm7imw^£nwM&£Msmimws3k 

l EaM nMM MBiapaMag M 
i KM «^3!iE^nMBF^gaPHgigg 
I ■: ■■ w-areTiM « 

Wwnm m waBB Mgi M;. 

i^raM»aa«EiaEOBaMi 




nsi 

nsa 


* 3500 Volts Test 

* 5000 Volts Test 
^ 7500 Volts Test 


8x3 1/2 


CONTINUED ON NEXT PAGE 


• 8000 Volts Test 

O 9000 Volts Test 
** 10000 Volts Test 


All units 2500 volts test unless otherwise noted. 






















































































































































Filament' 


Filament Transformers with Single Secondary 




Filament Transfo 

rmers for 400 CPS 1 


MCY 380-1000 CPS 

2500 volt R.M.S. Imulatlon toiti 

1. ! 

Pal 1 

| Voltage 

Secondary i 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

Dimensions 

wt. 
Lbs. j 

No. 

Volts 

Amps 

pn| 


?7F35 


6.3CT 

2 

AJ-1 

1 5/8 

mm 


.75 

27F59 

ML'hfAli-flESM 

K5E3* 

3 

AJ 

■KSBEUESfEa 

1 2 1 

mmaamm 

.75 

27F60 

MsEfflEStBM 

1 6.3CT ! 

5.5 

EA 

1 

1 

mmun 


■■ 

27F61 


EESQB 

10 

FA 

— fuummm 

KHKl 

camra mwa 

na 

27F62 


6.3CT 

20 

GA 

Mmuw*Mvam 



warn 


^ 3000 Volts Test 
^ 7500 Volts Test 
• 9000 Volts Test 
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CAV LAV 


TRANSFORMERS 


Filament 



Tube Checker Multi-Tapped Filament Transformer 


Secondary Volts 

Primary 

Volts 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

1.1/1.4/1.5/2.0/2.5/3.0/3.3/5.0/6.3/7.0/ 
7.5/12/25/30/35/50/70/85/110/117 

125/115/105 

BHH 

3 9/16 



21F30 


■ Tapped-off primary winding. 
★ 5000 Volts Test 
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Filament 


Filament Tube Chart 










27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


TRANSFORMERS 


Modulation 


Plate Modulation 


Impedance 
In Ohms 


21M50 
21M59 


M.A.D.Cl Typical 

Output Tubes 


Max. Mtg. Mtg. 
Class Watts Type Centers 


Dimens ions Wt. 

W.xD. Lbs. 



Sgl. 6L6, HY69 
#Sgl.6B5,6F6,6N6 


Sgl. 6L6,6F6,6N7 
P.P.6V6,6K6,6BK5 


Pri. 10,000CT 80 

Sec.3,000/3,750/ 
4,500 


Pri. 10,000CT 70 60 Sgl. 6L6,6F6,6N7 

Sec.4,000/5,000/ P.P.6V6,6K6,6BK5 

7,500/10,000/ 

12,000 


P.P.2A3, 801A 
6A5, 6B4, 6L6 




3 1/4 x 

2 

2 x 

31/8 

2 7/8 x 

21/8 

2 5/8 x 

2 7/8 

2 5/8 x 

2 3/4 

3 1/4 x 

4 1/4 

4 5/8 x 

5 3/4 

4 x 

6 1/4 


Pri. 9,000CT 
Sec. 7,500 


Line Modulation 


Part 

No. 


21M66 


Impedance 
In Ohms 


Pri. 500 

Sec. 5,000 to 10,000 


M.A.D.C 



Multi-Match Modulation 

JEBESBM 


UNIVERSAL MODULATION TRANSFORMERS TO MATCH ANY CLASS B PLATE LOAD 
FROM 2000 TO 20000 OHMS TO ANY CLASS C LOAD FROM 2000 TO 20000 OHMS 





150 

30 

250 

60 

250 

60 

320 

125 

320 

125 

225 

125 


* Secondary used as primary. 

M Frequency response 1 DB from 200 to 3500 CPS. 

* Frequency response 1 DB from 30 to 15000 CPS. 

SEE FOLLOWING PAGE FOR DETAILED INFORMATION ON MULTI-MATCH MODULATION TRANSFORMERS. 
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Modulation 



Multi-Match and Universal Modulation Transformers 


Through the use of Multi-Match 
and Universal Modulation transformers, 
it is possible to match any class B plate 
to plate load from 2000 to 20,000 ohms 
to any class C load of from 2000 to 20,000 
ohms. The Multi-Match types have plug-in¬ 
jack terminals to enable the user to quickly 
obtain the correct turns ratio. 

HOW TO DETERMINE THE CORRECT 
TRANSFORMER CONNECTIONS 

In order to determine the correct trans¬ 
former connections, it is first necessary to 
know the class C load and the plate to plate 
load to which it is to be matched. From these 
two values, the turns ratio may be deter¬ 
mined by means of the curve (Fig. 1). 

The use of the curve is as follows: Extend 
a vertical line from the “Class B Plate to 
Plate Load" line to the curve shown for the 
correct class C load. A horizontal line drawn 
from this point to the ordinate of the curve 
marked “Turns Ratip Primary to Secondary" 
gives the correct turns ratio. 

EXAMPLE: To match a 10,000 ohm class 
B plate to plate load to a 5000 ohm class C 
load. 

To determine the correct ratio: Draw a line 
vertically from “10,000 ohms" at the bottom 
of the chart to point “O", which is the inter¬ 
section of the 10,000 ohm line and the class 
C curve marked “5000 ohms.” Draw a hori¬ 
zontal line from this point to the “Turns Ratio" 
line on the left. The turns ratio of the modu¬ 
lation transformer from the total primary to 
the secondary is shown as 1.41 to 1. The 
nearest lower ratio available on the trans¬ 
former is 1.4. This one should be used. 

When the class C load is an odd value not 
covered by one of the curves, it may be in¬ 
terpolated between two of the curves. 

EXAMPLE: To match a 6800 ohm plate to 
plate load to a 5500 ohm class C load. 

To determine the correct ratio: Draw a 
line vertically from 6800 ohms on the “Plate 
to Plate Load” line to a point midway be¬ 
tween the 5000 and the 6000 ohm class C 
curves. The correct ratio is 1.12 and the near¬ 
est lower ratio is 1.035, which is the one 
which should be used for this connection. 

Since only part of the winding is used for 
some combinations, the maximum allowable 
value of plate to plate load is necessarily 
limited. This maximum value is shown in the 
last column of the table and should not be 
exceeded. 

Care should be taken that the D.C. second¬ 
ary current does not exceed the maximum 


rating of the transformer. A parallel connected 
secondary will carry twice the current of a 
series connection, and in the event that the 
class C current is greater than the allowable 
current of the series connection, a parallel 
connection must be used. 

Whenever the exact ratio cannot be se¬ 
cured, the next lower ratio should be used. 
This reflects a lower value of plate to plate 
load, across which the modulator power is 
more easily developed. If a plate to plate 
load higher than normal is used, maximum 
audio power cannot be developed, and if the 
grids are driven harder so that the class B 
current increases to the normal value, serious 
distortion will result. With a plate to plate 
load slightly lower than normal, the efficiency 


is somewhat reduced for a given output; how¬ 
ever, for speech, the plate dissipation is be¬ 
low normal and the slight decrease in effi¬ 
ciency will in no way cause the plate dissi¬ 
pation to be exceeded. 

AT NO TIME SHOULD THE CLASS B MODU¬ 
LATORS BE OPERATED WITHOUT A LOAD. If 
CW operation is desired with a transmitter 
which normally incorporates a modulator, the 
secondary of the modulation transformer must 
be shorted. 

For speech operation, the average modula¬ 
tor plate current is approximately one-half the 
sine wave value specified by the tube manu¬ 
facturer. 
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TRANSFORMERS 


Single High Voltage Plate Supply 


Plate 


PRIMARY 115/230 VOLT 50/«0 CYCU — STATIC SHIELDED 


Secondary voltage may be changed by a primary tap. Either of the given voltages are available 


Dimensions 


Part 

No. 

Secondary 

A. C. Volts 

MADC 

Mtg. 

Type 

21P73 e 


200 

GGV 

21P76 e 

515-0-515 

235 

GGV 

21P89 e 

550-0-550 

175 

GGV 

21P78 • | 

600-500-0-500-600 

250 

GGV 

21P80 e ! 

665-0-665 

250 

GGV 

21P84 • 1 

750-0-750 

265 

GGV 

21P85 

855-0-855 

731-0-731 

300 

PUV 

21P87 • 

835-0-835 

656-0-656 

220 

GGV 

21P86» 

920-0-920 

250 

GGV 

21P83 

1560-0-1560 

1250-0-1250 

200 

PUV 

21P81 

1560-0-1560 

1265-0-1265 

300 

PUV 

21P82 

2100-0-2100 

1600-0-1600 

220 

PUV 



Single or Multiple Plate Supply — Common Center Tap 


PRIMARY 115/230 VOLT 50/M 
CYCLE STATIC SHIELDED 


These plate transformers have a multitude of applications Including Induction heating, electronics 
control equipment, commercial and amateur transmission. They are conservatively designed and 
rated, and are amply Insulated to provide the ultimate In reliability. Temperature rise Is 40 to 
50°C full load CCS duty. Under ICAS (approximately 1.35 times the rated MADC @ 15 minutes 
on and 15 minutes off) the temperature rise is also 40 to 50°C. 


Secondary 
AC Voltage 


675-0-575 

575-0-575 


900-0-900 

735-0-735 


1075-0-1075 

500-0-500 


1150-0-1150 

870-0-870 


1200 - 0-1200 

900-0-900 


1425-0-1425 

600-0-600 


1710-0-1710 

1430-0-1430 


1875-0-1875 

1560-0-1560 


2820-0-2820 

2260-0-2260 


2900-0-2900 


3000-0-3000 

2450-0-2450 


3080-0-3080 

2480-0-2480 


21P75 mm mi 


2400-0-2400 

1500-0-1500 


3450-0-3450 

2850-0-2850 


25P90 


• Primary 117 Volt 50/60 cycle. 



21 


































































































































Plate 


Plate Transformers For Mercury Vapor Rectifiers 


PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE 


Part 

Secondary 


Mtg. 

Mtg. 

Dimensions 

Wt. 

No. 

AC Voltage 

MADC 

Type 

Centers 

H. 

W. x D. 

Lbs. 

21P88 

1200-0-1200 

225 

GGV-2 

EMSH9 

4 3/4 

4 x 5 1/8 

13 

21P90 

1200-0-1200 

325 

GGV-2 


mamm 

■USkiaQESiKi 

50 

21P92 

1475-0-1475 

250 

GGV-2 

■ ■mi — 

KB 

■k htLOMam 

50 

21P94 

1790-0-1790 

225 

GGV-2 

3 5/8x5 

6 

■QQSgEXZSJH 

24 

21P95 

2065-0-2065 

200 

GGV-2 


6 

■HjjQBXSGH 

25 . 


Plate Testing Transformer 


PRIMARY 117 VOLT 60 CYCLE — STATIC SHIELDED 


This unit Is suitable for use for half-wave power supplies, high voltage testing, high voltage 
demonstration and displays, dielectric air filtering and many other high voltage applications. 
The 24P79 has a maximum short circuited secondary current of 40 M.A. This current limiting 
feature has been accomplised by closed core double magnetic circuit. 


Part 

Secondary 

Mtg. 

Mtg. 

Dimensions 

Wt. 

No. 

A.C. Volts 

Type 

Centers 

H. 


Lbs. 

24P79 

25000 OPEN CIRCUIT 

CTV 

3 1/2x4 1/2 

14 

6 3/8x8 1/2 

42 












































27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 
this Catalog. 



GGV-1 


TRANSFORMERS 


Power 


260 Volt Power Transformers 


PROVIDES APPROXIMATELY 260 VOLTS TO CONDENSER 
INPUT FILTER. PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE 


Part 

No. 

27R65 

25R0I 

26R63 

25R23 

24ROO 

24R00U 

24R19 

24R19U 

22ROO 

24R09 

24R09U 

24R13 

24R13U 

26R36 

26R52 

26R48 

26R59 

26R47 

26R53 r ' 

27R66 

25R02 

25R24 

24R20 

24R20U 

26R44 

26R49 

22R01 

22R30 

26R43 

26R56 

26R58 


Plate Suppl 


Volts 




Mtg. 

Volts ] Amps I Type 


225-0-225 40 


WZEiB’fRM 




E2E 

ESEgESGEaiEM 


240-0-240 


r*»a — 

Itaiaal 

IfWMBl 






250-0-250 


e-ees! 

Egg*™ 

■rrin*i&fail MEM 

BIBITI fl'in 

Be*HI 


iBKBWffiMiHaWRlfHiaMEfii 

wmmi 

■■llll ■■!!■■ 11 Bill 

IwMawwiaiiaeMMM 

■HMRnRV 

mrnfrMaM mSxMK m M&mt 

mr *m*MW Pm wrwm ww ifmofim —d 

yTririti —■ i h ■■ ■>i»*rgwgiPii 


260-0-260 


265-0-265 


GGV-1 I 3 


AGF 


»->.igiBr>.i' fa p» em r*r«i a in 
F>i.g>B’>i.lB I IIH Ml B | if W ! 
BMBBBilKiMai M HWiWgi l 
*twig«b> 4 vti M W IFTPgg MB! 

KEiBiaiHiEEBira 1 

EM IM MIHaWl 


275-0-275 


276-0-276 



|^SBiilOEBSB3ij 

■ I I'l !■! — I Iff 

■■— ■araw'ii.fif gFan BEailYg— B3PHI 
^^M ffHEgCTTE» gBEl KlGgff»glWHia3Ml 

;^n9D!^i^npiHR 

^MrarooiTOrMny/MGi Bgicicy/M^al 
\ WMrfW. Elf | n 11 | 11 BfjfTPTFIBM 

ehm BB 

■ i ni l — iinai■> ■■!i nBagEii 

—nreniTOi Fizai vwa ict HiM —■ 




GGV 


AGF 


11.5 AGF 


3 3/16 x 4 1/16 I 5 


3 3/4 x 4 1/2 8.25 



Power Transformers 


Part 

No. 

26R61 

26R40 

27R67 

25R03 

25R26 

24R21 

24R21U 

22R02 

22R04 

22R05 

22R05U 

26R71 

24R01 

24R01U 

24R08 

24R17 

22R06 

26R45 

27R69 

25R05 

25R28 

27R68 

25R04 

25R27 

24R23* 

27R70 

25R06 

25R29 


CHOKE INPUT FILTER, VR-TUBE REGULATED SUPPLY, SPEAKER FIELD FOR FILTER 
SUPPLIES, OR CONDENSER INPUT FILTER, PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE 


iEaaEEEH 

HTTITT —I 

ESgjESS Mai 
■chueibcW EII 
B—H I 
f^ffiS3S«Sai 
^MKII 

■cHUEiriclijiiBKil l 

■cM.B.BcMiBK.I I 

■clilsHsBcIiWWtlil i 

■■Ptg.gcFM MI.il 

i^ES^KI! 

■.FtgigFM Mi.l: 

lcW:B.»W:iggil i 

iESESHEKai 

msEsmum\ 

EE3EE33B3-1 

mxismmum 


IBESDi 
i wmm 
IS91 
I OEM* 
IH 33 M 
IBESOil 
| BESS 
oeo 
inn 


waeLMkWim ms/im KM/maiM/ia dob 



»1B:! ■ a>| 1 | — g»Ag 
iwjz ^mwniM'*m/£ mM*r/m w*YniT*wj smwwm 
i rttmm mmrfw*mnm mm* mmnm^mvu g*n 
I FTTM E^aMW/IT- 1 Mf/fllTZ W>7/1IIF-1 

y^aEBK^BKiaiB^rapiQi 

■——— 


^^■ai 

EffEEHil&ll 

EiESliai 

jcrug.gctp ■[■?.! « 

■cEfcg.EcEfcf HMl 



I ihim MMMM| 

IHiHOBl 


I HM 

i nraa 

I HR81 

I BESS 
IBESB 

IHRM1 

I BESS 


* Primary voltage 107/117 Volts 50/60 CPS 




CONTINUED ON NEXT PAGE 
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Power 



350-0-350 30 


migisi-w iii mi m h i h 

EffilBNaiSl 

KraKinaia] 


^■■HHHHHHIHHEErailHEElEyara 


Power Transformers 


25R07 

25R30 

27R75 

24R02 

24R02U 

27R61 

22R16 

24R40 

24R40U 

24R04 

24R04U 

24R05 

24R05U 

24R18 

22R07 

22R31 

24R22 

24R22U 

26R23 

26R22 

24R24 

27R71 

25R08 

25R31 

24R06 

24R06U 

22R17 

22R33 

26R97 

26R51 

22R34 

24R26 

24R26U 

24R07 

24R07U 

24R03 

22R35 

27R76 

25R12 

25R35 

25RI3 

25R36 

27R77 

24R25 

25R16 

25R37 

27R78 

25R17 

25R38 

27R79 

22R36 


CHOKE INPUT FILTER, VR-TUBE REGULATED SUPPLY, SPEAKER FIELD FOR FILTER - * 

SUPPLIES, OR CONDENSER INPUT FILTER, PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE ^onnnuea; 


Other Fil. 


1 Mtg. 

Mtg. 

| Dimensions \ 

Wt. 

1 Type 

Centers 

F 

| W.xD. | 

Lbs. 


hk« wm nm.kmwm Eira 




AGF 

3 

GGV 

2 

AGF 

mmr*a 
WMTiM 
WMllM 
WEL 1 

GGV 

AGF 

ARF 

EH 

3 

KA 

3 


FiT^Emmsij 

EmiBiMWiiail 

|E5E5J3BSiMMaE3ail 
T'B f 11 3E3i l 

I I : j-,igigci.-i] iKOi 

EgigtgSM jyiM HM f lETgl MEM 

^^raEmniaira 

| fcVigiteVtIBI:i » 

■c^ifcigtMtl fc [:;>■ B ' 1 EM -8^1 1 
I IM'fty wvm E51 « 3EM11 
| m€tgcWHlF!»M|CTilR«ni | 
urA-giBtrAj BEB El|| KM JEjjQ 1 
IRrAgi&r/.l»k. l i^ I»cm 

EB-SEa MEJ EMMIES! 
I fKEVsmKtm wm^m^md 
EE2 i % >34 
I ggEB BEJ 

gEiBgEnKSMEKara i'rei! 

IthLgiRkHETIg—— 

iviggM BgaMMaM HEgai 

g?iIigig[i!i]KiM IMggMgggi 
I E!mEiffi[ini*wEMCM3E!«il | 
g!7tgt'g!^lggiaaB™-*Tgl | 
t!i!tgtg!t!tHsgIi]BEBiEBi 3E5il 
g)-i.giBWi5a giCTi3Rgll 
ItaiBMI WIMlW 
I ESESESIKSmBBXail 
I EHESE3^»0»Oi3EMal 
i;!.g.gSM KlMm aSl | 

gi!ig«gg!ii aKl»mi— 

I EmiBinaiaiKKiH 

B?gggl gaMM »MI WM^W 

| CSEEE]lEBi(3B^HSHlH 

- '- J f l i ■ !■ ! ' *■> ; 

s g«!gaE»T»l ^iaiHi5E^ 

|BSCES3KBUSHiH3ESl 

■<:.g<g/<io ».h—— 


AGF 12 1/4x2 13. 


GGV 


5fll ETO M 




•tmwmKmKMWWKwrrMwmncm 





3.5 I KA 



Power Transformers (Primary 105 /U 5 / 125 Volts 54-66 CPS.) 


Rect. Fil. | Oth er Fil. Mtg. 

Amps Type 


KfiEH QQS BBSS SEES 8BQ 


27R87 ESEEiiEBGBE 



WrZBWKMIIKg™!i| 

■ ■'!■! —I !!(■■■ 

T/gWiMUtfl i MIHieBa HBii 
mmamnmrfm g— mrniirrrmrim rm 
mmm tEmwwr fmxMri ntstm 
mwKmwwMmmMnMmmr smm 

trei fT/g't ■ Fj J| EEH 


3 7/8x5 1 


16x3 9/16 


3 1/4x4 


g«TZM *m Ti.wyir-i 


3 1/16x3 9/16 


3 1/2x3 1/8 


\MmriwMW7£mKMKmKmzn.m\mm7iaBm 


X 2 7/16 I 5 1/4 | 3 3/8 x 3 15/16 


w.i-fir-'tw.mTfwn-mri.mi-n.m 


mmumtmKmmmrfwamrinEKm 


Dimensions Wt. 

TT I W. x D. Lbs. 



2 19/64 x 1 55/64 4 1/4 2 5/8 x 3 1/16 


FWiPBkWHiM 

HnEiEttaiilAlf 
| g;»iiEig;«n;MkABl 



27R88 

27R91 

27R89 

77R90 


z/kvz mm 


|. Y .:/,H800-0-800|250 


* Choke input filter. 


x 2 7/16 




3 x 3 11/16 ■ __„ 


3 11/16 x 4 


4 1/16x3 5/16 I 5 1/2 |4 5/16x5 1/16116 1/2 
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27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 


TRANSFORMERS 


Power 


Power Transformers 


26R32 

26R37 

26R38 

22R12 

22R39 

22R38 

24R10 

24R11 

24R11U 

24R16 

24R12 

24R12U 

27R63 

27R64 

26R31 

26R3TU 


FOR USE WITH 6AX5, 6X4, 6X5 OR SELENIUM RECTIFIERS. 
PRIMARY 117 VOLT 50-60 CPS 


ectlfierFil.[ 


Other FIl. 


,j^j>gj2QSSi3IKSSE£iI3l 




125-0-125 


180-0-180 


220 - 0-220 


230-0-230 


230-0-230 


240-0-240 


240-0-240 


240-0-240 


250-0-250 


250-0-250 


260-0-260 


260-0-260 



Dimensions _J 

Wt. 

H. 

| W.xD. | 

Lbs. 

2 

wmm 

.75 


USHER: 



■■EEKEUKII^H 
ma Bn^ara 
iHBMH KlHM Hi 
liwaroHinziiM 


2 5/8 x 2 5/8 


x 2 1/2 


2 5/8 x 2 5/8 


EanipiEi 
r £mrmvammirrvmvwm 


8x2 7/8 


8x2 3/4 


!■ a ■■ i m m Mill m i ■■ ■ m ■■ i ii—— 

mhhhhhhmiisi 

I «E1 MMKmfUU FlTOn MStM 


GGV 2 



Power Transfor mers! 


SPECIAL OR COMBINATION FILAMENT WINDINGS 
PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE 


Plate SuppI 


Volts 



ARF-1 Mounting - same as ARF but has 
double mounted tube socket. 


CONTINUED ON NEXT PAGE. 
















































































































































































































CONTINUED ON NEXT PAGE. 
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27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 
this Catalog. 


TRANSFORMERS 


Power 


Power Transformers 

13 


SPECIAL OR COMBINATION FILAMENT WINDINGS 
PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLE 


(Continued) 













































































































































































































































Power 

Power transformers with Multiple Plate Supply 

isESBCEnaffla 



Bias Transformers 


25R43 


117 

180-160-140- 

120-0-120- 

140-160-180 

150 

5 

3 

JA 

117 

180-160-140 

120-0-120- 

140-160-180 

150 

5 

3 

TAV 

117 

180-160-140 

120-0-120- 

140-160-180 

150 

5 

3 

TTV 

230 

180-160-140 

120-0-120- 

140-160-180 

150 

5 

3 

TAV 

230 

180-160-140- 

120-0-120- 

140-160-180 

150 

5 

3 

TTV 


2 5/8 x 2 1/8 4 7/8 3 1/16 x 3 9/16 5 




^ Choke Input filter current rating. 
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27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 
this Catalog. 




I TRANSFORMERS 

Power 


400 Cycle Power Transformer 


(Primary 105/1iyi25 380-1000 CPS) 


These units have been developed to aircraft and mobile communication control equipment, for use In the qulded 
missile program, and should have application In future developments In the fields of aeronautics and rocketry. 


Rectifier FIl. I Other Fil. | Mtg. 

Type 



























































































































Power 


22R41 

22R42 

22R43 


Flash m 

Primary 

Voltage 

wmm i 

4VDC 

450 VDC 
• 900 VDC 


1880 AC 

117V- 
60 CPS or 

4 VDC 

1100 AC 
•2200 AC 

Discharge 
from 200V 
Condenser 

E3H 

6 V VIB 

or 

117 Volt 

60 CPS 

350-0-350 

6, 12 or 

117 Volt 

60 CPS 

350-0-350 



6.3V 3A 
6.3V 3A 


Mfg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

BAV 

2 3/8 

BAH 


BAV 

2 13/16 

Single 

hole mtg. 

GGV 

3x3 1/8 


2 3/8 2 1/8 x 2 7/8 




Variable DC Power Supply Components 


The variable power supplies shown in the circuit are ideal for amateur phone and CW transmitters as well as in 
laboratory applications where a variable source of D.C. voltage is desired without resorting to expensive methods 
of primary voltage control. 

The circuit constants shown provide three ranges of D.C. variable voltage. A smooth variable control of output 
voltage is provided by controlling the amount of phase shift of the Thyratron grid voltage as supplied by phase 
shift of the Thyratron grid voltage as supplied by phase shift transformer 22R50. These highly desirable 
variable power supplies are designed around standard conventional components. 

J § - The circuit as shown is suitable for safe and 

Big |—{ 1 ~= J^L^. click free CW transmission. With the elimination 

_ q i [lj -^MOQOt- j \pqqqo^-i r—o ^ f|, e re | a y circuit a versatile piece of laboratory 

n v li g j j ^ ~| M c* C ‘J. C '-L I«, equipment can be constructed. The filter compon- 

_ Tj 1 “j" ents have been selected to provide less than 1% 

__3fi I ] 1_ I - ripple throughout the entire ranges of the supplies. 

When type 2050 thyratrons are used in the small 
Dower suddIy a sliaht circuit chanae is necessary. 

J.ir?—r- 1 5u*nr cmhoti.g T<t«itTiois f or L,. r , , , , 

| | wmiit oc output us REcnric* grid The screen of the thyratron must be connected to 

.», the cathode and the cathode to the center tap of 

gjjp 5401 the filament transformer. Phase shift bridge trans- 

\ —™l—former 22R50 can be employed with other types 
\..r ^ «r» of thyratron tubes and circuit applications where 

phase control Is desired. 


Application 


Special Phase Shift 
Transformer - Pri 117V 


•o»e* suppiy cun or i«a thymmous to* 

OC OUTPUT »«J RCCTIFIC* 0*10 

set unt otion to* ci»cui t 

• U'JC$ »0« DC *»»0tS. O-IT T,. *T 

••f :soi tj timtMTt «tri»o rt»Tu«f. 



f Dimensions ! 

H. 

W. x D. 

2 3/16 

3 11/16x2 



D.C. Voltage and Current 


50- 400 V 

200 MA 

500-1500 V 

500 MA 

1500-2500 V 

500 MA 


P89 

21F10 


P79 

21F02 

21F10 

P75 

21F20 

21F10 


Vl 

Cl 

R 1 

2050 

8 Mfd. 

20 K 

TT17 or FG17 

4 Mfd. 

50 K 

873 

4 Mfd. 

75 K 
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TRANSFORMERS 


Auto Radio Vibrator Transformers 


Vibrator 


EXACT REPLACEMENT FOR 
6 VOLT BATTERY AND VIBRATOR 


Original 
Part No. 


Trade Name 


DC Volts Mtg. 
To Filter MADC|Type 


Dimensions Wt, 

1T I W. x D~ Lbs 


22R61 


22R69 

22R71# 

22R73 

22R75 

22R77# 


65-0404 

Phllco 

iHi 

40 

BAV 

25B591533 

25C500189 

Motorola 

Motorola 

150 

50 

HFF 

TV-100, A.C. 
D318V-2 


225 

50 

BAV 


25K512083 


25B472533 

141-0010 


32-8313-1 


7255881 


C-217020 


7240519 


Motorola 



1 3/4 


60 IV1B-1 Exact 





United Motors (Delco) 


Bendix 


United Motors (Delco. 


United Motors (Delco) 



nmi KW9EMS u cm mxmrfMx m mm 

li ■ i am i ■■ 

IfaiMKMnTBMIffH— HHHiEByBMia 



For 12 Volt Battery and Vibrator 


EXACT REPLACEMENT FOR 
12 VOLT BATTERY AND VIBRATOR 


Part 

No. 

Original 

Part No. 

Trade Name 

DC Volts 
To Filter 

MADC 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

22R89* 

6064, 6066 

United Motors (Delco) 

240 

60 

VIB-5 

Exact 

22R52 

6065 , 6067 

United Motors (Delco) 

280 

El 

DAF 

13/4x2 3/16 


Dimensions 


H. W. x D. 




Auto Radio Vibrator Transformers 



Mtg. 

| Dimensions i 

Wt. 

Centers 

rrr ! 

1 W.xD. 

Lbs. 



irensiM 

BFiMMKMgy PJ&B 


2 x 1 1/2 


1 1/2x1 3/4 


1 19/32 X 2 1/16 I 3 1/16 



2 1/2 x 2 1/2 


3 1/4 x 2 1/8 


H ■ilWWWHHflM 


1 Stud Screw 


1 3/4x1 3 


2 x 2 1/2 



For 12 Volt Battery , and Vibrator 


Secondary D.C. Volts 

A.C. Volts To Filter MADC 


22R82 

22R54* 

22R79 

22R53# 

22R84 

22R83^ 

22R85 


170-0-170 


200 - 0-200 


225-0-225 


240-0-240 


245-0-245 


260-0-260 


285-0-285 




„__Inm MBHMMi I 

WFwr/mfFramMwzmm* m*«i 


1 1/2x1 1/2 


1 3/4x2 3/16 


1 Stud Screw 













































































































































































Vibrator 


Vibrator Transformer 


With < Volt O.C. And t17 Volt A.C. Primaries 


Part 

Secondary 

Filament 

Mtg. 

Mtg. 

Dimensions 

Wt. 

No. 

Volts 

MADC 

Volts 

Amps 

Type 

Centers 

H. 

W. x D. 

Lbs. 

22R24 

350-0-350 

135 

6.3* 

■B 

GGV 

3x3 1/8 

4 5/8 


8.75 

jWith 6, 12 

Volt D.C. And 117 Volt A.C. Primaries 





22R46 

350-0-350 

135 

6.3 

3 

GGV 

3x3 

4 5/8 

3 7/8x4 1/8 

8.6 




6.3 

3 







With 117 Volt Primary Only. 



GGV 


Vibrator Transformer Replacement Chart 


This chart has been prepared for your convenience to show some popular uses for part of our Vibrator Transformer line. 
For complete information on our entire line of auto-radio component replacements, consult our latest AUTOMOBILE 
RADIO REPLACEMENT GUIDE available from your parts distributor. 


MFR'S. 

NO. 

REPLACE 

WITH 

MFR'S. 

NO. 

REPLACE 

WITH 

MFR'S. 

NO. 

REPLACE 

WITH 

MFR'S. REPLACE 

NO. WITH 

MFR'S. 

NO. 

REPLACE 

WITH 

1 AIRCASTLE 

CADILLAC 

G MC 


MOPAR 


7263094 

22R52 









7264884 

22R52 

TV-86A 

22R27 

6066 

22R89 

7255881 

22R71 

32—8313—l/—2 

22R69 



TV-100/A 

22R61 

6067 

22R52 



32-8592/-1 

22R52 



TV-W100 

22R57 





65-0347 

22R29 

PHILCO 


TV-200 

22R27 



HUDSON 

25B472533 

22R67 



318V-2 

22R61 

CHEVROLET 



25B372533 

22R67 

32-8313 

22R69 

B80-243/E 

22R61 



95-1066 

22R76 

25C501644/-J 

22R69 

65-0404 

22R55 



6067 

22R52 

141-0025 

22R63 

25C580066 

22R73 





1220867 

22R83 



25K512083 

22R69 



| AIRLINE 

1228663 

22R69 





i PONTIAC 



7255881 

22R71 

INTERNATIONAL 





TV-86/A 

22R27 

7258747 

22R69 





6067 

22R52 

TV-100 A/C 

22R61 



25B472533-J 

22R67 

MOTOROLA 

7255881 

22R71 

TV-555-D 

22R79 



25C472533 

22R67 



7259375 

22R71 

TV-600-6 

22R63 

CONTINENTAL 

25C501303 

22R63 

25B472214 

22R67 



318V-2 

22R61 



25C52184! 

22R52 

25B472533/-J 

22R67 





C282975-2 

22R52 



25B591533 

22R57 

STUDEBAKER 1 







25B70950/B/D/E 22R67 



1 ALLSTATE 



LINCOLN 

25C 72533/-J 

22R67 

6065 

22R52 



CORONADO 



25C472586 

22R28 

32-8313-1/-3 

22R69 

76-555 

22R79 



951071 

22R75 

25C500189 

22R57 

32-8314-3 

22R86 

C80-296 

22R79 

B80-243 

22R61 

95-1073 

22R67 

25C501303/D/ G 22R63 

65-0404 

22R55 

T80-21-0 

22R55 



95-1143 

22R67 

25C501644/-J 

22R69 



T80-22-0 

22R82 



141-0010 

22R67 

25C21841 

22R52 





FIRESTONE 

141-0025 

22R63 

25C534978 

22R63 

TRUETONE 





C282975-1 

22R69 

25C580066 

22R73 



1 AUTOMATIC 

TV-100/C 

22R61 

C282975-2/-3 

22R52 

25K512083 

22R69 

104295 

22R61 



318V-2 

22R61 



25K580539 

22R67 

B-80-243 

22R6I 

TV-86/A 

22R27 





25C59I533 

22R57 

12A23524 

22R70 

TV-100/D 

22R61 





25K590650 

22R69 



TV-600-6 

22R63 

FORD 


MERCURY 






318V-2 

22R61 







WILLYS 




95-1071 

22R75 

28-2975-3 

22R52 

NASH 






95-1073 

22R67 

55-75782-2 

22R67 



25B472533 

22R67 

t BUICK 

95-1143 

22R67 

95-1023 

22R29 

25B472533 

22R67 





141-0004 

22R73 

95-1024 

22R29 

25C472533 

22R67 



6060 

22R75 

141-0010 

22R67 

95-1071 

22R75 

25C591533 

22R57 



6064 

22R89 

141-0025 

22R63 

95-1073 

22R67 





6066 

22R89 

C217020 

22R73 

95-1143 

22R67 

OLDSMOBILE 



7240519 

22R77 

C217453-1 

22R27 

141-0010 

22R67 





7256939 

22R77 

25C532402/A 

22R69 

141-0025 

22R63 

6064 

22R89 



7261410 

22R75 

25C534414 

22R52 

C282975-1 

22R69 

6066 

22R52 



7263118 

22R89 

25C535035/B 

22R52 

C282975-2 

22R52 

6067 

22R52 



7264252 

22R89 

L-291818-1 

22R52 



7266881 

22R52 
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TRANSFORMERS 



Output 


t Plate tc 

i Voice 

Primary 


Impedance 

Primary 

In Ohms 

MADC 

5,000 

30 

7,000 

30 

7.000 

20 

7,000 

30 

8,000 

30 

9,000 

30 

10,000 

30 

10,000 

30 

10,000 

30 

10,000 

30 

12,000 

20 


(Speaker Housing And Twist Log Mounting) 


Mtg. _ Dimensions _ 

Centers FT I W. x D. 



Single Plate to Voice Coil (3.5 ohms) 


Part 

No. 

Primary 

Impedance 

Primary 

MADC 

Watts 

24S53 

2,000 

50 

3 

24S50 

2,000 

55 

5 

24S95 

2,000 or 6,000 

"Wio 

5 


1 Dimensions 

Wt. 

nr 

W. X D. 

Lbs. 


1,500-3,000 


2,500 


2,000 - 3,000 


3,500 


4-5,000 


5,000 


6,000 


7-8,000 


7-10,000 


7,000 


8,000 


BE353E5BBES 


10,000 


10,000 


10,000 


15-20,000 


25,000 


50,000 


50,000 


50,000 




RAV-2 

1 - Stud 

RSV-1 

1 - Stud 


■ —mil 


1/2 x 13. 


32 Diameter 


Single Plate to Line or Voice 


Primary Secondary 
Impedance Impedance 



24S78 ■ EjM EfflMBBP IMJI i^n 
24588 HEE 5 MEB(D BEMHi EDBiiEM 323 BiHB| 

24590 1E3M EB 0!itE— P'lMHi— 

27S03 fcfailjBgEaEgHT-— MIMMIBTiBI'jPMilTi 


3 1/8x1 3/4 



siraMSSf/Kwrzm 


l?BEfl TOE!iT7»!i] gEM 

mmmmmmm ._. 

mmrAvmsn tzm wRmf JB^KM n;M*MitAimm<mn:mi wrMManmm 

. —— 


x 1 11/16 


2 5/8 x2 5/8 


3 1/8x1 3/4 
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Ml-T SERIES 
For more detailed 
Information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 


BAH 


27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


WTV 
















































































































27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 


For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 


TRANSFORMERS 


Output 


Push-Pull Plates to Line or Voice Coil 


Impedance 


(Continued) 


Mtg. 


1 7/8x2 


Dimensions 

H. 

W. x D. 

3 

2 1/2x2 3/8 



10000CT to 


30 


60 12 


1 5/8 1 1/2x2 7/8 


2 2 


45 15 


10000CF to 
4/8/16/150/600 


Hybrid Circuit Output 


The circuit shown at the right Is a typical 'Patch' hybrid 
circuit using two 22S51 transformers. 

This ctrcult Is ideally suited for use In duplex radio 
communications where two way communication to and 
from a remote point is desired. It may also be adapted 
to operate sound distribution systems or speech amplifier 
and modulator for transmission from remote point. The 
output from a radio receiver may then be connected to 
the transformer marked T2 so that the received signal 
may be transmitted (through the 500 ohm line) to the 
remote point. 



Part 

Impedance In Ohms 

Mtg. 

Mtg. 

No. 

Primary 

Secondary 

Type 

Centers 

22S51 

10,000 

500 each 

TAV-1 

1 15/16 


Dimensions Wt. 

7T I W. x D. Lbs. 


1 9/16x2 1/4 1.0 


* Split center tap. 

* Has extra 10% feedback winding. 



1 


35 



























































































































Output 


Universal Output Single or Push-Pull Plates to Voice Coil 


Primary Secondary Primary Mtg. Mtg. 

Impedance Impedance MADC Watts Type Centers 


Dimensions _ Wt. 

__ | w . x D , Lbs. 


27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 



25533 

27508 

27S05 


30.000CT I 50/150/200 


20,000CT* 


24,000CT 600CT* 


Split center top. 
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TRANSFORMERS 


Tube to Line Mixer 


Output 


Part 

Impedance 

Primary 

No. 


Secondary 

■ MADC 

GEO-34 


500* 

5 

GEO-35 

15,000CT* | 

500* 

5 


Mtg. 
Watts Type 



umuaxmrAmwfmamumn 


1 25/64 x 1 I 


8 II 1/2x1 5/16 I .5 


8 II 1/2x1 5/16 



10,0000 

8/16/600CT* 60 

and 4/150 

20,0000 

125/200/500 25 




2Q,000CT 


2,500 to 
7,000 


8,000 to 
14,000CT 


EigaMKiMIM 


3,000 to 
14,00001 



Line to Voice Coil 


5 

n 

8 


8 


10 

8HV 

10 

BHV 

10 

BHH 

20 

JA 

25 

BHH 


8 Diameter 


7/8 x 1 5 


2 3/8 2 7/8 x 1 7/8 


2 



Watts 

Mtg. 

Mtg. 

Dimensi 

Type 

Centers 

H- 1 



3.5/8/16 


________ 

i \ }j 11 iBMEEEOTH 

EBBESS aBSBSEM ^MMii^B 


500/1000/1500/2000 I 3.5/8 


MSSESSUESXE^MWBEIM 

eiimhhhbhhHHI 

EgglHIor^^rirgiTMM MM 


naraiimenHfini 
—paiiMiiMi 



3 3/4x2 1/4 


2 1/2 x 1 5/8 


8x1 7/8 


2 7/8x1 3/4 


2 


8x2 


4/8/16 

1011 

BHV 

3 1/8 j 

3 1/8 



Line To Multiple Voice Coil 


Impedance In Ohms 


DESIGNED TO OPERATE ONE OR MORE SPEAKERS 
IN PARALLEL ACROSS A 500 OHM LINE 


Mtg. Mtg. Dimen sions 
Watts Type Centers H. 


Pri. 500/1000/1500/2000/2500/3000 
Sec. .06 to 8 ohms when pri. is 500 ohms 

.12 to 16 ohms when pri. Is 1000 ohms, etc. 


Pri. 500/1000/1500/2000/2500/3000 
Sec. .06 to 8 ohms when pri. Is 500 ohms 

.12 to 16 ohms when pri. is 1000 ohms, etc. 


Tube or Crystal Cutter and Voice Coil 


Primary-Secondary 

Impedance 


5000 ohm plate to 
10,000 ohm crystal and 
3.2 ohm 




Type 

Centers 

H. 

W. x D. 

Lbs. 

BGH 

2 7/8 

2 

_ 

3 1/8x1 3/4 

1.25 


* Split CT. 

^ Has extra 15% feedback winding. 
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High Fidelity Output Transformer 


Impedance 


Primary I Secondary 




Mtg. Mtg. Dimensions _ Wt. 

Type Centers H. | W. x D. Lbs. 


130 40 UTV 2 11/16x 3 5/16 5 9/16 311/16 x 4 5/16 9.5 


100 15 UTV 


22542 ■’Z'.OMl 

22543 


7500CT 

1174 

20 

7600CT * 


9000CT 

H7i 

16 


25530 

25531 ■E5555® 


10000CT* 


IOOOOCT 


IEHE5S55SHI 


100 

20 

125 

50 

100 

40* 

100 
i on 

40 ■ 
on 

1 zu 

100 

100 

mSj 

25 

50 

100 

15 

80 

5 

80 

5 



\wmwwjnnm7£mwMT i^wnf7£Frwmrimi 

PKEMH 


16x4 1/4 


KtflTOCT WilinaMHFWSIB!lM 


16x4 7/16 


2 5/8x3 1/16 


16x3 9/16 


4 x 3 1 


4x3 7/8 



8x2 3/8 


■ Hi tmmmrtmswertm ww7im mwmur*rn/im i 


* Split center tap. 

^ Has extra 15% feedback winding. 

• Has ultra-Linear screen taps. 

A Frequency response i 1 DB 10-100,000 CPS. 

■ Frequency response i 1/2 DB 10-100,000 CPS @ 10 Watts. 


27 SERIES 
25 SERIES 
GEO SERIES 

For more detailed Infor¬ 
mation on mounting type, 
special applications and 
frequency response refer 
to the GREEN section of 


this Catalog. 



High Fidelity Output Transformer Applications 

The Amplifier Circuit shown below is a Williamson type using an ultra-linear output transformer. The addition of 
this ultra-linear feature into the Williamson type amplifier not only increases the power output of the unit but also 
reduces the percentage of distortion to a level unobtainable by previous methods. 








































































Output 


"Twin Coupled” Output Transformer 


► USES CONVENTIONAL POWER TRANSFORMER. 

NO SPECIAL TAPS OR VOLTAGES NEEDED. 

► LOWER PRICED OUTPUT TRANSFORMER. 

► NO DISTORTED POWER PEAKS. 

► NO OVERLOAD DISTORTION. 

► PUSH-PULL PHASE INVERTER. 

► PUSH-PULL DRIVER STAGE. 


Part 

No. 


Impedance 
In Ohms 



p. PUSH-PULL FEED BACK REDUCES 
BALANCING PROBLEMS. 

^ MORE STABLE OPERATION. 

p. CIRCUIT READILY ADAPTABLE TO PUSH-PULL INPUT, 
h. LESS THAN 1 1/2% 2ND HORMON1C DISTORTION 
AT 10 WATTS CONTINUOUS TONE. 

^ EXCELLENT FREQUENCY RESPONSE. 


Mtg. Mtg. 

Type Centers 


Dimensions j 

Wei^it 

H. 

W. x D. 

Lbs. 

2 1/4 

3 3/4x2 

2.25 


FREQUENCY RESPONSE FOR 22S21 “TWIN COUPLED" AMPLIFIER 



Frequency response at different levels: measured with continuous tone 
Taken with R6-CI connected. Operation into dynamic speaker or combination with 
dynamic tweeter comes out nearer to flat than either high-end curve. For electro 1 
static tweeter (without internal compensation of any kind) and R6-C1 removed 
response is about i 2 db at 20,000 cycles, according to tweeter referred capacitance 


Twin Coupled Amplifier 


15 Watts 



R7>I00K J/200V RI2 47K 

—I '>-i^r—-ArsT], 

2.7K R9^220K 

uv/f i*§io l#5v r poT/fT'* 
>-9VH|| l; i-J— JK7V) ( 0 y Hl l ,__ 

iX)l 1 _R||V.8K 3 ^S^ 

RI0£WK i Rl4>47K 

(3 _% 

IJ0K-5* R8<K»k" 2007r RI3O70t 



VOLTAGES IN PARENTHESES ARE AC WITH IV INPUT SIGNAL 
A WITH NO SIGNAL INPUT 


Parts List includes components for alternate circuits 


Rl-pot, 100,000 ohm*, audio taper, with »pst iwltch 
R2, 3-1,800 ohm*, 5% 

R4 , 5-150,000 ohms, 5% 

R6-2,700 ohms, 5% 

R7 , 8-100,000 ohm* 

R9-220,000 ohm* 

R 10-68,000 ohm* 

Rll-1,800 ohm* 

R12, 14-47,000 ohm* 

R13 , 26-270,000 ohm* 

R15, 16-39,000 ohm*, 2 watt* 

R17, 18-330,000 ohm* 

R19-120 ohm*, 2 watt* 

R20-33,000 ohm*, 2 watt* 

R21-1,000 ohm*, 10 watt*, wirewound 
R22-pot, 50,000 ohms, linear tape* 


R24, 25-100,000 ohm* 

All resistor* 1/2 watt, 10% unless noted 
C1-.001 uf 

C2, 3-0.5 uf. 200 volt*, paper tubular 
C4, 5-.05 uf. 600 volt. 

C6, 7-0.5 uf. 600 volt*, paper tubular 
C8-40-80-20 uf. 450 volt*, electrolytic, can type 
F-Fuse, 3 amp 
Jl, 2-phono |acks 
S-*p*t switch on Rl 

Tl, 2-output transformer*, 7 1/2 watt*, 4,000 ohm*, 
plot# to plate ct: 8-, 16-, 32-ohm secondary 
22S21. 

T3-power traniformer: primary, 117 volts; secondary, 
600volt*. ct. 75 ma: 5 volt*, 2 amp; 6.3 volt*, 3 


V1-12AX7 

V2-12AU7 

V3, 4-Amperex EL84 

V5-5V4 

Cha**I», 9x7x2 tnche* 

Socket*, 9-p!n jhlelded (2) 

Socket*, 9-pln unshielded (2) 

Socket, octal 
Fuse extractor post 

Barrier *trtp, Clnch-Jone* 4-141 or equlvalen 
Grommet*, 3/8 inch (4) 

Grommet, 1/4 Inch 
Tie strip. Cinch Jone* 52A 
Tie strip, Cinch Jone* 53C (one mounting lug 
removed) 

Miscellaneous hardware 




































































































Output 


Output 70.7 Volt & 25 Volt 


The 70.7 Volt and the 25 Volt sound distribution systems have become the most widely accepted distribution systems in use 
today. The 70.7 and the 25 Volt Line to Voice Coil Transformers have been designed to provide systems that combine sim¬ 
plicity and versatility with excellent sound reproduction. 

There are many advantages in using a 70.7 or 25 Volt System for multi-speaker installations, one of the main advantages 
being simplicity itself. It Is only necessary to know the full power output of the amplifier and the full power desired at 
each speaker to design the complete speaker system. To choose the correct transformers match the power to be delivered 
to each speaker with the power rating of a 70.7 or 25 Volt Line Transformer. Then connect the primaries of the 
transformers to the 70.7 or 25 Volt tap on the amplifier. When the sum of,the power rating shown on each transformer 
is equal to the full power output rating of the amplifier, and the speakers are connected to the appropriate secondary 
tap, the system is perfectly matched. 

Most newer amplifiers have a designated 70.7and/or 25 volt outlet, but almost any amplifier has an impedance tap which 
may be used as a 70.7 or 25 volt output. 


The following table gives these impedance taps: 


Full Power Output of 

Impedance tap 

Impedance tap 

For Power ratings not shown 

Amplifier 

for 70.7 Volt Line 

for 25 Volt line 

use the following formulae: 

5. 

. . 1000 Ohms .... 

. . . 125 Ohms 

5000 

Impedance Tap 

10. 

. . 500 Ohms .... 

. . . 62.5 Ohms 

w 

for 70.7 Volt Line 

20. 

. . 250 Ohms .... 

. . . 31.2 Ohms 



25. 

. . 200 Ohms .... 

... 2 5 Ohms 

625 

Impedance Tap 

40. 

. . 125 Ohms .... 

. . . 15.6 Ohms 

W 

for 25 Volt Line 

50. 

. . 100 Ohms .... 

. . . 12.5 Ohms 



100. 

. . 50 Ohms .... 

... 6.25 Ohms 


Full Power Output 





of Amplifier 


Another big advantage of these systems is its versatility. Speakers may be added, removed or their power 
level changed by simply moving a single connection on the transformers. For systems that must have ex¬ 
treme flexibility the 24S70 which is complete with Integrated tap switch to give instantaneous speaker 
control. 


25 ’ 

Volt Line to Voice 

* Coil jjV”_ f Vi 


_ 

Part 

Power Steps 


Impedance 

Mtg. 

Mtg. 

| Dimensions 

Wt. 

No. 

In Watts 


In Ohms 

Type 

Centers 

H. 

| W. x D. 

Lbs. 

24S24 

5/2.5/1.25/.625/.312 

Pri. 125/250/500/ 
1000/2000 

Sec. 4/8 

BHV 

1 3/4 

1 3/4 


0.4 

24S21 

8/4/2/1/-5 

Pri. 78/156/312.5/ 
625/1250 

Sec. 4/8/16 

BHV 

2 1/8 

2 

2 5/8x1 3/4 

■ 

24523 e 

10/5/2.5/1.25 

Pri. 62.5/125/250/ 

500 

Sec. 4/8 

BHV 



mm 

1.4 

24S22 

16/8/4/^l/.5 

Pri. 39/78/156/312.5/ 
625/1250 

Sec. 4/8/16 

BHV 


■ 

mu 

1.75 



■ 







70.7 ' 

Volt Line to Voice 

t Coil | 






Part 

Power Steps 


Impedance 

Mtg. 

Mtg. 

1 Dimensions S 

Wt. 

No. 

In Watts 


In Ohms 

Type 

Centers 

H. 

W. X D. 

Lbs. 

24S01 

2/1/.5/.25/.125 

2500/5000/10000/ 

20000/40000 

Sec. 4/8 

BHV 

1 3/4 

1 3/4 

2 x 1 1/4 

.5 

24S74 


Pri. 1000/2000 
4000/8000/16000 

Sec. 4/8 

BHH 

2 

1 3/8 

2 3/8x1 l/4 

■ 

24S71 

8/4/2/1/0.5 

Pri. 625/1250/2500/ 
5000/10000 

Sec. 4/8/16 

BHV 

2 

2 

2 1/2x1 5/8 

■ 

24S73* 

10/5/2.5/1.25 

Pri. 500/1000/2000/ 

4000 

Sec. 4/8 

BHV 

m 

n 


1.5 

24572 

16/8/4/2/1/0.5 

Pri. 312.5/625/1250/ 
2500/5000/10000 

Sec. 4/8/16 

BHV 



nnm 

1.75 

24S70. 

"16/8/4/2/1/0.5 

Pri. 312.5/625/1250/ 
2500/5000/10000 

Sec. 4/8/16 

TAV 

Special 

m 

■ 

Hum 

m 

24S02 

24/12/6/3/1.5 

208/416/832/ 

1664/3330 

Sec. 4/8/16 

BHV 

3 1/8 

3 1/16 

3 5/8x3 5/8 

_l 


► Provided with wattage selection switch. 
• Autoformer. 


40 







































































































| TRANSFORMERS 

Output 



Transistor Output Transformers 


These Transistor Output Transformers have been designed to cover almost all of the power transistor applications 
such as used In automobile radios, audio power amplifiers and many other circuits. The TR-57 and TR-59 has 
been designed to cover parallel 3.2 and 8 ohm voice coil applications. 


Impedance 


Primary f Secondary 



300 Milliwatt-Transistor Output Transformers 





















































































































































































Output 



50 M 

lliwatt Transistor Output Transformers 

MAH MTO. TYf 

E 

„ I 

Part | 

Turns 

Impedance 

Resistance 

Dimensions 

1 

No. j 

Ratio 

Wdg. No. 1 

Wdg. No. 2 

Wdg. No. 1 

Wdg. No. 2 

am 

W. X D. 

Weight | 

TR—41 | 

3.16:1 

500 

50 

35 

4.6 

R9 

1 


TR-43 | 

3.53:1 

125CT 

10 

11 

1 

mm 


(■Kti*;!! 

TR-45 j 

4.46:1 

1,000 

50 

73 

4.6 

turn 

U/AMMMIM 

\mumsam 

TR-46 | 

4.47:1 

200CT 

10 

18 

i 

wm 

m/A!T*/Aii 


TR-47 | 

5.46:1 

300CT 

10 

27 

i 

wtm 

m/Aimr/iim 

iBUL'XeHl 

TR-49 | 

7.06:1 

500CT 

10 

40 

] 

mm 

m/ALEt/AL 1 


TR-50 j 

7.9:1 

200CT 

3.2 

18 

.36 

wm 


IHAIilsai 

TR-51 j 

9.65:1 

300CT 

3.2 

27 

.36 

i am 

m/Aua/Aii 

imicron 

TR-52 

11.8:1 

7,000 

50 

440 

4.6 

mm 

m/Aia /ah 


TR-53 

12.5:1 

500CT 

3.2 

40 

3.6 

vm 







25 M 

illiwatt Transistor Output Transformers | 

MAH MTO. 

YPE 

_ 

Part 

Turns 

Ratio 

Impedance 

Resistance 

Dimensions j 

Weight | 

No. 

Winding No. I 

Wdg. No. 2 

Wdg. No. 1 

Wdg. No. 2 

H. 

W.xD. j 

TR—121 

1:1.1 

500CT* 

600 

58 

105 

m i 


RUtiSSI 

TR—I22 

1:1.41 

300CT* 

600 

35 

110 

mum 



TR—123 

1.25:1 

900CT* 

600 


110 

1/4 

mua-uam 

ijffi'T'HM 

TR — 24 

1.58:1 

1,500CT # 

600 

210 

120 

1/4 

3/8 x 5/16 

1/20 Ox. | 

TR— 26 

2.83:1 

400 

50 

70 

10 

UK » 


mmifim i 

TR-128 

3.16:1 

500 

50 


10 

mum 


■iib>;t»e!rw 

TR-129 

3.54:1 

150CT 

12 

25 

2.9 

1 74 


1/20 Oz. | 

TR—131 

4.46:1 

1,000 

50 

240 

15 

mum 

mun-num 

mUSIsam 

TR—136 

5:1 


12 

16 

35 

2.4 

1/4 

3/8 x 5/16 

1/20 Oz. 

TR— 37 

7.07:1 


12 

16 

86 

2.4 

Bit 


1/20 Oz. 

TR—138 

8.15:1 

800CT* 

1.070CT# 

12 

16 

100 

2.4 

m 

3/8 x 5/16 

1/20 Oz. 

TR—139 

9.14:1 

1,OOOCT* 

1,330CT # 

12 

16 

150 

2.4 


■iBIH 

1/20 Oz. 

TR-140 

11.2:1 

imw 

In Mi 

12 

16 

250 

2.3 

1/4 

nmn 

1/20 Oz. 

TR-141 

13.7:1 

600 

3.2 

90 

.8 

mum 

mviTHTAPm 


TR-144 

19.3:1 

1,200 

3.2 

190 

.8 

mum 

m 7£EEUEm 

■P5SEB1 

TR-145 

25:1 

7,500CT* 

10,000CT* 

12 

16 

750 


m 

mm 

1 

TR-144 

56:1 

10,000 

3.2 

1500 

.8 

mm 


3 


f Balanced windings. 


TR SERIES 

For more detailed 
information on these 
miniature transformers 
see the BLUE section 
of this catalog. 
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TRANSFORMERS 


Output 


Output Transformer Chart 


Tub* 

Use 

Clast 

Watts 

Load 

Resistance 

Type 


Tube 

Use 

Class 

Watts 

Load 

Resistance 

1 Type 

Exact 

Universa 


Exact 

Universa 

1A5 

s 

A 

.1 15 

25,000 

245^9 

22586 


6AL6 

s 

s 

pp 

pp 

PP PAR 

A 

A, 

A 

AB. 

AB. 

6.5 

6.5 

18 

25 

50 

2.500 

4.500 
5,000 
6,600 
3,300 

22S60 

26S49 

24S57 

22S67 

22578 

24561 

24561 

26546 

22574 

1B8 

S 

A 

.21 

14,000 

24S54 

22S86 


1C5 

s 

A 

.24 

8,000 

24S49 

22586 


1D8 

s 

A 

.20 

12,000 

24S40 

22586 


1£7 

pp 

A 

.60 

24,000 

24S59 

24560 


6AM5 

S 

PP 

A 

AB. 

1.4 

4.8 

16,000 

20,000 

24554 

24559 

22548 

22548 

1F4 

s 

A 

.30 

16,000 

24S54 

22S86 


1G5 

s 

A 

.55 

9,000 

24S52 

24S60 


6AN5 

s 

A 

1.3 

2,500 

26558 

22562 

1G6 

pp 

B 

.67 

12,000 

22S48 

22S86 


6AQ5 

pp 

AB, 

13 

8,000 

22566 

26546 

1H4 

pp 

B 

2.10 

10,000 

24S93 

24560 


6AQ5 (w) 

s 

pp 

A 

AB, 

4.5 

10 

5,000 

10,000 

24551 

24556 

24S51A 

22556 

1J5 

s 

A 

.45 

13,500 

24S54 

22S86 


1J 6 

pp 

B 

2.10 

10,000 

24S93 

24S60 


6AR5 

s 

A 

3.4 

7,600 

24549 

24S60 

1LA4 

s 

A 

.10 

25,000 

24S54 

22S86 

6AS5 

s 

A 

2.2 

4,500 

24548 

24560 

11B4 

s 

A 

.20 

12,000 

26547 

22586 

6B4 

s 

pp 

s 

pp 

A 

AB 

AB 

AB, 

3.2 

15 

3.5 

10 

2,500 

3,000 

2,500 

5,000 

26558 

22596 
22545 

22597 

22S62 

22595 

22562 

22558 

1N6 

s 

A 

.30 

25,000 

24S54 

22586 

1Q5 

s 

A 

.27 

8,000 

24549 

22586 

1S4 

s 

A 

.27 

8,000 

26S49 

22S86 

6B5 

s 

A 

4 

7,000 

24552 

24560 

1T5 

s 

A 

.17 

14,000 

26547 

24S60 


6BF5 

s 

A 

1.9 

2,500 

22545 

22562 

1V5 

s 

A 

.05 

25,000 

24S54 

24S60 

6BK5 

s 

A 

3.5 

6,500 

24552 

26548 

24S60 

1W4 

s 

A 

.20 

12,000 

26S47 

24560 

2A3 

s 

pp 

pp 

A 

AB, 

AB 2 

3.50 

10.00 

15.00 

2,500 

5,000 

3,000 

22545 

22596 

22596 

22587 

22558 

24555 


6BU6 

s 

A 

.30 

10,000 

24583 

24584 

24560 

6BW6 

s 

A 

5.5 

8,500 

24552 

24561 

2A5 

s 

pp 

pp 

A 

Ai 

AB: 

4.8 

10.5 

18.5 

7,000 

10,000 

10,000 

24552 

22544 

26546 

24561 

22556 

24555 

6CA5 

s 

A 

1.5 

4,500 

24548 

24560 

6CL6 

s 

A 

2.8 

7,500 

24581 

24560 

2E30 

pp 

AB: 

17.0 

3,800 

22S90 

26546 


6CM6 

s 

pp 

A 

AB, 

4.5 

10 

5,000 

10,000 

24551 

24S56 

22588 

24511 

3A4 

s 

A 

0.70 

8,000 

24S81 

24S60 

6CU5 

s 

A 

2.3 

2,500 

22545 

22562 

3B5 

s 

A 

0.20 

5,000 

24S51 

24S48 

24S60 

6CZ5 

s 

A 

5.4 

5,000 

26549 

24506 

3C5 

s 

A 

.200 

8,000 


22S86 

6DG6 

s 

s 

H 

2.1 

3.8 

2,000 

4,000 


22562 

22562 

3D6 

s 

A 

0.60 

in 




6E6 

pp 

PAR. 

Hi 

1.6 

1.6 

ngi.M.w 

HulniB 

22548 

22S48 

22S86 

24S54 

3E5 


m 



24S81 

24S49 

gm 

6F6 

■ 

A 

A 

A, 

AB- 

4.5 

1 1 

10.5 

10 

■MjMJ 

! 9 

BMM'M 

26S48 

22S64 

24S56 

22S94 

24S61 
24S55 
24S11 
24S55 

3LE4 

mm 

■H 


■ 

24S48 

eetf-M 

3LF4 

MOM 


B 


24549 

urns 

3Q4 


H 

1. i H 

feh’i’.sB 

RTfTl 

24560 


6G6 


A 

i.i 

10,000 

tnrn 

24560 



HI 

KB 

| 


22S86 

6K6 

s 

s 

pp 

m 

m 

7,600 

9,000 

12,000 


24560 

24561 
24511 

3S4 

m 

A 

0.27 

8,000 

Ennj 

S’WT'X 

3V4 

H 

eb 


10,000 

24583 

24584 

24560 

6L6 

s 

s 

m 

m 


m 

22584 

24561 

4A6 

MIM 1 

■ 

B 

8,000 

fSBSM 

22586 

616-(G) (GA) 

pp 

pp 

pp 


mrwm 

■ 

m 


5AQ5 

s 

pp 


4.5 

10 

Bn 

Pufl&LjR! 

24551 

24556 

22558 

22556 

5V6 

s 

pp 

CH 

4.5 

10 

flQEEM 

24551 

24556 

24561 

22556 

6M5 

s 

pp 

DHp 

3.90 

9.40 

-9 

9 

24552 

22558 

24560 

24511 

6A3 

s 

pp 

pp 

A 

AB 

A lr 

3.5 

10 

10 

■IM 

IDEM 

22545 

22595 

24595 

22560 

22558 

22574 

6N6 

s 


4.0 

-9 

esai 

Enf-M 

6N7 

pp 


10 


Til 


688 


HR 

0.30 



24560 

6A4 

s 

A 

1.4 

■ 

333H 

rma 


s 

pp 

pp 

n 

3.75 

10 

15 

B 


24560 

22595 

22595 

6U6 

s 

A 



smrgii 



6V5 

s 

s 

pp 

pp 

A 

AB, 

A 

AB, 

4.5 

4.50 

10.00 

10 

; n 
B 

JS29 

24S51 

24S51 

22S44 

22S44 

24561 

24563 

24555 

24555 

6A6 

19 


8 

4.6 

■EEH 


22588 

24505 


6V6 

■1 

Hi 

4.50 

10.00 



24561 

24511 


s 

pp 

A 

B 

m 

h 

24S49 

22S44 

24560 

24511 


6V7 

S 



. B 



HI 

s 

pp 

A 

AB, 

KB 


24S52 

22S48 

24560 

24561 


6W6 

EH 


n 

9 

Firm 

EH£[9I 


6Y6 

m 

m 

H 

B 

B 

24S50 

22S46 

22S86 

22S62 

6AE7 

pp 

K9H 


Hffl B 


EZlifl 

| 


m 

KB 


24583 

24584 

24S60 


6Y7 




B B 

EEZH 

24561 


617 

pp ] 

R1 


B 

grrmi 

HJ21 

BH 

s 

KB 

1.10 

10,000 

24583 

24584 



7A5 


PH 


B 

Enm 

Eizni 

1 

H 

s 

s 

pp 

m 

3 

4.50 

19.00 

B 

B 

24562 

24552 

22593 

24560 

24561 
26S46 

6AK7 


■ 

3 

10,000 

24583 

24584 


























































































































































































































































































































































TRANSFORMERS 

Automation Control 


Automation Control Transformers 


PRIMARY 115V/230V 50/60 CYCLI 


These units have been ruggedized to provide trouble free performance for high speed automatic assembly equipment. 
Particularly well adapted to relays and pilot lamps. 


23V50 

23V51 

23V52 

23V53 

23V54 


Secondary 

■MR 

Mtg. 

Mtg. 

Dimensions 

Parallel 

Series 


Typ. 

Centers 

H 

W. xD. 

6V @ 2A 

12V @ 1A 

12 

BHV 

2% 

2% 

2% x2 

6V @ 4A 

12V @ 2A 

24 

BHV 

2% 

3% 

3% x2>/. 

12V @ 4A 

24V @ 2A 

48 

BHV 

3'A 

3 54 

3*x2* 


2 % 


2 '/. « 2 % 


2'/. x 3 


3% x3i4 


Automation Control Transformer Connection Data 


PRI. 

115V/230V 
50/60 CPS 


FOR 230V 
Connect 2-3 
FOR 115V 
Connect 1-2 & 3-4 

LINE 



SECONDARY 


SERIES 
Connect 6-7 
PARALLEL 
Connect 5-6 & 7-8 

Bg «- 1 



Isolation Control 1:1:1:1 Multi-Purpose 


Thl* series has four Isolated windings with seven possible combinations: for step-up, step-down, and Isolation 
applications In Industrial, home or laboratory use. They are particularly well adapted to 220-volt line step-down. 



Control and Power Circuit Transformers 


Secondary 

Volts 


suitable for operating relays, sirens, horns, etc. 

ROM 115 VOLT 50/60 CYCLE LINE 



Autoformers 


STEP UP - STEP DOWN 


Designed especially for converting a 208 Volt air conditioner to operate on a 230 Volt line 
or a 230 Volt air conditioner to operate on a 208 Volt line. Complete instructions for 
connecting the transformer is included with each unit. 


Application 

V.A. 

Rating 

Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

For Air Conditioners 
using 1 to 3 H . P . 
Motors 

3000 

GMH 

2 1/2x3 3/4 









































































Control 


Isolation Transformers 


23V17 
23 V80 
23V 45 
23V18 
23V 48 
23V49 
23V33 
23V58 

23V44 _ 

23v 25 wmsmmm 

23v 26 WBSSfSElfEZi 

23V28 —| I Ii|[ l|| I | 
23V 27# H- 


STATIC SHIELD ID TSANSTORMIRS SO/SO CYCLE 





115 flOOO I JUV 


M l 

mmxim wMimsmm i 



Isolation Testing Transformer 


large enough to handle almost any television or radio receiver on test. Has three standard 
receptacles providing output voltage of 105, 115 and 125, with 117 volts from the line for 
testing purposes or for correction of high or low line voltage. Has electrostatic shield. 
Primary provided with 6 ft. line cord and plug. 


Part 

No. 


Vol ta 

Wattage | Primary 


1 Dimensions ! 

H. 

W. x D. 

5 3/8 

4 1/2 x 5 3/4 



Autoformers ( a 1 1 u nits Have Plug In Receptacle And 6ft. Line Cord And Pluc 


Primary 1 Secondary 


23 V 70 _ 

23v 2i m’nwxmmwm 

23V 71 21_ 

23 v22 Mffzmmannmim 


23v 24 wjiteamniBa i 

23 V 73 WKEii - 

23V32* Kg'! 



Mtg. 

Rating 

Type 

65 

GMV 

100 

GMV 

100 

GMV 

150 

GMV 

IKfl 

GMV 

IKS 

GMV 

300 

GMV 

500 

GMV 


GMV 

1000 

JUV 



Varivolt Isolation Transformers Giving Line (42steps) Metered Adjustments 


Output Range 
on 117 Volt Line 


VA Rating 
(Resistive Load) 


Dimensions 



Line Voltage Regulators 


These Line Voltage Regulators provide the correct voltage to radios, TV Sets, air conditioners, 
refrigerators, deep freezes, automatic washers and many other appliances, even with variation 
In line voltage of 65-75-90-100-115-130 or 145 volts. They are also useful In altering the 115 
volt line above and below the line voltage. An output receptacle and volt meter are Internally 
connected to the 115 volt tap. All units are supplied with 6 ft. line cord and plug. All units 
have GMV Type Mounting with Meter. 



Input Voltage 
50/60 Cycle 


Output 

Voltage 


hi -fin 


* Has an octagon outlet box for house wiring connections. 

* At 90 volts In or out, VA rating should be reduced by 30%. 
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TRANSFORMERS 

Selenium Rectifier 


Selenium Rectifier Transformers 


m 


PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCLI 


Each Selenium Rectifier Trantformer listed In fhii tection hat terminal numbering and winding arrangement at thown in 
the ichematici at the left. 

Primary connection! are made to terminal! 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , and 7. The winding connected to termlnoli 5 , 6 and 7 It a 
teparaie itolated primary winding, detigned for the purpote of extending the voltage range of the frantformer. Thli It 
accomplithed by connecting the winding in teriet aiding or in teriet bucking with termlnoli 2, 3 or 4. 

Two identical tecondary windingt are connected to tormlnali 8 and 9 and to 10 and 11. 

The voltage rating! and connection! thown below for each tramformer have been given at a guide and do not cover 
all the pottible output voltagei. 


FULL WAVE CT 


OUTPUT 2.0 A.D.C. 


FULL WAVE BRIDGE PRIMARY 


OUTPUT 1.25 A.D.C. f 117 V A.C. 


Capacitive Load * * Terminal No. 


MTG. TYPE LHV 
Overoll 
Dimentions 
H—3 Vi 
W—2% 

D—3 % 

Weight— 2.5 Ibt. 


OUTPUT 4.0 A.D.C. 


FULL WAVE BRIDGE 


OUTPUT 2.0 A.D.C. 


OUTPUT 8.0 A.O.C. 


OUTPUT 12.0 A.D.C. 


OUTPUT 6.0 A.D.C 


OUTPUT 1S.0 A.D.C. 


OUTPUT 22.5 A.D.C. 


OUTPUT 12.0 A.D.C 


OUTPUT 4.0 A.D.C. 


8.0 A.D.C. 

29.0 

32.5 

25.2 

27.0 

23.9 

25.5 

21.3 

22.0 

19.1 

21.2 

17.4 

17.0 

16.7 

16.1 

15.4 

14.5 

14.2 

13.1 

13.3 

11.9 

12.8 

11.4 

12.1 

10.4 


MTG Typ. LHV 

Overall 

Dlm.mloni 


Weight—3.1 Ibi. 


MTS Type LHV 
Overall 
Olmeniloni 
H—4 
W—3 y 4 
D—4 y» 

Weight —6 Ibt. 


MTG Type LHV 

Overall 

Dlmentiont 




2-6 


2-5 


2-5 

MTG Type LHV 

— 

Overall 

3-6 


3-5 

M-4% 

3-5 

w—3% 

— 

D—5% 

4-6 

Weight 12.5 Ibt. 

4-5 


4-5 



MTG Type LHV 
Overall 
Dlmentiont 
H—5% 

W—4% 

D—6% 

Weight 20 ibt. 


Continued on next Page 














































































































































Autoformers 



Selenium Rectifier Transformers 


Selenium Rectifier Transformers — Cont. 


DC Output 
Capacitive 
Load 


18-43.5V. 24 to 60V. 12 


Mtg. 

Type 

Mtg. 

Centers 

GGV 

KHI 

GGV 



Isolation 


PRIMARY 117 VOLT*, SO/AO CYCLIS 


Secondary 
Voltage Current 


SjEMBBEgwi 





t Dimensions 1 

H. 

W. x D. 

2 13/16 

3 3/8 x 2 3/4 



400 CPS Step-Down Transformer 


THRU-PHASE 400 CYCLIS 


27V17 is a Y-& connected 400 cycle 3 phase step down transformer. Primary 
is 115 volt per phase. Designed for use In airborne and control equipment. 


Secondary 


27V17 


Dimensions 

H. 

W. x D. 

4 1/4 

2 5/8x3 1/16 



The following chart has been prepared to ilmpllfy the chooilng of the correct telenlum rectifier traniformer for your 
needi. A wide range of output voltages ore available, which may be used to chonge the DC output voltage or to 
compensate for aging selenium rectifiers. 


TRANSFORMER 

RECTIFIER 

TRANSFORMER 

RECTIFIER 

TRANSFORMER 

^Bridge 
‘'Full Wave 

Radio 
Receptor 
Code No. 

^Bridge 
•Full Wave 

Sarkes 

Tarzian 

Type 

^Bridge 
•Full Wave 

•23V6I 

H1B1S1G 

*23V64 

D-10 

•23V60 


SILICON 
RECTIFIER TRANSFORMER 


^Bridge 
•Full Wave 



H2B1S1G 


H4B1S1G 


H1C1S1G 


L1B1C1G 


LIB2S1G 


LI C1 SIG 


U1BS1G 


U1B1S1G 


U1C1S1G 


S1BIS1G 


T1B1S1G 


T2B1S1G 


T1C1S1G 


W1BIS1G 


W2B1S1G 


W6B1S1G 


W1C1S1G 






©—Parallel secondary windings. 














































































































































































TRANSFORMERS 


Characteristic Curves 


Transistor 


To determine the correct transformer impedance of a class A single ended output stage or a class B push-pull output stage 
use the characteristic curves shown below. 

To select the proper transformer for a medium powered transistor, first locate the required output in milliwatts (MW) and 
trace its line across to the point intersecting with the intended voltage supply. Then read directly below for the load 
impedance. 

Example is A class A single-ended audio amplifier with a required output of 100 MW at 12 volts the load Impedance is 
500 ohms. Use TR-11, TR-I8, TR-27, or TR-102 depending upon the necessary secondary impedance. 

Example 2: A class B push-pull audio amplifier with an output of 280 MW at 9 volts the load impedance is 400 ohms. 
Use TR-22 or TR-113 depending upon the necessary secondary Impedance. 

Once the primary impedance of the desired transformer is known, it is then only necessary to select from the proper 


n 



power group the correct transformer for your application. 


£ 

< 

l 

i 

z 


1 

3 

o 


TRANSISTOR LOAD IMPEDANCE OHMS. 
(COUECTOR) 



TRANSISTOR TO TRANSISTOR LOAD IMPEDANCE OHMS. 
(COLLECTOR) (COLLECTOR) 



300 Milliwatt Transistor Transformer 


MTG. type; BAH H. W. xD. 

MTG. CENTERS 1 3/8 DIMENSIONS: 3/4 1 5/8 x 13/16 


(DOUBLE LISTING) 




Listed In 

Order Of The Impedance 

Part 


WImi Til 1 —— 

Resistance 

■ Part 


TTriHHg 


No. 

Ratio 

Wdg. • 1 

Wdg. * 2 

Wdg. * 

Wdg. 1 2 Appli¬ 
cations 

■ No. 

Wdg. * I 

Wdg. * 2 

Wdg. f 


TR-1 


500CT 

500CT 

40 

55 

D-J 


TR-8 

48CT 

umm 

4 

1.2 

S 

TR-110 

AJfa&l 

48CT 

KMCM 

4.1 

.78 

S 


TR-110 

48CT 

mom 

■DO 

.78 

S 

TR-8 

■'Tcmi 

48CT 

EH 

4 

1.2 

S 


TR-111 

100CT 

mam 

mum 

1.5 

S 

TR-111 


11 

1.5 

S 


TR-112 

160 

mam 

'■KB 

1.5 

S . < 

TR-112 

msm 

160 

mmam 

19 

1.5 

S 


TR-21 

160CT 

uawwww 

tmm 

1 S _1 

TR-21 

■neon 

I60CT 

mwarn 

12 

1 

S 


TR-22 

400CT 

mmm 

26 

1.1 

S . 

TR-113 

»**>»» 

400CT 

mmm 

34 

1.5 

S 


TR-113 

400CT 

mam 


in 

S 

TR-114 

■ W III— ■■TiW 

47 

.85 

S 


TR-1 

500CT 

ESSQB 

wmm 

55 

D - J 

TR-115 

1 H | HI—i 1 Wl ’ll M 

77 

1.15 

S 


TR-114 

500CT 

mam 

47 

.85 

S 

TR-22 


400CT 


26 

1.1 

S 


TR-115 

BBE351 

mam 

77 

1.15 

S 

TR-116 

■BBS! 

1,000 

wmum 

■S3B 

mm 

S 


TR-116 

1,000 

mam 

BEFUB 

1.6 

S 

TR-24 


100,000 

1,500CT 


45 

A - J 


TR-117 

2,500 

mam 

wmm 

1.15 

S 

TR-117 

KEEaiHWKni 

WKSM 

1.15 

S 


TR-118 

3,000 

umam 

KOI 

1.2 

S 

TR-118 

■EW3WH BWi'lIBWIIB 

1.2 

S 


TR-35 


50 

EMESB 

5 

A 

TR-28 

cm 

200,000 

■KSI 

MtMB 

30 

A 


TR-24 



MMM 

45 

A-J 

TR-119 

it™ 

200,000CT 


Dura 

123 

A 


TR-28 


DEHUBi 

CHiiilBij 

30 

A 

TR-33 



200CT 

vE&m 

8.5 

A 

| 

TR-119 

fcr»r»it»TsT«r«*i 

ERH3BI 

mm 

23 

A 

TR-35 

ItMC 

100,000 

50 

KWlHf 

5 

A 

• 

TR-33 

250,000 

HOMI 

deb 

8.5 

A 

TR-36 

50.0:1 

500,000 

200CT 

7,000 

8.5 

A 

1 

TR-36 

500,000 

200CT 

7,000 

8.5 

A 




Applications (A) Input, (D) Driver, (J) Interstage, (S) Output 
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Transistor Transformers 


150 Milliwatt Transistor Transformers 


MOUNTING TYPE- BCH 
MOUNTING CENTERS 

(DOUBLE LISTING) 


13/16 


H. W. xD. 

DIMENSIONS: 11/16 13/16x5/81 



Of The T 

urns 

Rat 

io 


Turns 

Impedance ! 

Resistance 1 

E33SB 

■’art 


Impedance 

Resistance 

Appll- 

Ratio 

Wdg.#! 

Wdg. P 2 

Wdg. P 1 

Wdg. *2 

cation .J 

^lo. 


Wdg. * 1 

Wdg. #2 


Wdg7#2 

cation 

1.23:1 

5,000CT 

7,500CT 

550 

980 

m 

TR-l 

2 

100CT 

10CT 

13 

1.5 

S 

1.41:1 

5,000CT 

10,OOOCT 

K3B 

mii« 

I'M 

TR-1 

5 

300CT 

15 

21 

2.5 

S 

1.73:1 

1,500 

500CT 


45 

I'DM 

TR-l 

01 

350CT 

wmm 

38 

1.45 

s 

■mini 

496CT 


mmum 

16 


TR-1 

7 

400CT 

H 

27 

1.3 

s 

■RJIIl 


BDlLLiaJ 

M-v:m 

W'V.'W 

l*DI 

TR-l 

6 

400CT 

16 

28 

2 

s 

■nwa i 

10,000 

2,000CT 

warn 

■il'l'H 

I>D1 

TR-5 

490CT 

150CT 


16 

D - S 

tit nil 


20,000CT 

m-'Ti'M 

■ Wtl'I'M 

ESI 

rR-27 

500CT 

3.2 

■a 

.3 

S 

Mdt*ni 


45,000 

316 

IE9 

™ 

TR-18 

500CT 

■BIHL2LJ 

WTI 

1.7 

S 

■cnrm 

555CT" 

- 

36“ 

5 

i»bm 

TR—102 

TyHiiiF 

rnwn-m 

75 

3.5 

S 

BHRII 


-roer 

wmm 

1.5 

[>■1 

TR-11 


IHKHI 

30 

■ 5 

D - S 

■EX'Xll 

■mkosti 

bk^jrieh 



ESI 

TR-103 

KBB25Q 


73 

3.2 

S 

■r*fm 

■mkomi 

KHOHMl 

mt-rsm 


f^wb 

1R-20 


16.8 

38 

1 .4 

s 


■.'H'V'Mi 


\W~M 

HI 

MDPB 

1R-29 


3.4 

40 

.25 

s 

msm 

K4TCOM1 

— r^5T 

ntJM 

mem 


TR — 104 

SLfc&U 


74 

2.7 

s 



15 

HRBB 

wmm 

hd^M 

TR-105 


wmm 

Bl 

1.4 

s 

■HTCOII 


16 

28 

2 

gH 

TR-4 


500CT 

100 

•45 

rnmam 

■Hfcon 

■fciXlXlH 


■M< It'll 

95 

K&ttl 

TR — 107 

2,500 

“4716 

■ESM 

iMPIEl 

K 

■m*ai 

350CT 

4/12 


■RS 

S 

TR-2 

5,000CT 

7,500 


mum 

EBEHI 


5O0CT 

— 16.4" 


SMftfM 

T— 1 

TR-3 


■MESSSi 

H&'JH 

IHM4H 

m 

■•twill 

500CT 


75 

3.5 

mm 

TR-9 

5,000 


n>a 

IRil'I'K 

Km 


600CT 

mmm 

msm 

■EB 

S 

TR-1 

0 


45,000 

mm 

H'M 

EEm 

■mtitsi 

466cf 

n 

27 

1.3 

S £ 

TR-1 

3 

5,OOOCT 

80,000 

wmm 

de-ski 

ESU 


BK@@QI 

16.8 

38 

1.4 

S 

TR-1 

08 

Ht'T'T'Ml 


wf&m 

uuxm 

m 

Wi-Wi-fSl 

825CT 

wmm 

wmm 

2.7 

mm 

TR-3 

2 

9,800 

15 

HfchiH 

■KS3 

Kill 


10,000 


imam 

11 

QB 

TR-1 

09 

■EJEffiHi 

wmm 

mam 

2.61 

j__■ 


■Mt'Xfi 


IIHE!® 

11 

IM 

TR-2 

3 

■wroMi 



11 

D-S 1 


1,250 

ek mm 

IK9 

1.4 

izn 

TR-7 

10,000 

2,000CT 

mam 

EB 

QQPI 

HI 


Un£&aJ 

\u®m 


IEH33 

TR-6 

HSIiSSH 

HcWiXiMi 


660 

|iQB 

■IIElf 

2,500 


IK EM 

IKBE1 

mm 

TR-2 

:5 

15,000 

200CT 

iHilili— 

-11 

BH 

■HBli 

HK223J 

3.2 

I 30 

■3 

ilm 

TR 1 

7 


KKiBisi 

WEEiM 

95 

wspam 

■HW 


IHHHKJU 

IKCK 

■HES 

9H 

TR-1 

4 

■frltW 

■IBM 

■M-X'M 

94 

ESI 

Kjtai 


■■BkJIS 

IDES* 

HUH 

mi 

TR-1 

06 



IWT.'iM 

■H 

BH 

msm 

40,000 

! 100 

HRmH 

m 

exa 

TR-3 

1 


100 

HBL'I 

HM 

eo 

Esai 

10,000CT 

\WEmm 

limai 

heq 

|S 1 

TR-3 

.4 

50,000 

30CT 


mtsm 

A_ I 


97S55 


muss 

bbb m 

EJH 

TR-3 

10 

■TtWiTO^B 

■BE&IsQ 

IKS 

9 

EBjBB 

| 40.8:1 

50,000 

30CT 

1,400 

HEBI 

IM 

TR-2 

!6 

50,000 

500CT 

1,300 

30 

ES333I 


50 Milliwatt-Transistor Transformers 


MOUNTING—MAH DIMENSIONS: 


H. W.xD. 
7/16 1/2 x 7/16 


(DOUBLE LISTING) 


Listed In Order Of The T 


Part 


Impedance 



Appll- 

Part | 

Impedance 

Resistance 

Appll- 

No. 


Wdg.fl 

Wdg. P 2 


Ezafl 

cation 

No. j 

Wdg.'l 

Wdg. * 2 

CTTKil 

mrnn 

cation 

TR-37 


500CT 

WM 

34 

42 

EH 

TR-43| 

125CT 

10 

11 

■■ 

s 

TR-38 

1.09:1 

6,000 


K23 

ESI' 

on 

TR-501 

200CT 

3.2 

18 

.36 

s 

TR-39 




TR-46 j 

306CT 

10 

16 

1 

s 

TR-40 

WWc&ZBM 


MMOl'Ml 

WWSEi 

K3K 


TR-51 1 

■■Huai 

3.2 

27 

.36 

s 

TR-41 

KMBfl 


■■KTm 

■KSI 



TR-47 

300CT 

10 

27 

mmm 

s 

TR-42 

3.16:1 

20,000 

\ 

mm 

140 

on 

TR-53 

500CT 

3.2 

40 


s 

TR-43 

wmmznt 

125CT 

wmm 

mi 

l 

S 

TR-49 

500CT 

10 

wmaM 

m 

s 

TR-44 

i h nil 

|HCiViVr^K 

BE3I 

WMSM 

72 

nn 

TR-41 

500 

50 

■ia 

Km 

BB*PHBI 

TR-45 

4.46:1 

1,000 

■ K'l'I'M 


4.6 

|»P-W 

TR-37 

500CT 

500CT 

ni« 

wwm 

fcJBU 

TR-46 


■KOMI 


—ir 

1 

s 

TR-45 

1,000 

50 

■El 

K&H 


TR-47 

mn 



27 

1 

s 

TR-39 

>,000 


— 

ESjwm 

Bf'PB 

TR-48 



606“ 

mEZM 

43 

Bn 

TR-38 

6,000 

H'JKtil 

■EBB 


UH 

TR-49 

mbrii 

■■•mi 

10 

■ E«l 

1 

s 

TR-52 

BBBBKuiHI 

_59— 

■■ 

K EM 

_s_1 

TR-50 

■DA-MI 

nHKTiTiMn 

3.2 

18 

iSsSF; J 

s 

TR-40 




US 


TR—51 

■UEU 

■HKTiTiMl 

3.3 

3? 


s 

TR-48 


600 

■7-M 

cm 

WTTW 

TR-52 

■Inna 

7,000 

50 

440" 

4.6 

s 

TR-44 

20,000 

1,200 

K21 

warn 

KXH 

TR-53 

12.5:1 

500CT 

3.2 

40 

.36 

s 

TR-42 

■EDvZHI 

■•Jl'IiI'relll 

Ha 

Has 

KCTl 

TR-54 



EEB1 

TR-55 

WESIESSM 

50 

UUsfl 

WkEM 

Km 

TR-55 

Km 

IT'WTTf 

IBI 

MHW 

1.7 


1 TR-54 


1,000 

1,300 

20 

WL 

TR-56 

30 HY @ 1MADC 

4,000 Ohtns 








■ 


Applications (A) Input, (D) Driver, (J) Interstage, (S) Output. 
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TRANSFORMERS 

Transistor 


; 

20 Milliwatt Transistor Transfo 

■HER H. W. xD. 

HMMi MOUNTING TYPE MAH DIMENSIONS: 1/4 3/8 x5/I6 


(DOUBLE LISTING) 

H 

SBjR^NHH Listed In Order Of The Turns Ratio 



Impedance I Resistance 


Wdg. *1 I Wdg. * 2 Wdg.'l Wdg.*2 


500CT*I 600 


300CT* 600 


900CT* 600 


1,500CT*| 600 



« E%aa ni I I, n 







| |JKiU ggjljBI 
IIISIEM 

IffgilBtf.WI ['■I 


\MEmi 
lUEJii 


ms DC Resistance 


3 HY @ 2 MADC 330 Ohms DC Resistance 


6 HY @ 2 MADC 1180 Ohms DC Resistance 


12 HY @ 0 MADC 1880 Ohms DC Resistance 


20 HY @ 0 MADC 2850 Ohms DC Resistance 


Impedance 


Wdg. *1 Wdg. *2 


Resistance 

Wdg. h App 
cat! 



Ml W hlUITlil 

: w.'.'liyHI 1 m nl »*■'■! i 

5 MiRiMeBitHKOMiiiBIEW Ki— 

1 »T.w« nT-~ T TiTI I — 

Bj H BBIE Ml F Ml UBj 


2O0,0O0CT 1,00001 6,500 | 250 


Balanced windings. 


Applications (A) Input, (D) Driver, (J) Interstage, (S) Output. 


Transistor Interstage Transformer 




















































































































Transistor Transformers 



Power Transistor Outputs 


These transistor output transformers have been designed to cover almost all of the power transistor applications, such as used 
In automobile radios, audio power amplifiers and many circuits. 

The TR-57 and TR-59 has been designed to cover parallel 3.2 and 8 ohm voice coil applications. These transformers may be 
used with such transistors as Sylvanla's 2N68, 2N95, 2N141 and CBS's 2N 255 and 2N256. 



Hi-Fi Transistor Transformers 


Completely encased for use in wide range transistor high fidelity audio amplifiers. Each has a frequency response of i l/2 db 
from 20-20,000 CPS in properly designed circuits. 


TR-67 

TR-68 


125CT 8 


5000 3000CT 


* Unbalanced primary current 


When used In conjunction with the output transformers listed above these driver transformers give the best in performance and at 
a very low cost. 

Designed especially for driving power transistors such as Sylvanla's 2N68, 2N95, 2NI41 and CBS's 2N255and 2N256. 



Transistor Power Supply Transformers 


Recent developments In the power transistor field have made possible the design of circuits which are efficient and rugged con¬ 
verters of low voltage DC to high voltage AC or DC power. These transistorized power supplies are ideally suited for powering 
all kinds of battery operated equipment such as mobile communication systems, aircraft and marine navigational systems, photo¬ 
flash, ultrasonic applications and even 117 Volts 60 CPS from an automobile battery so as to operate 117V radio, television, 
electric shavers, etc. 

These transistor power supply transformers give a wide range of voltage and power to choose from. Complete Instructions 
supplied with each transformer. 



DC Supply Output f 
Voltage Voltage 


*H7VAC 
* 117V AC 
*117V AC 
7V 
*117V AC 


■BiMiM 


200V DC 


225V DC 


25V DC 


250V DC 


250V DC 


250V DC 


275V DC 


300V DC 


300 & 150V DC 


325V DC 


350V DC _ 


375V DC 


390VDC 


400V DC 


450 & 225V DC 


450V DC 


500 & 250V DC 


500 & 250V DC 


500V DC 


600V DC 


800V DC 


ISSEaBSi 

mgBzgmmm 


Power 

Output 

Mtg. 

Type 

50 

GGV 

50 

GGV 

110 

GGV 

250 

Klci'Ji 

400 

GGV 

15 

TAV 

20 

TAV 

15 

TAV 

20 

TAV 

16.5 

DAH 

50 

HOI 

50 

TAV 


Tav 

48 

TAV 

30 

DAH 

120 

TAV 

50 


30 

70 

K9I 

12 

! DAH 

50 


40 

TAV 

120 ' 
50 

TAV 

■n 

■/V 

100 

150 

TAV 

120 

DAH 

120 

TAV 

BmBB 

TAV_ 

TAV 

20 

TAV 

200 

TAV 


Dimensions 


H. W.xD. 



w*m**mm 

■Hp 


3 Wx 3 1 


4 3/8x6 


»: W*Itm 

mou rn 

mourn 


■ IPi I ■ U hl I 

■HQ 


2 1/4 x 2 11 


17/8x2 7/16 






































































































































































































































COILS 


Transistor Coils & Condensers 


Transistor IF Transformers 


KRMEASIUTV TUNID. MAY »E USED IN PRINTED CIRCUITS. 
AU UNITS Vi" SQUARE-LUO MOUNTED. FIO. SS, 



Midget Variable Condensers 



FOR TRANSISTOR TYPE RECEIVERS 

Two wctlon counter clockwise rotation for capacity Increase. Shaft diameter Is 1/4”. Each section 
provided with a trimmer. Ose. section cut plates for 455KC I.F.__ 


Capacity Range 
Antenna Section 


Capacity Range 
Osc. Section 


Dimensions 


21-9001 

21-9002 

21-9003 

21-9004 

21-9005 

21-9006 


Mounting 


4-36 Tapped Holes 


7.7 to 85.9 


7.7 to 85.9 


10 to 365 _ I iu to poo 

Single Section 10-365 MMF 


Schematics listed In back of catalog. 


. .II III 


2 3/16 x 1 13, 


6-32 Tapped Holes 


ifiripi i■■'ii iME&awjiJii 


53 






























































































Miniature 


Miniature Transformers 


The most complete line of top efficiency miniature transformers ever mode available. These 
miniature transformers are designed for a wide range of civilian and government applications. 
Used by many manufacturers of hearing aids and a variety of miniature electronic devices 
where maximum efficiency Is necessary. Ideally suited for Installation In original equipment 
and for replacement. 


1 Mi 

lliwatt_MI-T 


Part 

Application 

Impedance 

Primary 

MADC 

Primary 

Resistance 

Secondary 

Resistance 

Mtg. 

Type 

Dimensions 

No. 

Ml-Tl 

Primary 

Secondary 

H. 

W.xD. | 

Interstage 

20,000 

1,000 

.5 

1,150 

175 

MAH 

3/8 


MI-T3 

MI-T4 

MI-T5 

MI-T6 

MI-T7 

M1 —TO 

RAV-1 

W3EM 

7/16 Diameter! 


mum# 


Interstage 

20,000 

1,000 

.5 

930 

95 

MAH 

mamm 

tmn-mmm 

RAV-1 

wsrum 

■6HEEBBHS1 


mumm 

■wbmkit.imji 

Output 

600 

50 

3 

66 


MAH 

imam 

mmmamm 

/Vv! — (o 

Ml-T9 
MI-T10 
Ml-Tl1 
MI-T12 
MI-TI3 

»4| T1/1 

RAV-1 

mmtm 

■MEESHHl 


WDKSm 

■0503003351 

Output 

400 

50 

3 

70 

9.3 


mmm 

mermsmm 

RAV-1 

wntzm 


gpspsi 

■BttOW 

mhimsi 

Input 

200,000 

1,000 

0 

2,600 

135 


■H 

WKfEOSXSm 

Ml - 1 14 

MI-T15 
MI—T16 

Ml-T 17 

RAV-1. 

wfmm 

7/16 Diameter ■ 

RSV-1 

9/16 

■RnTf.Tf.l,.t|, l ll 1 

Output 

1,000 

50/60 

3 

160 

9 

m 


mmrmfmvm 

Ml “ 1 1 / 

MI-T18 
Ml-Tl 9 

RAV-1 

mSttSm 

7/16 Diameter I 

■ 1 ill !■ 

Kami 


Choke 12 HY @ 0 MADC 830 Ohms DC Resistance 


MAH 

WESMM 


M'|-T20 

Choke 12 HY @ 0 MADC 830 Ohms DC Resistance 


RSV-1 

mam 






2.5 Milliwatt-MI-T 


Part 

No. 


MI-T25 

MI-T26 

MI-T27 

MI-T28 

MI-T29 

MI-T30 

MI-T31 

MI-T32 

MI-T33 

MI-T34 

MI-T35 

MI-T36 

MI-T37 

MI-T38 

MI-T39 

MI-T40 


Applications 

Impedance 

Primary 

MADC 

Primary 

Resistance 

Secondary 

Resistance 


Dimensions 


Secondary 

H. 

W.xD. 1 

Interstage 

20,000 

1,000 

D 

1,080 

125 

MAH 

SB 

3/8 x 3/8 | 

RAV-2 

msm »i 

17/32 Diameter! 

RSV-1 

■TOM 

17/32 Diameter! 

Output 

400 

50 

3 



MAH 

■ 'I — 

WEHSEBSEKtM 

RAV-2 

mmm 


RSV-1 

■TOM 

■HP/ttklslRSWn 

Output 

600 

50 

3 

64 

7.5 



■ iiini — 

RAV-2 

WEB3M 

17/32 Diameter | 

■ragias 

■TOM 

■K533SSS3I 

Input 

200,000 

1,000 

0 

3,200 

181 


■'ll — 

■ 'iTT'i — 


WEttxm 

17/32 Diameter fl 


■TOM 

WM&£3ES33m 

Output 

1,000 

50 

3 

163 

11.7 


■ nm 

wmiA 1 111 — 

RAV-2 

mmm 

17/32 Diameter | 

RSV-I 

■TOM 


Interstage 

30,000 

150 

0.5 

1,610 

15 



■''n i 1 ! — 



17/32 Diameter 1 

RSV-1 

11/16 

17/32 Diameter ■ 

Choke 20 HY @ 1 MADC 2200 Ohms DC Resistance 


MAH 

3/8 

""3^x3%-1 

Choke 20 HY @ 1 MADC 2200 Ohms DC Resistance 


RSV-1 

11/16 

17/32 Diameter | 


54 


























































































































TRANSFORMERS 


Miniature 


4 Milliwatt- Ml -T 


MI-T41 
MI-T42 
MI-T43 
MI-T44 
MI-T45 
MI-T46 
MI-T47 
Ml -T48 
MI-T49 
M1-T50 
MI-T51 
MI-T52 
MI-T53 
MI-T54 
MI-T55 
MI-T56 
MI-T57 
MI-T58 
MI-T59 
MI-T60 
MI-T6I 
MI-T62 
MI-T63 
MI-T64 
MI-T65 
MI-T66 


Application 

Impeda 

Primary 

Interstage 

500 

Output 

600 

Output 

50,000 

Interstage 

100,000 

Interstage 

25,000CT 

Input 

600CT 

Interstage 

25,000 

Output 

4,000 



600CT 1,200CT 0.5 55 109 


25,000 600 0.5 1,620 36 


30 HY @ 1 MADC 4000 Ohms DC Resistance 


0 HY A 1 MADC 4000 Ohms DC Resistance 


9 Milliwatt-MI-T 


Part 


Impedance 

No. 

Application 

Primary 

Secondary 

MI-T67 

M1-T68 

MI-T69 

Input 

200 

250,000 

MI-T70 

MI-T71 

MI-T72 

Interstage 

10,000 

90,000 

MI-T73 

MI-T74 

MI-T75 

Output 

25,000 

500 

MI-T76 

MI-T77 

MI-T78 

Output 

30,000 

50 

MI-T79 

MI-T80 

MI-T81 

Output 

100,000 

60 



Primary Secondary Mtg, 

Resistance Resistance Type 


MAH 

13.4 3,580 RAV-3 


Dimensions 


H. 1 W.xD. 


7/8 Diameter 


60 .25 4,800 


50 HY @ 1 MADC 4500 Ohm DC Resistance 


iKiiM — I 

.If-W I 

■inwBEglRUK-i'Jl-.InHM'l I 



7/8 Diameter 


■ ' i ■■ i ■ — I 


7/8 Diameter 


7/8 Diameter 


I i Knzam wmmmm Bznwma 

■rV —MBISMI 

1 1 itVOk M HKv/ i<y 

jmBmwmmwfiMnSx 


12Milliwatt- Ml-T 


Part 


1 Impedance 

No. 

Application 

Primary 

Secondary 

MI-T85 

MI-T86 

MI-T87 

Input 

200 

250,000 

MI-T88 

MI-T89 

MI-T90 

Interstage 

10,000 

90,000 

MI-T91 

MI-T92 

MI-T93 

Output 

25,000 

500 

MI-T94 

MI-T95 

MI-T96 

Output 

30,000 

50 

MI-T97 

MI-T98 

MI-T99 

Output 

100,000 

60 


Secondary Mtg. Dimensions _ 

Resistance Type Centers TT T W. x D. 


21.5 

2,650 

222 

2,800 

1,750 

29 

1,900 

3.9 

4,000 

4.38 


7/8 Diameter 


7/8 Diameter 


Choke 50 HY @ 1 MADC 3200 Ohm DC Resistance 


E3ga na£aBE%ai 

UM WjaBESMMKnEEan 
IM IBiBIFliBMMy 
E£2C9BEM3IE^<E1BMMRHS| 
iwm w£mw&mw H£mMm\ 

uzamMLMMtET&MfxmKKKM 
raM iiflaEi BKimTi i 
I r.V£c ■ TfrTl ITfr TI ■■■■ 

rrap-a M 

nsm^msmmsmn 

imm mwirmmommtKrKmm i 

17.VC<1 ■ 







































































































































































































Miniature 


20 Milliwatt Ml-T 


MI-T103 
MI-T104 
MI-T105 
MI-T106 
MI-T107 
M1-T108 
Ml-T 109 
MI-T110 
Ml-Tlll 
MI-T112 
MI-T113 
Ml-Tl 14 
Ml-T115 
MI-T116 
Ml-Tl 17 
Ml-Tl 18 
Ml-Tl19 
MI-T120 
MI-T121 
Ml-T 122 
MI-T123 
MI-T124 
MI-T125 
Ml-T 126 
MI-T127 
MI-T128 
MI-T129 
Ml-T130 
Ml-T 131 
Ml-T 132 
MI-T133 
MI-T134 
Ml—T135 
MI-T136 
MI-T137 
MI—T138 


Impedance Primary Primary 

Application Primary I Secondary MADC Retlitance 


Input 50/250/600 50,Q00CT 


Mtg. 

Type Center! I H. 


Input 4/8 


Output 400CT 4/8 


Interstage 15,000 60,000 


Intentage 15,000 90,000 





24.5 2,480 


.35 2,600 


1,250 3,450 


1,250 5,900 


nSMB ■fr/ifi ■t- Tir-i.Tnrm 

rTJTM—7i'nB»TZMW PIi:r«TTiFM 


njusau/iaiSM 


Diameter 


Output 15,000 50/250/600 0 1,250 32 


35 13.7 .72 


MlkeTaUne 50,000CT 50/250/600 0 2,480 24.5 


Mike To Line 50/250 50/250/600 0 17.5 33.5 


Choke 50 HY @ 3 MADC 500 Ohm DC Resistance 


17.5 4,800 


50:1 Input 

200 

500,000 

10:1 Interstage 

10,000 

1 MEG 




l izmi aiJ!iMiE^eHia»iaEga 

iMBF iaeEMIEBIBBM 

| [^a m^ ii7iaera rr?ma 

rgw — r/MB^/ir-H rai-l.JM ,',' I, ' i 

mBKMiKiaB Mjma 

I, ' n 

FHMHffM MMWfflfflifM 

taaea n^BE^iF/ asHHai 

MMBe reiiri iff i;.vtn 

m anMnaai mnii 

[SM nr^ii/iiaera TT^rrrrTi 

IlM iMM g/MBil llHiM 

igBm mMmMmE aHMBHi 

I MPFi MU <11 HI 

BMlWMKTZMIBMIiM 

l|| 

M 1tMlf7ir.Iij.Ti 

mnsaiEaais^m 


























































































Flybacks 


PART • MANUFACTURER 
NO. 

PART MANUFACTURER 
NO. 

MANUFACTURER'S REPLACEMENT 
PART NO. PART NO. 

MANUFACTURER'S 
PART NO. 

REPLACEMENT 
PART NO. 

Fly-1 

RCA ★ 

Fly-80 

Raytheon * 

Admiral 


CBS — Columbia 


Fly-2 

RCA * 

Fly-81 

Sylvania 





Fly-3 

GE * 

Fly-82 

Zenith 

79B65-1 

Fly-136 

A10136/-B/-CM 

Fly-58 

Fly-4 

RCA * 

Fly-83 

Zenith 

79B70-1 

Fly-122 

PC10136/R 

Fly-58 

FI/-5 

Multi-Purpose 

Fly-84 

Zenith 

79C17-1/-2/-3 

Fly-4 

PC10137 

Fly-58 


Admiral 

Fly-85 

Crosley 

79C19/-1/-2 

Fly-1 

PC 10147 

Fly-106 

Fly-7A 

Sparton 

Fly-86 

GE 

79C23/-2 

Fly-1 

PC10155 

Fly-16 

Fly-8 

Emerson ★ 

Fly-87 

GE 

79C28-1/-3 

Fly-1 

PC10161 

Fly-106 

Fly-9 

Magna vox 

Fly-88 

GE 

79C30-1/-3 

Fly-10 

12000151 

Fly-153 

Fly-10 

Admiral 

Fly-89 

Emerson 

79C30-2/-4 

Fly-6 

1200075! 

Fly-153 

Fly-11 

Philco 

Fly-90 

GE 

79C36-1/-3 

Fly-10 

12001051 

Fly-103 

Fly-12 

RCA ★ 

Fly-91 

Sylvania 

79C38-1 

Fly-6 

12001091 

Fly-103 

Fly-12M 


Fly-92 

Sentinel * 

79C60-1 

Fly-75 

12001101 

Fly-153 

Fly-13 

Emerson 

Fly-93 

Sentinel ★ 

79C60-2 

Fly-76 

12001131 

Fly-103 

Fly-14 

RCA * 

Fly-94 

GE * 

79C60-3/-4/-5/-6 

Fly-77 



Fly-15 

RCA * 

Fly-95 

Westinghouse 

79C60-10 

Fly-77 



Fly-16 

RCA * 

Fly-96 

Westinghouse 

79C70-1 

Fly-122 

Coronado 


Fly-17 

Philco 

Fly-97 

Raytheon ★ 

79C73-1 

Fly-122 



Fly-18 

Hoffman 

Fly-98 

Raytheon * 

79D38-1 

Fly-6 

12E23939 

Fly-80 

Fly-19 

GE 

Fly-99 

Raytheon ★ 

79D41-1/-2 

Fly-21 

I2E25423 

Fly-97 

Fly-20 

Motorola 

Fly-100 

RCA 

79D48-1 

Fly-78 

12E25424 

Fly-97 

Fly-21 

Admiral 

Fly-101 

Raytheon 

79D65-1/-2/-3 

Fly-136 

12E 27097 

Fly-99 

Fly-22 

Sylvania 

Fly-102 

GE 

79D77-2/-3/-4 

Fly-137 

12E27149 

Fly-98 

Fly-23 

Sylvania 

Fly-103 

CBS 



53X296 

Fly-1 

Fly-24 

RCA * 

Fly-104 

GE 



53X326 

Fly-37 

Fly-24W 

Hoffman 

Fly-105 

GE 

Airking 


53X328 

Fly-37 

Fly-25 

Crosley # 

Fly-106 

CBS ★ 



53X329 

Fly-37 

Fly-26 

Magnavox 

Fly-107 

GE 

A10104/7/8/10/35 

Fly-59 

53X330 

Fly-37 

Fly-27 

Philco 

Fly-108 

GE 



53X336 

Fly-37 

Fly-28 

Magnavox 

Fly-109 

Hall icrafter * 



534346 

Fly-37 

Fly-29 

Motorola 

Fly-110 

Zenith 

Airline 


55A333 

Fly-146 

Fly-30 

Philco 

Fly-111 

Zenith 



55013-1 

Fly-1 

Fly-31 

Philco 

Fly-112 

GE 

C9.236 

Fly-1 

C-12M-18285 

Fly-34 

Fly-32 

Motorola 

Fly-113 

Sentinel ★ 

C9.240-1 

Fly-1 

C12M-18408 

Fly-36 

Fly-33 

Motorola 

Fly-114 

Zenith 

C12M-18285 

Fly-34 

C12M-18689 

Fly-35 

Fly-34 

Raytheon ★ 

Fly-115 

Dumont 

C12M-18689/-I/-2 

Fly-35 

C12M-18689-1/-2 

Fly-35 

Fly-35 

Raytheon ★ 

Fly-116 

Zenith 

C12M-19407-1/-2 

Fly-36 

C12M-19407/-1/-2 

Fly-36 

Fly-36 

Raytheon * 

Fly-117 

Zenith 

C12M-19408 

Fly-36 

C12M-19408 

Fly-36 

Fly-37 

Raytheon ★ 

Fly-118 

Zenith 

C201-18530 

Fly-35 

C201-18530 

Fly-35 

Fly-38 

RCA * 

Fly-119 

Philco 

C201-18562 / -l 

Fly-35 

C201-1856V-1 

Fly-35 

Fly-39 

Raytheon * 

Fly-120 

Crosley 

C201-1884^43 

Fly-36 

T-124A/B 

Fly-5 

Fly-40 

Motorola 

Fly-121 

Motorola 

C201-19269 

Fly-36 

T-124D 

Fly-3 

Fly-41 

Raytheon * 

Fly-122 

Admiral 

C201-19533 

Fly-36 

80-252 

Fly-1 

Fly-42 

Raytheon 

Fly-123 

Motorola 

12E-23939 

Fly-80 

521066 

Fly-24 

Fly-43 

RCA 

Fly-124 

RCA 

12E-27097 

Fly-99 

201-19817-1 

Fly-36 

Fly-44 

RCA ★ 

Fly-125 

Silvertone 

20E995 

Fly-25 



Fly-45 

RCA 

Fly-126 

Silvertone 

22E42 

Fly-1 



Fly-46 

Emerson 

Fly-127 

Silvertone 

53X 296/229 

Fly-1 

Crosloy 


Fly-47 

Philco 

Fly-128 

Zenith 

53X319 

Fly-35 



Fly-43 

Philco 

Fly-129 

Bendix 

53X320 

Fly-35 

AC145629 

Fly-1 

Fly-49 

GE & Majestic 

Fly-130 

Philco 

53X330/336 

Fly-37 

AC 145902 

Fly-4 

Fly-50 

Regal 

Fly-131 

Philco 

55C113 

Fly-1 

AD148258 

Fly-85 

Fly-51 

Silvertone 

Fly-132 

Zenith 

55C117 

Fly-1 

AD 149567 

Fly-85 

Fly-52 

Zenith 

Fly-133 

Zenith 

201-19817/-1/-3 

Fly-36 

AD149661 

Fly-85 

Fly-53 

Zenith 

Fly-134 

Capehart 

201-19999 

Fly-37 

AD151195 

Fly-85 

Fly-54 

Travler 

Fly-135 

Motorola 

201-210 25/-1 

Fly-39 

AD151802 

Fly-85 

Fly-55 

Philco 

Fly-136 

Admiral 

201-22396/-1 

Fly-41 

AD155514-1A 

Fly-71 

Fly-56 

Muntz 

Fly-137 

Admiral 

MW22E57/-2/-3/-5/-6 

Fly-92 

B144724 

Fly-1 

Fly-57 

Motorola ★ 

Fly-138 

Bendix 

MW22E61-2/-3 

Fly-92 

W139194 

Fly-1 

Fly-58 

CBS * 

Fly-139 

Zenijh 

MW22E67 

Fly-93 

W160201 

Fly-1 

Fly-59 

Airking ★ 

Fly-140 

Crosley 

MW22E75/-L 

Fly-113 

145629 

Fly-I 

Fly-60 

RCA 

Fly-141 

Emerson 

493V004M04 

Fly-95 

153619 

Fly-85 

Fly-61 

Dumont 

Fly-142 

Emerson 

R-2057-1 

Fly-154 

154069-1 

Fly-70 

Fly-62 

Motorola 

Fly-143 

Emerson 



154990 

Fly-70 

Fly-63 

Motorola 

Fly-144 

GE 

Bendix 


155445-1/-2 

Fly-72 

Fly-64 

Motorola 

Fly-145 

GE 



155445-5 

Fly-72 

Fly-65 

Motorola 

Fly-146 

Hal 1 icrafter £ 

265078-3 

Fly-138 

155514-1 

Fly-71 

Fly-66 

RCA 

Fly-147 

Kaye Halbert 

265106-1 

Fly-80 

156330-1 

Fly-71 

Fly-67 

Muntz 

Fly-148 

RCA * 

NH265051-1 

Fly-129 

157045-1 

Fly-71 

Fly-68 

Silvertone * 

Fly-149 

Magnavox * 

TSOH02 

Fly-1 

157820-5-1 

Fly-25 

Fly-69 

Sylvania 

Fly-150 

RCA 

TSOH03 

Fly-138 

157820-6 

Fly-25 

Fly-70 

Crosley 





158481-1 

Fly-25 

Fly-71 

Crosley 

Fly-152 

Muntz 

Capehart 


158481-2 

Fly-25 

Fly-72 

Crosley 

Fly-153 

CBS 



158481-3-5 

Fly-25 

Fly-73 

Westinghouse 

Fly-154 

Travler* 

750002A 

Fly-4 

158481-5 

Fly-25 

Fly-74 

Motorola 

Fly-155 

Travler 

750163A-1/C-1 

Fly-2 

159412-1/—5—3-12 

Fly-25 

Fly-75 

Admiral 

Fly-156 

Magnavox 

850220B-1/D-1 

Fly-134 

159412/—I—3 

Fly-25 

Fly-76 

Admiral 

Fly-157 

MIrrortone 

850285D-1/E-1 

Fly-134 

159947-1 

Fly-120 

Fly-77 

Admiral 

Fly-158 

Westinghouse 



159947-2 

Fly-120 

Fly-78 

Admiral 

Fly-159 

Westinghouse 



172387-2 

Fly-140 

Fly-79 

Magnavox 

Fly-160 

Emerson 





__ 


Fly-161 

Hoffman 



* HAS ADDITIONAL APPLICATIONS SEE 
MANUFACTURER'S PART NUMBER LIST. 




Flybacks 



Dumont 

20003951 FI 

20004061 FI 

20004261 FI 

20005021 FI 

20006731 FI 

20008061 FI 

20-375 _F[ 

Emerson 

738000 FI 

738009 FI 

738012 FI 

738014 FI 

738015 FI 

738024 FI 

738028 FI 

738034 FI 

738047/48/A FI 

738053 FI 

738060 FI 

738067 FI 

738073/75 FI 

738079 FI 

738082/83 FI 

73884 FI 

738085/86 FI 

738087 FI 

738091 FI 

738096 FI 

738099 FI 

738100 FI 

738103 FI 

738106 FI 

738107 FI 

738109 FI 

738111 FI 

738119 FI 

738122 FI 

738128/29 FI 

738140 FI 

739000 _Fb 

Firestone 
A10104 F 

A10108 F 

A10135 F 

A10136/37 F 

PC10104 F 

PC10108 F 

PC 10147 F 

PC 10155 F 

TTR154 F 

508883 F 

508971 F 

509385 F 

12E23939 F 

12E25423/24 F 

12E27097 F 

12E27149 F 

12E27949 F 

22E34 F 

53X326 F 

53X330 F 

53X342 F 

53X346 F 

53X347 F 

55-304 F 

12000082 F 

12000092 F 

General Electric 

77J1 F 

RTO-068 F 

RTO-071 F 

RTO-101 F 

RTO-104 F 

RTO-109 F 

RTO-114 F 

RTO-116 F 

RTO-125 F 

RTO-126 F 

RTO-127 F 

RTO-130 F 

RTO-131 F 

RTO-141 F 

RTO-146/-3 
RTO-149/-1 
RTO-150 
RTO-151-3 
RTO-161 
RTO-165-1 
RTO-166/-5 
RTO-174 
RTO-175/-3 
RTO-179 
RTO-183 
RTO-187 
RTO-190 
RTO-196 


RTO-208 

Fly-145 

Hallicrafters 


55-117 

Fly-1 

55-301 

Fly-146 

55-304 

Fly-146 

55-307 

Fly-146 

55C113 

Fly-1 

55C121-1 

Fly-1 

55C153/B 

Fly-12 

55C 156/E 

Fly-8 

55C171 

Fly-8 

55C180 

Fly-24 

55C301 

Fly-146 

55D180 

Fly-24 

55D193 

Fly-57 

55D197 

Fly-57 

55D251 

Fly-25 

55 D 270 

Fly-25 

55D285 

Fly-109 

Hoffman 


5134 

Fly-1 

5135 

Fly-4 

5139 

Fly-24W 

5148 

Fly-24W 

5149 

Fly-24W 

5155 

Fly-24W 

5156 

Fly-14 

5160 

Fly-14 

5184 

Fly-18 

5187 

Fly-161 

5191A 

Fly-109 

T5102 

Fly-1 

Kaye Halbert 


C2112 

Fly-147 

Magnavox 


320026-1 

Fly-1 

320034-1 

Fly-1 

320035-1 

Fly-4 

320042/-1 

Fly-1 

320048 

Fly-1 

320055-1 

Fly-59 

320061-1/-3 

Fly-9 

360552-1/-2 

Fly-26 

360552-2A 

Fly-26 

360577-1 

Fly-26 

360580-1 

Fly-28 

360604-1 

Fly-28 

360606/-1 

Fly-79 

360659-1 

Fly-149 

360700-1/-2 

Fly-156 

Majestic 


C9.240-1 

Fly-1 

C9.251 

Fly-49 

C9.253-1/-2 

Fly-49 

C9.259/-1 

Fly-49 


Motorola 

24A790184 
24C701134 
24C701552 
24C 701636 
24C710636 
24C711265/A 
24C711652 
24C721290/C 
24C 730902 
24C731610 
24C 736084 
24C739283 
24C790184 
24C 790958 
24C792596D 
24C 792691 
24K 700588 
24K 701099 
24K 702975 
24K711266 
24K711937 
24K712193 
24K721290/C 
24K721301/C 
24K722126 
24K 730692 
24K 730902 
24K730903 
24K730904 
24K 732584 
24K 732746 
24K 732747 
24K733106 
24K 733407 
24K 733646 


24K735844 
24K 736488 
24K739284 
24K741938 
24K741937 
24K 790958 
24K 791974 
24K792753 
24K792753 D 
25C90052 


Muntz 

| 

TO-17A 

Fly-1 

TO-20/21 

Fly-1 

TO-174 

Fly-1 

TO-0017A 

Fly-1 

TO-0020 

Fly-151 

TO-0021 

Fly-151 

TO-0024 

Fly-151 

TO-0028 

Fly-67 

TO-0029 

Fly-67 

TO-0031/-2 

Fly-12M 

TO-0036 

Fly-56 

TO-0039 

Fly-152 

C9.253-1/-2 

Fly-49 

Olympic 


TR-1342 

Fly-1 

TR-1492 

Fly-1 

TR-1914 

Fly-1 

TR-2293/-1 

Fly-59 

TR—2615 

Fly-59 

TR-2771/-1 

Fly-14 

TR-2771-2 

Fly-12 

TR-3597-1/-2 

Fly-75 

TR-3599/-2 

Fly-14 

Philco 


32-8305 

Fly-1 

32-8409 

Fly-1 

32-8428-1/-2 

Fly-47 

32-8453/-3 

Fly-48 

32-8465-2 

Fly-30 

32-8484-2 

Fly-31 

32-8509 

Fly-30 

32-8509-2 

Fly-31 

32-8533 

Fly-55 

32-8534 

Fly-55 

32-8555 

Fly-11 

32-8565 

Fly-27 

32-8572 

Fly-119 

32-8607 

Fly-27 

32-8634 

Fly-17 

32-8653 

Fly-27 

32-8695/-1 

Fly-131 

32-8709 

Fly-130 

Raytheon 


C12E-23939 

Fly-80 

C12E27097 

Fly-99 

C12E27149—1 

Fly-98 

C12M-179568 

Fly-34 

C12M-18285 

Fly-34 

C12M-18286 

Fly-34 

C12M-18530 

Fly-35 

C12M-18689-1 

-2 Fly-35 

C 12M-19407-1-2 Fly-36 

C201 -1856?/-1 

Fly-35 

C 201-19533/-! Fly-36 

C201-19817/-3 Fly-36 

C201-19874 

Fly-37 

C201-19999 

Fly-37 

C201-21025/-1 

Fly-39 

C201-21270 

Fly-37 

C201-22369B 

Fly-41 

C 201-22396/8 

Fly-41 

12E-23939 

Fly-80 

I2E-2461?/-1 

Fly-101 

12E-25040 

Fly-97 

12E-25423 

Fly-97 

12E-25424 

Fly-97 

12M-18689-2 

Fly-35 

201-19817-1 

Fly-36 

201-22382 

Fly-42 

201-22396-1 

Fly-41 


77833 

78201 

78810 

79145 

79736 

79870 

100285 

100828 

100860 

103092 

103839 

104481 

104876 

211T1/-3 

211T5 

217T1 

225T1 

230T1 

231T1 

232T1 

235T1 

971239-1 

971239-2 

971390-1 

971390-2 

971715-1 

971715-2 

972401-1/-2 

972440-1/-2 

972914-1 

972942-1 

973432-1 

50-94292-1 

Sentinel 

20E995 

20E995-2 

22E34-2 

22E42 

22E57/-V-3 

22E57-4/-5/-6 

22E61/-2/-3 

22E67 

22E75/-2 

360659-1 _ 

Silvertone 

A1095 

A10100 

A10104 

A10108 

A10126 

A10135 

A10136 

A10137 

M55C144 

M55C154 

M55C155 

M55C156 

M55C171 

N24989 

N40513 

PC10107 

PC 10138 

PMC56002 

R65441 

R70155 

R70930 

T80-263 

T80-265/G 

T80-278 

T80-279 

T80-293 

T80-320 

T80-370 

TTR-154 

TTR-181-D 

TTR-186-D/-1D 

TTR-208-D 

TTR-210 

TTR-212 

W508058 

80-326 

80-336 

80-361 

80-363 

80-368 

80-375 

80-376 

80-390 

80-411 

55-301 

55B251 

55B253 

55B266 

55B274 

55C301 

55D270 

55D285 


PC70001-5/B Fly-37 

PC70010 Fly-7A 

PC70010-6 Fly-7A 

PC7001VF Fly-7A 

PC70015/B Fly-37 


Stromberg Carlson 

161016 

Fly-1 

161018 

Fly-4 

161021 

Fly-4 

161023 

Fly-4 

161034 

Fly-4 

161040 

Fly-61 

161043-1 

Fly-12 

161045 

Fly-16 

161046 

Fly-12 

161048 

Fly-12 

161106 

Fly-1 

161237 

Fly-1 

161286 

Fly-76 

Sylvania 


5191A 

Fly-109 

241-0003 

Fly-22 

241-0005 

Fly-22 

241-0006 

Fly-22 

241-0007 

Fly-23 

241-0010 

Fly-69 

241-0011 

Fly-91 

241-0012 

Fly-69 

241-0013 

Fly-81 

241-0044 

Fly-109 

241-0046 

Fly-148 

Travler 


TR-24 

Fly-154 

TR-27 

Fly-155 

TV-TR-4 

Fly-1 

TV-TR-15/A 

Fly-54 

TV-X-107 

Fly-54 

TV-X-108 

Fly-54 

TV-X-109 

Fly-54 

TV-X-144 

Fly-54 

TV-X-130/A 

Fly-54 

TV-X-141A 

Fly-54 

Truetone 


C9.236 

Fly-1 

C12M18285 

Fly-34 

C12M18286 

Fly-34 

C12M18689-2 

Fly-35 

C12M19407 

Fly-36 

C201-21025 

Fly-39 

12E23939 

Fly-80 

12E25423 

Fly-97 

12E25424 

Fly-97 

12E27097 

Fly-99 

12E27149/-1 

Fly-98 

53X296 

Fly-1 

53X299 

Fly-1 

53X306/311 

Fly-68 

53X319 

Fly-35 

53X320 

Fly-35 

53X326/328 

Fly-37 

53X329 

Fly-37 

53X330 

Fly-37 

53X340 

Fly-37 

55-301 

Fly-146 

55-304 

Fly-146 

55-307 

Fly-146 

55A333 

Fly-146 

55C113 

Fly-1 

201-19533 

Fly-36 

201-19817/-] 

Fly-36 

201-19817-3 

Fly-36 

201-19999 

Fly-37 

201-21025-1 

Fly-39 

521343 

Fly-16 

521735 

Fly-16 

TR-24 

Fly-154 

1 Westinghouse 

V5934 

Fly-1 

V6213 

Fly-4 

V9904/-1 

Fly-158 

V9904-2 

Fly-159 

VI0204-1 

Fly-159 

V10213—1 

Fly-158 

V10214—1 

Fly-159 

VI1548-1/-V-3 Fly-73 

493V004H07 

Fly-95 

493V003M03 

Fly-96 

493V004M02/ 

i.Fly-?S 


| S-17233 


S-17244 

Fly-53 

S-17245 

Fly-52 

S-17646 

Fly-52 

S-17265 

Fly-53 

S-17434 

Fly-52 

S-17435 

Fly-52 

S-17669 

Fly-53 

S-17767 

Fly-53 

S-17812 

Fly-53 

S-17927 

Fly-52 

S-17939 

Fly-52 

S-18125 

Fly-52 

S-18487 

Fly-52 

S-18537 

Fly-52 

S-18566 

Fly-82 

S-18567 

Fly-82 

S-18990 

Fly-82 

S-19032 

Fly-83 

S-19079 

Fly-83 

S-19408 

Fly-110 

S-19728 

Fly-82 

S-19854 

Fly-82 

S-20099 

Fly-132 

S-20908 

Fly-52 

S-20993 

Fly-84 

S-21078 

Fly-84 

S—21219 

Fly-117 

S—21261 

Fly-117 

S-21264 

Fly-116 

S—21317 

Fly-111 

S—21345 

Fly-111 

S-22130 

Fly-114 

S-22154 

Fly-116 

S-22169 

Fly-114 

S-22451 

Fly-118 

S-22720 

Fly-139 

S-22996 

Fly-114 

S-23049 

Fly-133 

S-23438 

Fly-118 

S-23995 

Fly-118 

S-23998 

Fly-118 

S-24978 

Fly-128 


S-15015 
S-15709/911 
S—15912 
S-16191/204 
S-16566 
S—17130 
S—17140 












TRANSFORMERS 


Yokes 


Deflection Yokes 


ALL YOKES HAVE LEADS AND NETWORK INSTALLED- 
COSINE WOUND FOR ANTI-ASTIGMATIC FOCUSING. 


Yoke. Y-1 through Y-13 ore 3 1/8 dlo. x 2 3/4 long, Y-14, Y-15, Y-16 ore 3 1/8 dUi. x 3 1/8 long 
Y-17 through Y-53 are exact replacement.. 


Inductance (M.H. 


Horizontal Vertical 


Resistance 


Horizontal Vertical 










































































































































































































































THIS PAGE HAS BEEN PREPARED FOR YOUR CONVENIENCE TO SHOW SOME POPULAR USES FOR PART OF OUR YOKE UNE. 



PART 

PART 

NUMBER 

PART 

PART 

NUMBER 

PART 


PART 


PART 

PART 

NUMBS! 

PART 

Admiral 


AC 145571 

Y-3 

53A271 

Y-11 

24K720155 

Y-35 

971385-1-2 

Y-42 

PC70O16/-A/-1 Y-6 

A3222 

Y-6 

AC148887-3/-5 

Y-5 

53B140 

Y-3 

24K720622 

Y-11 

971385-1-2-3 

Y-42 

PC-70017 

Y-5 

A3178/97 

Y-6 

AC 148887-6/ 


53B190 

Y-5 

24K721831 

Y-35 

971385-3 

Y-42 

1 <\ Jggygp 

Y-10 

94B2/-1/-2 

Y-3 

-7/-11 

Y-5 

53C186 

Y-6 

24K730633 

Y-36 

971386-2 

Y-42 



94B24-1/-2 

Y-3 

AO 60569 

Y-3 

53C201 

Y-7 

24K732710 

Y-37 

971387-3 

Y-24 

Sylvanla 


94C30-1 

Y-4 

W139200 

Y-3 

53C203C 

Y-l 2 

24K732711 

Y-37 

971736-1 

Y-42 

5192A-1 

Y-10 

94C30-3 

Y-6 



53C218 

Y-12 

24K732811 

Y-37 

971736-2 

Y-42 

100-0003 

Y-19 

94C51-1/-3 

Y-10 

Dumont 


55B140 

Y-3 

24K733239B 

Y-20 

971744 

Y-24 

100-0004 Y-22 

94C54-1 

Y-14 

21004241 

Y-5 



24K735873 

Y-38 

y/^y-1/ -j/ -4 y-xo 


94C73-3 

Y-16 

21004243 

Y-3 

Hoffman 


24K780549 

Y-3 

972913-1/-2 

Y-50 

100-000? 

Y-23 

94C74-5/-6 

Y-16 

21004971 

Y-5 

5389 

Y-18 

24K791181 

Y-8 

972958-2 

Y-47 

100-0011/-13 

Y-14 

94D74-1/-2 

Y-14 

21005541 

Y-5 

9714 

Y-7 

24K 792173 

Y-18 

972958-3 

Y-48 

100-0030 

Y-10 

94D74-5/-6 

Y-16 

21005711 

Y-6 

9723 

Y-11 

24K792508 

Y-18 

972958-4/-5 

Y-47 

100-0031 

Y-46 

94D147-1/-2/-3 Y-52 

2100571IB 

Y-6 

9129 

Y-10 

24K792714 

Y-6 

51-94416-1 

Y-46 

100-0032 

Y-46 

94D150 

Y-52 

21006091 

Y-6 

T5216 

Y-3 

24K792756 

Y-18 

51-88337-1 

Y-46 





21006191 

Y-6 







iiuviun 


Airline 


21006641 

Y-6 

Hotpoint 


Muntx 


Santtnal 


B13M13590 

Y-3 

AD1584261-2 

Y-26 

21006926 

Y-6 

RLD-073 

Y-33 

LC-46 

Y-3 

2E80 

Y-3 

C9209 

Y-3 

B13H19488 

Y-3 

21008871 

Y-5 

RLD-075 

Y-33 

LC-48 

Y-5 

2E115 

Y-5 

9A1987 

Y-3 

B13M-13590 

Y-3 

21009961 

Y-4 



LC-51 

Y-5 

20E932-2 

Y-14 

9A2048 

Y-3 

B13M-19488 

Y-l 

21009462 

Y-5 

Magnavox 


LC-0046 

Y-3 

20E1251-2 

Y-16 

9A2069 

Y-3 

C9-209 

Y-3 

21011061/62 

Y-41 

320462-1 

Y-6 

LC-0048 

Y-5 

30E141-V-3 

Y-3 

9A2080 

Y-7 

C9-242 

Y-5 

21011742 

Y-41 

360330-1/-5 

Y-3 

LC-0051 

Y-5 

30E164/-2 

Y-5 

9A2105 

Y-5 

9A1987 

Y-3 

21013881 

Y-16 

360330-7 

Y-5 

LC-0053 

Y-5 

30E164-2/-3 

Y-5 

9A2115/-9 

Y-5 

9A2048 

Y-3 

87000021 

Y-5 

360330-9 

Y-3 

LC-0056 

Y-5 

30E164-4/-5/ 


53A180 

Y-3 

9A2106 

Y-3 

87000031/41 

Y-6 

360384-1 

Y-3 

LC-0058/-1/-2 Y-7 

-7 

Y-5 

538140 

Y-3 

9A2193/-4/-5 

Y-7 

87000051 

Y-5 

360462-1/-4 

Y-6 

LC-0060 

Y-7 

30E168/176 

Y-5 

538190 

Y-6 

9A2371-1 

Y-16 

87000061 

Y-3 

360462-5/-6/ 


LC-0085-1 

Y-44 

360660 

Y-16 

64T4 

Y-6 

9A2373-1 

Y-16 

87000201 

Y-5 

G-l 

Y-6 

C9-254-3 

Y-7 

361212-2 

Y-16 

201-19490 

Y-5 

30E141-2 

Y-3 

89012702 

Y-41 

360464 

Y-6 







53B140 

Y-3 

89013321 

Y-41 

360496-1 

Y-6 

Packard Ball. 


Sllvartona 


Walls Gardner 


201-10940 

Y-5 

89013333 

Y-14 

360515—1/—2 

Y-6 

29501 

Y-3 

A28261 

Y-3. 

9A2080 

Y-7 

201-21130 

Y-5 

89014092 

Y-16 

361222-1 

Y-16 

29530 

Y-6 

A28278-2/-3 

Y-5 

9A2106 

Y-3 

MW22E788-2 

Y-13 

21-338 

Y-3 




ItyOpM 

A28301-3 

Y-15 



MW30E164/2/ 




Motorola 



ran 

A28302-1E 

Y-5 

9A2194 


-S/-6/-7 

Y-7 

Emarson 


24C90118 

Y-3 


CO 

A28317-3 

Y-5 

9A2255 

Y-7 

MW30E168 

Y-5 

708030 

Y-3 

24C700050 

Y-18 



A28322-1 

Y-5 



MW30E176 

Y-5 

708036 

Y-3 

24C701600 

Y-6 

Phllce 


A28330 

Y-5 

9A2261 

Y-7 

490V005M01 

Y-16 

708043 

Y-13 

24C701601/-9 

Y-6 

32-8633 

Y-6 

M53A180 

Y-3 

9A2274 

Y-6 

496V003M06 

Y-16 

708073 

Y-13 

24C701611/-12 

Y-6 

32-9648 

Y-40 

M53C194 

Y-3 

Wastlnghousa 




708117 

Y-13 

24C702655 

Y-35 

32-9670/80 

Y-40 

M53C195 

Y-5 


Capahart 


708122 

Y-6 

24C702958 

Y-35 

32-9689/-1 

Y-43 

M53C202 

Y-5 

V-6073 

Y-3 

38986 

Y-3 

708130/-L/-R 

Y-3 

24C703260/B 

Y-35 

76-9173-2 

Y-43 

M53C203 

Y-12 

V-6486-1 

Y-8 

750155A-G1 

Y-13 

708131/35 

Y-13 

24C711217 

Y-35 

76-9173-3 

Y-40 

M53C217 

Y-12 

V-6486-^-4 

Y-12 

750155B/C 

Y-13 

708150 

Y-13 

24C711236 

Y-35 

76-9173-8/-6/ 


N23817 

Y-9 

V-6486-3 

Y-8 

750192D-3 

Y-13 

708288 

Y-49 

24C720154 

Y-35 

-10 

Y-43 

PB23802-1/-E 

Y-5 

V-6612 

Y-3 

850247B-1 

Y-11 



24C730632 

Y-36 

76-9173-9 

Y-40 

PC 28278 

Y-5 





Flrastona 


24C730633 

Y-11 



PC28330 

Y-5 



CBS 


A28278-3 

Y-5 

24C730634 

Y-36 

Raythaon 


R65461 

Y-3 

V-9210-2 

Y-8 

A28322-1 

Y-5 

A28302-1 

Y-5 

24C73411 

Y-37 

B13M-13590 

Y-3 

T82-694 

Y-5 

V-9210-3 

Y-12 

A28278-1/-3 

Y-5 

A28302-1E 

Y-5 

24C733436 

Y-37 

B13M-18693 

Y-5 

T83-669 

Y-5 

V-9596-1 

Y-12 

PC28317-1 

Y-5 

A28322-1 

Y-5 

24C734459 

Y-37 

B13M-19488 

Y-3 

T83-694 

Y-5 

V-10045-1 

Y-6 



A28330 

Y-5 

24C735763 

Y-37 

C201-21524 

Y-5 

TTR-159-D 

Y-3 



Coronado 


PB28278-3 

Y-5 

24C792171 

Y-18 

D13M-25738 

Y-16 

TTR-201-D 

Y-5 

V-10045-4 

Y-6 

9A1987 

Y-3 

PC 28278-3 

Y-5 

24C792506 

Y-18 

201-19947-1 

Y-5 

TTR-217-D 

Y-12 

V-10046 

Y-5 

9A2048 

Y-3 

PC28302-1 

Y-5 

24C792699 

Y-6 

201-20936 

Y-5 

TTR-220-D 

Y-5 

V-10049-1/-2 

Y-5 

9A2080 

Y-7 

TTR159-D 

Y-3 

24C792714 

Y-6 



TTR-223-D 

Y-5 



9A2106 

Y-3 

508675 

Y-6 

24D733239 

Y-38 

RCA 


TTR-227-D 

Y-12 

V-10538-7 

Y-6 

9A2255 

Y-7 

2E80 

Y-3 

24D736445 

Y-45 

71420 

Y-3 

TTR-242-D 

Y-5 

V-10911-1 

Y-6 

13M-23755 

Y-5 

9A2327-2 

Y-4 

24D736978 

Y-45 

71777 

Y-3 

TTR-252-D 

Y-5 

V-10911-3/-4 

Y-6 

53A180 

Y-3 



24K485474 

Y-3 

74141 

Y-3 

W507791 

Y-3 

V-l 1Q45-3/-5 


538140 

Y-3 

Ganaral Elactrk 

24K485475 

Y-3 

74262 

Y-3 

W508675 

Y-6 

V-l 1049-5 

Y-5 

B13M-13590 

Y-3 

RLD-025 

Y-27 

24K485476 

Y-3 

74952 

Y-17 

YD-10001 

Y-6 

490V006H01 

Y-53 

B13M-18888 

Y-5 

RLD-037 

Y-28 

24K700694 

Y-18 

75204 

Y-13 

YDB10000A 

Y-6 

496V003H07 

Y-53 

C201-19490 

Y-5 

RLD-039 

Y-29 

247700714 

Y-18 

76136 

Y-13 

10-692 

Y-10 



DY-12-M 

Y-7 

RLD-040 

Y-30 

24K700174 

Y-18 

76612 

Y-42 

10-699 

Y-10 

Zanfth 

Y-3 

83-650 

Y-3 

RLD-041 

Y-30 

247700776 

Y-18 

76653 

Y-24 



95-1110 



RLD-042 

Y-31 

24K700778 

Y-18 

77625 

Y-42 

Sonera 


95-1165 

Y-3 

Croslay 


RLD-045 

Y-30 

24K701136 

Y-18 

77695 

Y-7 

H-6922 

Y-3 

95-1198 

Y-7 

158420-1/-4 

Y-26 

RLD-047 

Y-31 

24K701138 

Y-18 

77697 

Y-42 

H-8057 

Y-5 

95-1217 

Y-3 

158420-1-2 

Y-26 

RLD-052 

Y-32 

24K701139 

Y-18 

78278 

Y-24 

R—1421 

Y-10 

95-1241 

Y-7 

158426-1/-2 

Y-26 

RLD-059 

Y-34 

24K701141 

Y-18 

100586 

Y-25 

R-1948 

Y-14 

95-1246 

Y-7 

158426-1-17 

Y-26 

RLD-067 

Y-32 

24K701142 

Y-18 

101147 

Y-25 



95-1263/-7 


158426-2 

Y-26 

RLD-068 

Y-33 

24K701610 

Y-6 

103114 

Y-50 

Spartan 


95-1292 

Y-7 

172388-1-4F 

Y-26 

RLD-069 

Y-21 

24K702039 

Y-18 

103830 

Y-46 

AB43070-2 

Y-5 

95-1297/-E 

Y-7 

AB144904 

Y-3 

RLD-073 

Y-33 

24K 702040 

Y-6 

104078 

Y-47 

AB43525-1/-3/-3Y-8 

95-1306/-7 

Y-7 

AB146321 

Y-3 

RLD-075 

Y-33 

24K702657 

Y-11 

104309 

Y-50 

PC70002 

Y-8 

95-133V-7 

Y-7 

AB146996 

Y-3 

RLD-080 

Y-51 

24K 703239 

Y-6 

104369 

Y-50 

PC70003 

Y-12 

95-1357/-8 

Y-7 

AB147445 

Y-3 



24K703240 

Y-6 

104408 

Y-47 

PC70004 

Y-4 

95-1359 

Y-14 

AB147560 

Y-3 

Halllcrafteri 


24K 703262 

Y-35 

104482 

Y-48 

PC70009 

Y-6 

95-1443 

Y-39 

AB147631 

Y-3 

53A180 

Y-3 

24K711268 

Y-35 

105053 

Y-47 

PC70009C 

Y-6 

95-1448 

Y-39 

AB148145 

Y-3 

53A190 

Y-5 

24K71158I/-3/ 

970669-1 

Y-11 

PC 70011 

Y-5 

95-1509 

Y-39 

AB160455 

Y-3 

53A212 

Y-l 2 

1 -v-v - 7 _ 

Y-35 

970690-1 

Y-13 

PC70013 

Y-5 

55-1546 

Y-39 
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TRANSFORMERS 

Television Power 


Television Power Transformers 


PRIMARY 117 VOIT 50/60 CYCU 

All AGF type mounting have universal mounting brackets provided for flush, vertical, or horizontal placement. 



Plate Suppl 


Volts 




Mtg. Dimensions _ Wt. 

Centers I W. x D. Lbs. 


26R55 

26R14 


26R13 



26R24 

26R45 

26R64 

26R70 


26R94 



... „ CONTINUED ON NEXT PAGE. 

' Primary 107/117 Volts. * Has special GE bracket. *r ARF-1 same as ARF but has double tube socket. 











































































































































































































Television Replacements 

Television Power Transformers 

BBIIBZSIISI 
mgggSSQESBSI! 




PRIMARY 

117 VOIT 50/60 CYCLE 


Mtg. Dimensions _ Wt. 

Centers TT I W. x D. Lbs. 


AGF 3 5/16x 4 1/16 5 7/16 3 3/4 x 4 1/2 12.3 





26R67 

26R27U 


26R75 


62 


400-0-400 220 5 

5 
5 


** Separate windings. 



CONTINUED ON NEXT PAGE. 

































































































































































































































































Television Power Transformers — Cont 

Part 

IQQSSQQuSII 


Volti lAmpi 




PRIMARY 117 VOLT 50/60 CYCU 



Focus Coils 


Part 

D.C. 

Maximum 

No. 

Resistance 

M.A.D.C. 

FC-1 

245 

200 

FC-2 

360 

140 

FC-3 

470 

100 

FC-4 

1000 

75 










































































































Television Replacements 


Vertical Deflection Output Transformers 


Primary 

Impedance 


6000 @ 20 MA 


9000 @ 20 MA 


13 MA 


27 MA 


28 MA 


6000 @ 20 MA 


W. x D. 


x3 5/8 2.5 


5:1 


6:1 


6:1 


6.71:1 

13.3:1* 


7 and 15:1 


8:1 


8.8:1 


\UMMMMXA 


8500 @ 34 MA 


16500 @ 10 MA 


27 MA 


HI 1 ' l|l| l | 

inEE^EEHii 


BAH 

1 3 1/8_ 

CAF-2 


CAF-1 

RCA Exact 


ir/mmmvwn 

■■■KZKQlf ■ 

IB-MUKilWiMI 


19700 @ 13 MA 


II 'll lll'f ■ n 1 — 

i i i ::.v. i 6ii.g. r w T ,, M 

lii-'jV'igi-.'.r.fj is— 


BAH 


18000® 11 MA I BAH 


2 1/2x2 1/4 


2 


16 


3 1/8 


16 x 2 


2x 1 3/4 3 1/16 2 1/4 x 2 1/2 


rtmMMrswrrmTfm i 

ppi 

rfwvMi 


n bwyji&mnwrj-m 


BAH 


BAH 


BAH 


MA I BAH 


17200 @ 20 MA BAV 


11000 @ 20 MA I CAV 


BAH 


15000 @ 25 MA BAH 


40 MA Max. BAH 


1 19/32 x 2 


16 


4x17 


2 


1.0 


8x2 7/8 1.0 


2 


3 5/8 x 2 1/4 2.5 


2.25 


8 x 4 


WtWkWMLmi 


Autoformer 


Primary toBlocklng Oscillator Windings 


■ Also has Blanking Winding - Turns Ratio Primary to Blanking Winding 2.5:1. . rrlmary to Blocking u 
• Primary to Blanking Winding * Unlt ha ‘ Screen To P • 


BAH 

2 

TAV 

2 



Vertical Blocking Oscillator Transformers 


nrnrrain 


^ Constructed with two Isolated secondaries. 


Horizontal Blocking Oscillator Transformers 


Dimensions 


H. W.xD. 


HIM 


2 7/8x1 5/8 


W'mwmr* 


Part 

Turns 

Mtg. 

Mtg. 

No. 

Ratio 

Type 

Centers 

24A89 

2:1 

BAH 

2 

24A90 

2:1 

TAV 

2 


Dimensions 


2 3/8x1 1/2 


2 3/8x1 1/4 






































































































































































































* Units specially designed for use In "Double Action" width control circuits - one coll In parallel with flyback trans¬ 
former, the other coll in series with deflection yoke. 


Horizontal “Sync” Transformers 


Schematic 

No. 



Description 


Horiz. Osc. and AFC Discr. 


Horiz. Osc. and Sync Stabilizer 


ing Coil 


10-50 MH Ringing Coil 


90-160 MH Horiz. Osc. Coil 


15-85 MH Horiz. Osc. Coil 


5.2-15.8 MH Horiz. Wave Shaping Coil 




Mtg. Mtg. 
Type Centers 



7/16 hole 


5/16 or 7/16 


5/16 




24-26 MH Ringing Coil 


• Exact replacement for RCA 103103. 

^ Exact replacement for RCA 103102. 

* Same as HS-3 but has Horizontal Frequency adjustment opposite the terminal end. 
** Exact replacement for Admiral 94C17-4. 




3/8 x 1 3 


1" Diameter 


4" Diameter 


4" Diameter 


16 Diameter 


1/2 Diameter 


High Voltage Oscillator Coils 

























































































































































































NOTES 





TRANSFORMERS 


MIL-T-27A 
Steel Jacket Line 


“STEEL JACKET” TRANSFORMERS 


MEET ALL MIL-T-27A REQUIREMENTS 


Specifications 

These famous "Steel Jacket" hermetically-sealed transformers meet all the requirements of Grade 1 and Grade 4 
MIL-T-27A specifications for Class R operation. Some units shown in this catalog are listed for Class S operation. 


These transformers and reactors have been designed to provide the maximum of protection against climate. All 
units have been rigidly and carefully tested under MIL-T-27A specifications, and meet all Military requirements 
for communications and control equipment, whether airborne, ship-borne, mobile or ground Installed; guided 
missiles; and In any Installation where hermetic sealing and quality construction is necessary. 

The famous "Steel Jacket" line has been developed so that the designer may have available to him a complete 
line of Military transformers, from which he can select for his development applications, pilot runs, pre-production 
models, "bread board" stages, and "first articles," with complete assurance that these components are acceptable 
to the Military, and can be duplicated exactly as the original, for his production requirements. 

Although maintaining complete "In-plant" test facilities, for performing all testing required, necessary or desirable 
under MIL-T-27A specifications; these facilities are periodically Inspected by the cognizant government agencies, 
and are part of the rigid Quality Control System. 


All "Steel Jacket" Transformers tested under MIL-T-27A specifications are put through the following performance 
tests, among others: 


1. Moisture Resistance tested in temperatures from plus 
65° C. to minus 10° C. at 90-95% relative humidity 
for ten 24 hour cycles. 

2. Operated at predetermined overload for 48 hours at 
rated ambient temperature. 

3. Temperature and Immersion cycled for 5 complete 
cycles of five steps each in temperatures from plus 
85° C. to minus 55° C. Including salt water immer¬ 
sion test. 

4. Insulation Resistance in excess of 1000 megohms at 
intervals throughout hot and cold cycles. 


5. Subjected to "shake table" vibration tests for ten 
periods of 15 minutes each. 

6. Pull Test on all terminals from all directions of 5 lbs. 
for 30-second periods. 

7. Class R units are operated in 65° C. ambient tem¬ 
perature with a temperature rise not exceeding 40°C. 
Class S units are operated in an 85° C. ambient with 
a temperature rise not exceeding 40° C. 

8. Tested for corona discharge, as required. 

9. Each winding is tested at twice the rated A-C volt¬ 
age and frequency. 


Purchasers and users of military type transformers and reactors will note that most of the units in this section are 
"steel jacketed" in case-types described by 2 letters; that Is, EB, FB, GB, etc. These letters are the exact same 
case-type, with the exact same dimensions and stud sizes as set forth in MIL-T-27A. 


MH-T-27A Case Dimensions 


AS DESIGNATED IN MIL-T-27A SPECIFICATIONS 


Mtg. 

Type 


STUD 

SIZE 


I’/s 


4-40 x 3 /a 


JB 


KA 

KB 


LB 

MA 


4-40 x % 


lA 








6-32 x % 


1% 


1% 


HI 

HI 


HI 


2% 
2 % 


ift * ift 


6-32 x % 


l Vi « 1 '4 


6-32 x V, 


HI 


2/s 


t % x 1 V, 


6-32 x V, 


2ft 


2/5 


2* 


2t'i 


3'/. 

2'A 


HI * 'ft 


6-32 x V, 


HI x 1 ft 


6-32 x V, 


2% 


2 % 


2 Vs 
2 % 


3+i 


2% x 1% 


6-32 x % 


2+1 


2 '/. x 1 % 


6-32 x y. 


3/s 


2 y. 


3/5 


2« 


3ft 


3/l 


3ft 


3/5 


3+1 


3% 


3+1 


3% 


4ft 


3+i 


4ft 


3+i 


4+1 


4+1 


Ay, 


2II x.lW 


8-32 x V, 


3ft 


2lix Hi 


8-32 x y\ 


A’/, 


2% x2ft 


8-32 x V, 


3% 


2« x2>/, 


8-32 x V, 


sy. 


3 x 2ft 


10-32 x % 


4ft 


3 x 2ft 


10-32 x y, 


5ft 


3ft * 2+1 


10-32 x y, 


4'/x 


3ft « 2+1 


10-32 x ’/i 


3+1 x 3 


V, -20 x % 


4+1 


3+1 x 3 


%.20 x % 


NA 


5ft 


4ft 


6+i 


4+5 x 3ft 


■4-20 x V, 


5 1/16 


4ft 


5 ’/a 


4% 


5 Vx 

6 >4 


4ft x 3ft 


’4-20 x % 


3 y, x 3 


'4-20 x % 


67 


















































MIL-T-27A Steel Jacket Line 


MILITARY STANDARD TRANSFORMERS 

The U. S. Army Signal Corps, U. S. Bureau of Ships, and the U. S. Air Force, working Jointly through the Armed 
Services Electronic Standards Agency, and In cooperation with leading producers of military transformers, have 
established certain military standard transformers. 

These transformers bear government classification and part numbers, as shown below. Dimensions, mounting centers, 
terminal arrangements, and markings are all In accordance with government specifications. 

All these units will meet the requirements of Grade 1 and Grade 4 MIL-T-27A specifications for Class R operation. 
The components listed In this series have application In mtlltary communication and control equipment, whether 
air-borne, ship-borne, mobile or ground Installed. 

300 TO 10,000 CPS 
MAXIMUM ALTITUDE 50,000 FT. 


Part 

No. 


MII-T-27A 

Classification 


TF1RXI0AJM1 



MIL-T-27A 
Part No. 


Interstage 


300 TO 10,000 CPS 
MAXIMUM ALTITUDE 50,000 FT. 


Part 

No 

MIL-T-27A 

Classification 

MIL-T-27A 
Part No. 

Primary 

Impedances 

(Ohms) 

Max. D.C. 
Amps, in 
Primary 

Secondary 

Impedance 

(Ohms) 

Max. 
Power 
Level 

Case 

Size 

Wt. 

Lbs. 

27A03 

TF1RX15AJ001 

MS-90003 

*600 ohms CT 


*600 ohms CT 

15 dbm. 

AJ 

.75 

27A01 

TF1RX15AJ00I 

MS-90000 

10000 ohm, CT 

.010 amp. 

22,500 ohms CT 
22,500 ohms CT 

15 dbm. 

AJ 

.75 


Output 

Part 
No. 

27501 

27502 

27503 

27504 

27505 

27506 


MIL-T-27A 

Classification 


300 TO 10,000 CPS 
MAXIMUM ALTITUDE 50,000 FT. 


MIL-T-27A 
Part No. 



Secondary 

Impedance 

(Ohms) 




Max. 


Power 

Case 

Level 

Size 



Max.D.C. 
Amps. In 
Primary 




Case Wt. 
Size Lbs. 


TF1RX16AJ002 MS-90001 *600 ohms CT 


TF1RX13AJ00. 

□ 

F1RX13AJ 

M2 




TF1RXI3AJ003 




15000 ohms CT 


Itill'f-TTHI 


*500 ohms CT 




’ TF1RX13AJ005 1 

I MS-90M8 1 

1 600M ohms CT 

.020 amp. 

*600 ohm, CT 


Chokes 

Part 
No. 

27C01 

27C02 

27C03 

27C04 

27C05 

27C06 

27C07 

27C08 

27C09 

27C10 


M1L-T-27A 

Classification 

MIL-T-27A 

Part No. 

TF1RX04FAMI 

MS-90009 

TFIRX04GAM2 

MS-9M10 

TF1RX04HAM3 

MS-90011 

TF1RX04HA005 


TF1RX04JB006 

MS-9M14 

TF1RX0KAM7 

MS-90037 



TF1RX04MA010 

MS-75M1 

TF1RX04NA012 

MS-75M2 



Inductance 


Series Parallel 




Current 


Series Parallel 


80 I 160 


Filament Transformers 


Part 

No. 

( 

27F36 

27F37 

27F38 

27F39 

27F40 

27F41 

27F42 

27F43 

27F44 

27F4S 


MIL-T-27A 

Classification 

MIL-T-27A 

Part No. 

TF1RX01EBM2 

MS-9M16 

TF1RX01GBM3 

MS-9M17 

TF1RX01FB004 

MS-9M18 

TF1RX01HBM5 

MS-90019 

TF1RX01FB006 

MS-9M20 

TF1RX01GBM7 

MS-9M21 

TF1RX01JBMB 

MS-9M22 

TF1RX01KB009 

MS-9M23 

TFIRX01JB012 

MS-90024 

TFIRX01KB013 

MS-9M25 


PRIMARY—105/115/125V—FREQUENCY—54-66 CYCLES 


Secondar 


Volts Amps 


Insulation 

Case 

Volts RMS 

Size 



Power Transformers — Reactor Input Systems 


PRIMARY—105/115/125 V. 
FREQUENCY—54-66 CYCLES 




MIL-T-27A 
CASE TYPE 


CASE DIMENSIONS 


DutaiuriiiKiriiiariL^FiRi 

DB^QSEIKSaQK9ElEaQi 

□iFiaRFianFiQDraQQOi 

IneKTiriMTZMt/irmzfmAYf 


nEEumtifiEiii/iy 
|p aui na mvim Bran I 
ME Til IIVI ■Til Slh ■! 

ninM»fv;wn'.inrf 


QFiEEMCIEFillEFiia 

BBbi i 1 1 ■! i 'i ■■ mu ii uniii I 
lni«Mmiai B/facKM| 
II TrnTiTWMnpinrprTTTT^rinnr'^iTTil 

liWaigiMHIHUWraHl 


InopgEmBg oBBiHwal 

ui 'iu iiFiu ana I 

inturfH mrfawHii nBal 

■■MEHEEStaiEpI 


Part 

No. 

MIL-T-27A 

Classification 

MIL-T-27A 
Part No. 

27R86 

TF1RX03HAM1 

MS-9M26 

27R87 

TF1RX03JBM2 

MS-9M27 

27R88 

TF1RXQ3KB006 

MS-90028 

27R89 

TF1RX03LB003 

MS-9M29 

27R90 

TF1RX03MB004 

MS-90030 

27R91 

TF1RX02KBM1 

MS-90031 

27R92 

TFIRX02LBM2 

MS-90032 

27R93 

TF1RX02NB003 

MS-90036 


Filament 
No. 2 


Case 

Wt. 

Size 

Lbs. 



I ■! 1 MB U ■! 
gFEggFa« K>M r 'iir— i 

I 


REFER TO PAGE 67 FOR STUD 
AND TERMINAL SIZE 


ammoa 


miariv | 


68 


Split center tap— 1 balanced windings. 




























































































































































































TRANSFORMERS 


MIL-T-27A 
Steel Jacket Line 


The transformers trvthis group meet all requirements of Grade 1 and Grade 4 MIL-T-27A specifications for Class R operation. 
Including case sizes and mounting dimensions, which are Identical to MIL-T-27A specifications. 

In properly designed circuits, the frequency response of these transformers Is within 1/2 DB over the entire range from 30 to 
15,000 CPS. 


Input - Interstage 


Part 

No. 


Application 


FREQUENCY RESPONSE, 30 TO 1S,000 CYCLES 


Impedance 

Primary-Secondary 


MIL-T-27A 
CASE TYPE 


CASE DIMENSIONS 


*Prl: 600/150 ohms CT 
*Sec: 50.000 ohms CT 



Pri: 600CT/250CT/150/62.5 
Sec: 117,600 CT 


Operating 
Level f 

Hum 

Reduction 

Case 

Size 

Terminal 

Type 

+ 15 dbm. 

— 70 db. 

FA 


+15 dbm. 

— 70 db. 

FA 


+ 15 dbm. 

— 70 db. 

FA 


+ 15 dbm 

— 70 db. 

FA 

B 

+ 15 dbm. 

— 70 db. 

FA 

m 

+ 10 dbm. 

-45 db. 

4A 

8 Pin 

+21 dbm. 

-45 db. 

5A 

9 Pin 

+ 15 dbm. 

— 95 db. 

5A 

wm 

+ 14 dbm. 

— 45 db 

5B 

7 Pin 1 


X Has tertiary winding for 15% inverse feedback. 
• This Unit shielded for -70 dbm. Hum Reduction. 






















































































































































































MIL-T-27A (STEEL JACKET) AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE PUBLIC ADDRESS FREQUENCY RANGE 

These transformers are popular for use in military communication and test equipment. Sizes and mounting dimensions are as 
specified in MIL-T-27A. Frequency response is within ’/ 2 decibel from 50 to 10,000 cycles per second. 


Driver Transformers 


Part 

No. 

27D32 

27D33 

27D34 


Typical 
Driver Tubes 


P-P 6N7's, 6A6's 
6J5's, 6C4's, etc. 


P-P 6N7’s, 6A6's 
6J5's, 6C4's, etc. 


P-P 6B4G’s, 45's 
2A3’s, 6L6's, etc. 


Output Transformers 


..'p'.p 

6B4G's, 6L6's 


6V6's, 6L6's 


6V6's, 6F6's 

P-P 

6K6's 


6L6's 


Parallel 6V6's 


Primary Primary Turns Ratio 

Impedance M.A.D.C. Prl: Vj Sec. 


20,000 ohms CT 10 


20,000 ohms CT 25 


5,000/10,000 

ohms CT 100 


ALL UNITS HAVK THTIAKY WINDING* TO PROVIDE 10% 
INVERSE FEEDBACK 


Impedances Primary Power Terminal Case 

Class Primary-Secondary M.A.D.C. Level Type Size 


MIL-T-27A (STEEL JACKET) AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE COMMUNICATIONS FREQUENCY RANGE 


These transformers have been engineered for use in equipment designed for unattenuated voice reproduction. 

They are built to meet Grade 1 and Grade 4 MIL-T-27A specifications for Class R operation. All units are "steel jacketed" 
in cases exactly conforming to MIL-T-27A size and mounting dimensions. Frequency response is within 1 decibel from 200 to 
3500 cycles per second. These rugged units are guaranteed against high humidity, severe shock, and other possible operating 
hazards created by Occident or climate. 


input Transformers 

Pat! 


Application 

Impedances 

Prlmary-Secendary 

Case 

Size 

Low Level Line to 

Prl, 600/150 ohm 


Single or P-P Grids 

*S.ei 100,000 ohm CT 

AJ 

Low Level SB or DB Micro- 

Prlt 125/SO ohmi, (0 MA. 


phone to Sgl. or P-P Grids 

Seci 125,000 ohms CT 

FA 

Mike or Line to Grid 

Prls 13,000 

Sod 95,000 CT 

AF-1 


Driver Transformer 


Output Transformers 


Typical 
Output Tubes 



Sgl. 6F6, 6V6, 
6N6, 6K6, 7B5 


Split and balanced windings. 


70 



Impedances 

Primary-Secondary 

Max. D.C. 
in Prl. 

Power 

Level 

Case 

Size 

Wt. 

Lbs. 

Prit 5,000 ohms 

Sec: 600/150/ 
16/8/4 ohms 

55 MA. 

5 watts 

GA 

J’A 

Prl, 8,000 ohml 

Sect 600/150/ 
16/8/4 ohmi 

55 MA. 

5 watts 

GA 

»’/. 



















































































































TRANSFORMERS 


MIL-T-27A 
Steel Jacket Line 


MIL-T-27A (STEEL JACKET) POWER TRANSFORMERS 


Power 


FOR CAPACITOR INPUT PIITIR* 
PRIMARY 117 VOIM, 90/60 CYCll* 


Filament 


Can 

Terminal 

Wt. 

Size 

Type 

Lbs. 



Power 


FOR CHOKE INPUT FILTERS 
PRIMARY 117 VOLTS/ 50/60 CYCLES 










































































































































































































MIL-T-27A Steel Jacket Line 


MIL-T.27A (STEEL JACKET) FILAMENTS AND CHOKES 


Filaments 


PRIMARY 115/210 VOLTS, 50. 50 CYCLES 


These transformers will accommodate practically all receiving and transmitting tubes currently in use 
Numbers 27F47, 27F48, 27F49 , 27F52, and 27F53 are designed for high voltage rectifier supplies. 


Secondar 


2.5 CT 


2.5 CT 


2.5 CT 


2.5 CT 


5.0 CT 


5.0 CT 


5.0 CT 


5.0 CT 


6.3 CT 


6.3 CT 


6.3 CT 


6.3 CT 


10.0 CT 


* Terminal type shown is for Secondary, Primary 


Filaments 


PRIMARY 103/115/125 VOLTS, SO AO CYCLES 


Inductance 

Henrys 


Resistance 
In Ohms 



Designed to provide maximum Inductance at given current rating in minimum size. Ratings matched 
with those of the Power Transformers on the preceding page. 


Test Volts 

Sms. 

Case 

Size 

1000 

AJ 

2500 

EB 

1000 

AJ 

2500 

FB 

2500 

PB 


EB 

2500 

FB 

2505 ~ 

FB 

2500 

GB 

2500 

GB 

2500 

MB 

2500 

MB 

2500 

JB 

2500 

JB 

2500 

JB 

2500 

JB 

2500 

MB 

2500 

GB 

3500 

MB 

2500 

LA 


REFER TO PAGE 67 FOR STUD 
AND TERMINAL SIZE 






























































































































































































































TRANSFORMERS 


MIL-T-27A 
Steel Jacket Line 



MIL-T-27A 
CASE TYPE 


CASE DIMENSIONS 



AH 

AJ 

AJ-1 

EA 

R9 

KBS 

MM 

I S/8 

1 15/16 


nsio 

i mm 

mmm 

—rarw 

H 

im 

tmm 

mmm 

■ l — 

H 

■frai 

IIH 

| | 

Hy| 

MM 


axm 





e m 

FA 

FB 

OA 

m 


BQ9 

IW1 

WPBM 

B 

—ran 

EXfiOi 

msrcm 

■ i i 

C 

wssum 

un 

wvtm 


■j 

UH 

uran 

uiriii 

■ HIM 

MM 

wm 

aum 

mr/im 

■EKHB 


r: 

HA 

m 

JA 

KA 

■9 

11 All 

n 

Wt!B\ 1 

BltBFB 

n 

mmm 


ksh» 


n 

mmm 



maam 

n 

—17/n 

nu/ii 

mmm 

1 3 1 


■E22 

1E2U 

kx am 

MECM i 


MIL-T-27A (STEEL JACKET) POWERS, CHOKES, FILAMENTS 
FOR 400 CYCLE OPERATION 


These transformers are designed to meet all of the specifications of MIL-T-27A Class S. They are ‘‘steel jacketed," in case 
sizes and dimensions, exactly os specified by MII-T-27A standards. 

These units have been developed for aircraft and mobile communication control equipment, for use in the guided missile pro¬ 
gram, and should have application in future developments in the fields of aeronautics and rocketry. 


Power 

mm PRIMARY los/ns/n* v. 310-1000 cycles 




Part 

Plate Supply 

Rectifier Filament 

Other Filaments 

Case 

Terminal 

Wt. 

No. 

Volts 



Amps. 

Volts 

Amps. 

Typ. 

Typ« 

Lbs. 

27R62 * 

250-0-250 

40 

6.3 CT 

1 

6.3 

1 

EB 

B 

BB 

27R94 

270-0-270 

55 

5.0 

2 

6.3 CT 

2 

FA 

A 

1 Vi 

27R95 

335-0-335 

70 

5.0 

2 

6.3 CT 

3 

FA 

A 

1% 

27R96 

375-0-375 

120 

5.0 

3 

6.3 CT 

4 

HA 

B 

I'h 

27R97 

440-0-440 

165 

HI 

3 

mmm 

mm 

JA 

B 

Mmm 







SB 1 



■ 






RH| 

SB 









ill 





27R98 

450-0-450 

200 



B9B 

1 | 

JA 

B 

5% 





H 











H 

IBi 




27R99 

550-370-75-0 

300 


msm 



KA 

B 

6’/, 


75-370-550 





mOm 







Filament 

Part 

No 

27F35 

27F59 

27F60 

27F61 

27F62 




Transformers 


PRIMARY 103/115/125 V. 


380-1000 CYCLES 


Secondary 

Insulation 

Case 

Terminal 

Wt. 

Volts 

Amps. 

Volts Rms. 

Type 

Type 

Lbs. 

6.3 CT 

2 

2000 

AJ-1 

7 Pin 

3/4 

6.3 CT 

3 

2500 

AJ 

B 

% 

6.3 CT 

5.5 

2500 

EA 

B 

1 

6.3 CT 

10 

2500 

FA 

B 

1% 

6.3 CT 

20 

2500 

GA 

B & C 

2’/! 


Chokes 


Part 

Inductance Ratings 

D.C. Resistance 

Insulation 

Case 

Terminal 

Wt. 

No. 

Henrys 

M.A.D.C. 

(Ohms) 

Volts Rms. 

Type 

Type 

Lbs. 

27C26 

2.0 

55 

160 

2500 

AH 

B 

ns 

27C27 

2.0 

70 

165 

2500 

AH 

B 

mm 

27C28 

2.0 

120 

100 

2500 

EB 

e 

1 

27C29 

2.0 

165 

90 

2500 

EB 

B 

i’/j 

27C30 

2.0 

200 

73 

2500 

FB 

B 

1% 

27C31 

2.0 

300 

47 

2500 

HB 

B 

3V. 



Step-Down Transformer 


THREE-PHASE 400 CYCLES 


REFER TO PAGE 6 7 FOR STUD 
AND TERMINAL SIZE 


400 cycle 3 phase. 27V17 is a Y-Y connected 400 cycle 3 phase Step-Down Transformer—Primary is 115 volts per phase. 
Designed for use primarily in airborne communication and control equipment. This transformer is rated at 140 VA. 


Part 

Secondary 

Case 

Terminal 

Wt. 

No. 

Volts 

VA. Cap. 

Type 

Type 

Lbs. 

27V1 7 

28.5 

140 

HA 

B 

3 


73 



















































































































TRANSFORMERS 


Steel Jacket Line 


POWER TRANSFORMERS 

PRIMARY 117 VOLTS, 50/60 CYCLES 

These ruggedized transformers will provide plate and filament supply for a number of tubes most popular in modern circuits. 
Temperature rise will not exceed 50° C—comfortably within RETMA standards. These transformers are encased in steel to 
provide strength, climate resistance, electrostatic and magnetic shielding, ease in mounting, and in modern compact appearance. 
Current ratings and mounting types are matched with the filter reactors shown on the next page. 


Plate Supply 


No. 

Volts 

M.A.D.C.* 

25R01 

25R23 

225-0-225 

l 70 

C 40 

25R02 

25R24 

270-0-270 

L 95 

C 55 

25R03 

25R26 

300-0-300 

LI 05 

C 60 

25R04 

25R27 

335-0-335 

LI 20 

C 70 

25R05 

25R28 

330-0-330 

L145 

C 85 

25R06 

25R29 

345-0-345 

LI 80 

Cl 05 

25R07 

25R30 

350-0-350 

L 55 

C 30 

25R08 

25R31 

375-0-375 

L210 

Cl 20 

25R09 

25R32 

370-0-370 

L260 

Cl 50 

25R10 

25R33 

385-0-385 

1350 

C200 

25R11 

25R34 

400-80-0- 

80-400 

L430 

C250 

25R12 

25R35 

425-0-425 

L 70 

C 40 

25R13 

2SR36 

440-0-440 

L 85 

C 50 

25R14 

440-0-440 

L285 

Cl 65 

25R15 

450-0-450 

L350 

C200 

25R16 

25R37 

450-0-450 

L105 

C 60 

25R17 

25R38 

500-0-500 

LI 20 

C 70 

25R18 

25R39 

510-0-510 

LI 50 

C 85 

25R19 

25R40 

520-0-520 

L200 

Cl 15 

25R20 


L300 

25R41 

BIl j; Jj3 

Cl 70 



* L for Choice Input filter, C for Capacitor input filter. 


Bias Transformers 



COMBINATION PLATE AND FILAMENT SUPPLY 


Plate Supply 


Volts 


160-160*140-120-0 
120-140-160-180 


180-160-140-120-0 

120-140-160-180 


Rectifier Filament 


PRIMARYi 50/60 CYCLES 


Wt. 














































































































































































Steel Jacket Line 


Filament 


FILAMENTS AND CHOKES 

PRIMARY 115-210 V. fO/AO GYCII5 


For heating a variety of popular receiving and trammltting tubes. Solder-lug terminali are used where secondaries are rated 
under 6 amps.) screw type terminals are used where secondaries are rated over 6 amps. Numbers 25F57, 251*58, 25F59, 25F62, 
and 25F64 are designed for use with high voltage rectifier supply. On these units secondary terminals are insulated with ceramic 
bushings. 



Chokes 






Designed for highest Inductance at given current ratings in the smallest possible slse. Mounting types and current ratings match 
the power transformer shown on preceding page. 

Part 

Inductance Rating 

Resistance 

Tut Volt. 

Mtg. 

Wt. 

No. 

Henrys 

M.A.D.C. 

In Ohms 

Rms. 

Typt 

Lbs. 

25C25 

15 

40 

475 

2500 

TAV-J 

IVi 

25C4V 





TTV-3 

25C26 

10 

55 

230 

2500 

TAV-3 


25C50 





TTV-3 


25C27 

15 

55 

420 

2500 

■tm 

2 

25C51 







25C28 

10 

85 

175 

2500 

TAV-4 

5% 

25C52 





TTV-4 

25C29 

15 

85 

285 

2500 

TAV-4 

5% 

25C53 





TTV-4 

25C30 

8 

105 

100 

2500 

TAV-3 

3% 

25C54 





TTV-5 

- 25C31 

12 

105 

170 

2500 

TAV-S 

4 

25C55 





TTV-3 


25C32 

• 

150 

100 

2500 

TAV-6 

554 

25C56 





-TTV3- 


25C33 

12 

150 

150 

2500 

TAV-6 

554 

25C57 





TTV-4 


25C34 

• 

200 

85 

2500 

TAV-7 

7 

25C58 





TTV-7 


25C35 

12 

200 

140 

2500 

TAV-7 

7 

25C59 





TTV-7 


25C36 

8 

250 

90 

2500 

TAV-8 

1054 

25C60 





TTV-8 


25C37 

8 

300 

60 

3500 

TAV-8 

1254 

25C43 





TTV-8 


76 

















































































































































































































Steel Jacket Line 



UTV 


AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE FULL FREQUENCY RANGE 


Input 


I Frequency response is within % decibel from 20 to 20,000 cycles. Stray magnetic fields are neutralized by hum-bucking coll 
and core construction. Internal coses and special alloy shielding practically eliminates hum pickup. 


Pari 

No. 

Application 

Impedances 

Primary-Secondary 

Operating 
Level 1 

Hum 

Reduction 

Mtg. 

Type 

Wt. 

Lbs. 

25A01 

Line to Single or 
Push-Pull Grids 

*Pri. 400/1 JO ohm. CT 
*S.ei 50,000 ohm. CT 

+ 15 dbm. 

■/ 

UTV-3 

154 

25A02 

Line to Single or 
Push-Pull Grids 

*Prl. 600/150 ohm. CT 
*S«ci 50,000 ohm. CT 

+15 dbm. 

—90 db. 

UTV-3 

1% 

25A03 

Line bridging to 
Push-Pull Grids 

*Prli 8000/6000 ohm. CT 
*Se«i 50,000 ohm. CT 

+ 15 dbm. 

—70 db. 

UTV-3 

' 54 

25A04 

Line to Line 

Prii 600/150 ohm. CT 

S.c. 600/150 ohm. CT 

+ 15 dbm. 

—70 db. 

UTV-3 

154 

25A05 

Line to Line 

*Prl. 600/150 ohm. CT 
*S«. 600/150 ohm. CT 

+30 dbm. 

—90 db. 

UTV-J 

3 54 

25A06 

Interstage—P-P PI. 
to Sgl. or P-P Grids 

*Pri» 20,000 ohms CT 
*Sec: 50,000 ohms CT 

+ 15 dbm. 



154 

25A07 

Low Imped. Mike 
Pickup, or Multiple 
Line to Grid 

Prii 50/150/250/600 
*Secr 50,000 ohms CT 

+ 15 dbm. 

—70 db. 

UTV-3 

154 


I * Split and Balanced Windings. 


Output 


CASE DIMENSIONS 


r 

UTV 

a 

E3 

UTV 

• 

UTV 

• 

UTV 

7 

UTV 

1 

MM 

eh 

MM 

EES 

EH 

Mil 

ETCT 

WM 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 


a 

EH 

EH 

MM 

4% 

MM 

ECSH 

[■_ 

EH 

mm 

Xj 

MM 

EH 

nn 

■ 

MM 

EH 

EH 

MM 

EH 

mbp, 

riff! 

nrra 

qQ 

no 

!t5I 

qE] 

|£ 

m 

gs 



TTV-1 


rrv-i 


■■ 

TM 

■Mi 

— 

EH 

ESS 

EH 

Eflii 


Average frequency response is within % decibel from 30 to 20,000 cycles. 

These transformers are encased In steel to protect them from adverse effects of moisture or other climate conditions. They are 
■mall, ond have been designed for use where chassis space is of a premium, impedance ratings match the recommendations 
of RETMA and most leading manufacturers of hi fidelity speakers. 


Part 

No 

Application 

Impedances 

Primary-Secondary 

Operating 
u*ti # 



Wt. 

Lbs. 

25S23 

Single Plate to 

Line 

fPrli 15,000 ohms 
•Sec. 600/150 ohms CT 

+ 15 dbm. 
(31 mw) 

6C4's 
or equlv. 

UTV-3 

2 54 

25S24 

Push-Pull Plates 
to Line 

•frit 20,000 ohm. CT 
*(«i 600/150 shmiCT 



UTV-5 

| | 

25S25 

P-P Plates to Line 
or Voice Cell 

*Prli 10,000 ohms CT 
*Seci 600/16/8 ohms CT 
and 150/4 ohms 

+37 dbm. 

(5 watt.) 

6V6's 
or equlv. 

UTV-3 

m 

25526 

Push-Pull Plates 
to Voice Cell 

Prii 7,500 ohms CT 

Sect 8/20 ohms 

+43 dbm. 
(20 watts) 

6L6's 
or equlv. 

UTV-6 

554 

25527 

P-P Plates to Line 
or Voice Ceil 

♦Ml 5000/3000 ohm. CT 
*S«. 600/16/8 ohm. CT 
and 150/4 ohm. 

+42 dbm. 
(15 watts) 

6840's 
or equlv. 

UTV-4 


25S28 

P-P Low Level 

Plates to Line 

Prii 20,000 ohms CT 
*See. 600/150 ohms CT 

+ 15 dbm. 
(31 mw) 

6C5's 
or equlv. 



25S29 

P-P Plates to Line 
or Voice Ceil 

*Trl. 3000/2500 ohm. CT 
*$oc. 600/16/1 ohm. CT 
ond 150/4 ohm. 

+46 dbm. 
(40 watts) 

3C33, 807's 

w E300's 

6AR6's 


»54 

25S30 

P-P Plates to Line 
or Voice Coil 

Prii 10,000 ohms CT 

Seci 600/16/8 ohms 

+40 dbm. 
(10 watts) 

807's 

UTV-3 

hb 

25S31 

P-P Plates to 

Voice Coil 

8Prii 10,000 ohms 

Sect 4/8/16 ohms 

+43 dbm. 
(20 watts) 

5881 's 

807’s 

UTV 6 

7 


{ Hat screen grid taps for extended power. 

* Split and balanced windings, 
f 0 to 10 M.A.D.C. 

# 0 dbm. reference level = 1 milliwatt. 


High Q Chokes 


FOR DYNAMIC NOISE SUPPRESSOR CIRCUITS 


These High Q Chokes were primarily designed for use in 
Dynamic Noise Suppressor Circuits, but these components 
may also be used effectively in any tuned circuit requiring 
the given inductances. Rated inductances are accurate 
within 5%, with up to 15 M.A.D.C. Minimum Q is 20. 


Part 

No. 

Inductartte 

If 

Wt. 

Lbs. 

25C38 

.8 Henrys 

TTV-1 

54 

23C39 

2.4 Henrys 

TTV-1 

54 


77 












































































































Steel Jacket Line 


AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE FULL FREQUENCY RANGE 

Frequency response Is plus or minus 1 db from 20 lo 20,000 cycles. Hum pickup, harmonic and Infermodulaflon distortion hove 
been practically eliminated. Units mount flush by means of 4 mounting studs. Stud-type terminals are plainly marked. 
Meuntlngi The mounting type for all of the units listed below is the UTV type shown at the side of this page. The dimensions 
for all the units, except 25A14, ore as followsi 3-jJy" x 2%" x 3-jV" high, with mounting dimensions of 2R" x Hi". 

The case dimensions for 25A14 ore 3ff" x 3%" x A-fa" high, with mounting dimensions of 3" x 2fV\ 


Application 

Primary 

Imp/Ohms 


Max. 
Level * 

Hum-Pickup 

Reduction! 

Low Imp. Mike, Pickup 
or Line to Grid 

50, 125/150, 200, 250 
333, 500/500 

50,000* 

15 dbm. 

—74 db 

Low Imo. Mike 
or Line to Grid 

50, 125/150, 200, 250 
333,500/600 

50,000* 

14 dbm. 

—92 db 

Low Imp. Mike, Pickup 
or Line to P.P. Grids 

50, 125/150, 200, 250 
333, 500/500 

120,000* 

15 dbm. 

—74 db 

Low Imp. Mike, Pickup 
or Line to P.P. Grids 

50, 125/150,200, 250 
333, 500/500 

80,000* 

14 dbm. 

—92 db 


Interstage 


Part 

No. 

25A12 § 
25A135 
25A14 


Application 

Primary 

Imp/Ohms 

Secondary 

Imp/Ohms 

Sgl. PI. to P.P. Grids— 

15,000 

95,000* 

Single Plate to P.P. Grids 

13,000* 

135,000* 

■JusarnruuiijBW 

30,000 Plate to Plate* 

80,000* 


imuSSmm 


Mixing 


Application 

Primary 

Imp/Ohms 

Low Imp. Mlxor, Mike 
Pickup, or Line to Line 

50, 125/150, 200, 250 
333, 500/500 



AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE FULL FREQUENCY RANGE 

These units have a frequency response of plus or minus 2 db from 30 to 20,000 cycles; except 25A17 and 25S34, which are 
plus or minus 2 db. from 50 to 20,000 cycles. Steel encased with phenolic terminal board, and tapped comer inserts for flush 
mounting. Mounting type UTV with lugs and mounting inserts. 

25A17 has been constructed with multiple alloy shields for extremely low hum pickup. 

Mountingi All units have been constructed In a case 1%" x I 1 /]" x 2" high. 


Part No. 
25 A1 6 
25A17 
25 A1 8 
25A19 


Application 


Mii'.'iii'w.'.iifx.’i'ntimiiiiiniJi.ijMH 


Dynamle Microphone to 


Primary Impedance 


50, 125/150, 200, 250, 333, 500/600 


Secondary Impedance 


J0,123/150, 200, 250, 233, 500/500 


80,000 overall* 


50,000 overall* 


Interstage 


Application 


P.P. Low Level Plates 
to Line 


Single Plate to Multiple 
Line 


No. 

Part 

25A22 


Primary Impedance 


15,000 


Secondary Impedance 


60,000 


Turns Ratio 


2i1 



30,000 Plate to Plate 




50, 125/150, 200, 250 
333,500/600 


50, 125/150, 200, 250, 
333,500/600 



Application 

Primary Impedance 

In Ohms 

Secondary Impodanco 
in Ohms 

Low Imp. Mixer, Mike 

Pickup, or Line to Line 

50, 125/150, 200 , 250, 

333,500/500 

50,125/150, 200, 250, 

333, 500/500 


* overall split winding. 

8 Use shunt plate feed to keep D.C. out of primary winding. 


! Compared with uncased unit. 

♦ Odbm reference level = 1 milliwatt. 
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Steel Jacket Line 


AUDIO TRANSFORMERS 
COVERING THE PUBLIC 

ADDRESS FREQUENCY RANGE—50 TO 10,000 CYCLES 


Driver Transformers 


25D49 

25D55 


25D50 

25D56 


25D5 1 
25D57 


Typical 
Driver Tubes 


P-P 6N7*s, 6A6's 
6J5's, 6C4's, etc. 


P-P, 6N7's, 6A6's 
6J5’s, 6C4's, etc. 


P-P6B4G's, 45’s 
2A3's, 6L6's, etc. 


Primary 

Impedance 


20,000 ohms 
CT 


20,000 ohms 
CT 


5,000/10,000 
ohms CT 


Primary Turns Ratio 

M.A.D.C. Prit Vi Sec. 



Output Transformers 


Part 

No 


25S35 

25S40 


25S36 

25541 


25S37 

25S42 


Typical 
Output Tubes 


P-P 6B4G's, 6L6's 



P-P 6L6's 

P-P Parallel 6V6’s 


Impedances 

Primary-Secondary 


Pri: 5,000 ohms CT 
Sec: 600/150/ 
*16/8/4 ohms 


Prit 10,000 ohms CT 
Sec: 600/150/ 
*16/8/4 ohms 


Pri: 6,000 ohms CT 
Sec. 600/150/ 
*16/8/4 ohms 


* Has tertiary winding to provide 10% inverse feedback, 
f For low distortion, use fixed bias. 


















































































Steel Jacket Line 


COMMUNICATIONS RANGE AUDIO TRANSFORMERS 
FREQUENCY RESPONSE/ 200 TO 3,500 CYCLES 

These component* arc designed for use In aircraft, police, railroad, amateur, and similar receiving and transmitting equipment. 
Frequency response is within 1 decibel from 200 to 3,500 cycles. These units, except for the 25M77, are completely encased 
in steel, and are ideal for outdoor fixed or mobile use. 


25A23 

25A25 


25A24 

25A26 


Application 

Impedances 

Primary-Secondary 

Low Level Line to 

Single or P-PGrids 

Prii 600/150 ohms CT 
♦Sec. 100,000 ohms CT 

Low Level SB or DB Micro¬ 
phone to Sgl. or P-P Grids 

Prii 125/50 ohms, 80 MA. 

Sec: 125,000 ohms CT 


Driver 

■ 






Part 

Application 

Primary 

Primary 

Turns Ratio 

Case 

Wt. 

No. 

Impedance 

MAOC 

Prlt Vs Sec. 

Typ. 

Lbi. 

25D52 

25D58 

P-P 2A3's, 6B4G's 
807’s to P-P Grids 

5000 ohms CT 

100 MA. 

3*1 

TAV-5 

TTV-5 

3% 


Modulation 


Part 

Typical 

Impedances 

| M.A.D.C. | 

Power 

Case 

Wt. 

No. 

Mod. Tubes 

Primary-Secondary 

Prl. 

Sec. 

Level 

Typ. 

lbs. 

25M76 

203A's, 805's 
75TL's, 203Z's 

M. 9000/6700 ohm. CT 

Soci 1000/6000/4000 ohm. 

350 

350 

250-350 watts 

TYV-10 

22 

25M77 1 

810's, 822's, 
4-250A’s, etc. 

Prii 18,000/12,000 ohms CT 
Sect 6,250 ohms 

500 

500 

500-700 watts 

PUH 

43 


Output 


25538 

25S43 


25S39 

25544 


Typical 
Output Tubes 


Sgl. 6F6, 6V6 
25A6, etc 


Sgl. 6L6, 6V6 
6N6, 6K6, 785 


Impedances 

Primary-Secondary 


Prii 5,000 ohms 
Sect 600/150/ 
16/8/4 ohms 


Prii 8,000 ohms 
Sect 600/150/ 
16/8/4 ohms 


Primary Power Case Wt. 

MADC Level Type Lbs. 


55 MA. 5 watts 


55 MA. 5 watts 






































































































TRANSFORMERS 


Communication — Industrial 


-■‘"K 



lassi 


COMMUNICATION AND INDUSTRIAL LARGE CAPACITY 
FULL FREQUENCY RANGE TRANSFORMERS 

Designed primarily for use by broadcast stations. Thasa matchad sats of drivar and modulation transformers have a frequency 
rasponso within 1 dacibal from 30 to 15,000 cydas par second. Distortion is nagiigibfa. The specially designed modelatlon 
reactors shown below match the drivers and modulation transformers, and all are conservatively designed and quality con¬ 
structed to provide the optimum in operation. 


Driver 


\ B 

3 3/8 

1 C 

3 1/4 


Recommended Application 

Ratio 

*W». 

Wt. 

In: 

Tubes 

Pri: Vi Soc. 

Typ* 

Lbs. 

250'Watt 

From two 2A3’s, 6B4’s, or similar 




transmitter 

P-F plates to Class B 838's, 805*s 

203A's 

3.5>1 

UTV-7 

*% 

1 -ICW 

From four 2A3's, 684's, or similar 




transmitter 

F-F platos to two 833A's or similar 

F-F grids 

3.1 

TSV-9 




H IF/liPZl i—I 

bqiihih 




PUV 


23C42 

29M80 


10 1/4 
10 3/8 


10’A 
12 3/4 


7 V, 
7Vi 












































































































Communication — Industrial 


PLATE TRANSFORMERS AND MATCHING REACTORS 

These plate transformers have a multitude of application*. Including Induction heating, electronic cpntrol equipment, com¬ 
mercial and amateur trammisiion. They are conservatively designed and rated, and are amply Insulated to provide the ulti¬ 
mate in reliability. Temperature rise is 40 to 50° C at full load, CCS duty. Under ICAS conditions, the duty cycle is 15 minutes 
on, and 15 minutes off, with the 40 to 50° C temperature rise. 

PRIMARY 115/230 VOLTS, 50/60 CYCLES 


sesES _ ' 

Primary 

VA 


D.C. Volts 

M.A.D.C. | 

Mtg. 

W». 

A.C. Load Volts 

After Filter 

CCS 

ICAS 

Typ» 

Lbs. 

185 

675-575-0- 

575-675 

500 

400 

250 

325 

TTV-8 

12 

250 

900-735-0 

735-900 

750 

600 

250 

325 

TTV-8 

13% 

310 

1150-870-0 

870-1150 

1000 

750 

250 

350 

PUH-1 

37 

360 

1425-0-1425 

600-0-600 

1250 

450 

150 

200 

200 

260 

TTV-9 

26 

550 

1710-1430-0 

1430-1710 

1500 

1250 

300 

425 

FUH-4 

43 

915 

2820-2260-0 

2260-2820 

2500 

2000 

300 

425 

PUH-5 

71 

1600 

2900-2320-0 

2320-2900 

2600 

2100 

500 

700 

FUV 

95 

1850 

3450-2850-0 

2850-3450 

3000 

2500 

500 

700 

PUH-6 

137 

3050 

4600-4060-3400 

0-3400-4050- 

4600 

4000 

3500 

3000 

600 

800 

PUH-8 

150 


1 ... 



Chokes 


Inductance Ratings 


Resistance 
in Ohms 


PUH-2 

35 

PUH-3 

33 d 

PUH-1 

35 

TYV-10 

22 




























































































































TRANSFORMERS 


Geophysical 




Geophysical Transformers 


This line of Geophysical Transformers has been designed to perform In geophysical recording 
equipment and other low frequency instrumentation with the maximum protection against 
physical and climatic hazards. Geophysical Transformers must be small in size - must have 
an extra high shielding factor - and must have an extremely low frequency response; all 
these factors are available in these Geophysical Transformers. 

These Transformers are designed and built to meet all the specifications of M1L-T-27A. 


Specifications 


FREQUENCY RESPONSE: A frequency range of 5 to 2000 cycles ±0 db 
has been maintained with almost all of these Geophysical Transformers. 
The 3 db point in many applications has been set at one cycle per second 
or lower, while the high frequency response has been intentionally set to 
be - 3 db at 8,000 to 10,000 cycles per second. 

INDUCTANCE TOLERANCE: A tolerance of ± 5% Is maintained over all 
production runs; however, Individual shipments may be within + 2 % of 
rated inductance. Output Transformers and Reactors are checked at 100 
Millivolts. Input and Interstage Transformers are checked at 10 Millivolts. 

RESISTANCE: Since insertion losses must be as low as possible these 
Geophysical Transformers have been designed to provide the lowest 
possible D.C. Resistance consistant with size. 

STATIC SHIELDING: All input and interstage Geophysical Transformers 
have a Faraday electro-static shield. 

IMPREGNATION: Only the highest quality impregnating and potting 
materials are used In the construction of these units. They are flrstad- 
justed then baked, vacuum impregnated and then baked again. After 
cooling, the units are checked for inductance and then encased, pre¬ 
heated and compound filled; after which the units are again electrically 
tested. 

FINISH: These Geophysical Transformers are finished in the very highest 
quality of grey enamel. 

MARKING: Each transformer Is permanently marked with its rating and 
part number. 


Available Shielding 


The GEO series transformers are cased in drawn mumetal cases which have been dry hydrogen annealed after draw¬ 
ing. These cases provide the highest permeability and thus the highest shielding factor possible with a single case. 
By Interleaving (or nesting) mumetal and copper cases the shielding Is Increased many times; humbucking core and 
coll construction provides an additional shielding of 45 db. 


SHIELDING SPECIFICATIONS 


The following chart gives the shielding (in the most effective plane) for various combinations of cases 


Total 

Number of 

Number of 

Humbucking 

Shielding 

Number 

Mumetal 

Copper 

Core and 

in 

of Cases 

Cases 

Cases 

Coll 

db 

1 

1 



45 

1 

1 


Yes 

90 

3 

2 

1 


70 

3 

2 

1 

Yes 

115 

5 

3 

2 


95 

5 

3 

2 

Yes 

135 
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Geophysical 


1 

.? 

1 



i 

i 

1 Input 

■l AU UNITS HAVI HUMtUCKINO CORI AND COIL CONSTRUCTION 


Impedance in Ohms 


GEO-1 


GEO-2" 


GEO-6 


GEO-7" 


GEO-8 


GEO-10 

GEO-11 


Primary 

Secondary 

200£ 125*-67'/i£ 
500E333-233 

50*.17* 

157000E 

a 

500E333-233 

200£ 125*-67Vi£ 
50*-17* 

157000E 
or 39250* 

60E44-30E-25 

15*-7%*-5£ 

1.25 

157000E 

a 

40E44-30E-25 

l5*-7!4*-5E 

1.25 

157000E 
or 39250 

1000E-666-466 

400£-250*-135E 

100*-34 

137000E 
or 34250* 

500E333-233 

200E 125*-«7%E 
50*-17* 


500E333-233 

200E 125*.67'/jE 
50*17* 

315000E 
or 78750* 

500E333-233 

200E 1 25 *-47 Vi £ 
50*.17* 

712000E 
or 178000* 

500E333-233 

200£ 125*-67’/j£ 
50*-17* 

712000E 
or 178000* 

500£ or 125* 


500E333-233 

200E 123*-67Vi£ 
50*-17* 

450000E 

CT 

500£ CT 

200000E CT 

500£ or 125* 


200E or 50* 

442000E CT| 


8.7 h. 


Input 


GEO-13 


Impedance in Ohms 


500E-333-233 
200£ 125*-67 , /i £ 
50*-17* 


500E-125* 


500E-1 25* 


£ Balanced, Two Windings 
* Balanced, Parallel Windings 

Constructed with 3 interleaved cases 
" Constructed with 5 interleaved cases 


84 



114000E CT 


157000E CT 




























































































































TRANSFORMERS 



Case Type No. 6 



Geophysical 


Interstage 


Part 

No. 

GEO-22 

GEO-23" 

GEO-24 

GEO-25" 

GEO-26 


Impedance in Ohms 


Primary 


ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


Primary 


10000 £ 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000 £ 
or 2500* 


10000 £ 
or 2500* 


10000£ 
or 2500* 


100000E 
or 25000* 


100000E 
or 25000* 


9000E 
or 25000* 


9000£ 
or 22500* 


483000E 
or 120700* 


350 h. 



| D.C. Resistance | 

Primary 

Secondary 

1540 

10000 

1540 

10000 

2100 

14000 

2100 

14000 

1100 

17000 



Interstage 

GEO-27 • 

GEO-28• 


GEO-29 

GEO-30 

GEO-31 

GEO-32 

GEO-33 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


10000E 
or 2500* 


MINIATURE AND SUB MINIATURE 

ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


22500* 135 h. 

or 5625* 


250E 
or 62 % * 


300 h 


75000E CT 80 h. 


75000E 
or 18750* 



22500E CT 


90000E CT 285 h. 


22500* CT 375 h. 



2350 

1.1.5 

40 

2.1 

8500 

1,2.75 

5400 

1,2.72 

3900 

1,1.5 

9500 

1,3 

3650 

1,1.5 



Output 


ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


Part 

Impedance in Ohms | 

No. 

Primary 

Secondary 

GEO-34 j 

15000E or 
3750* 

500t-125* 

GEO-35 

15000E or 

500E-125* 

1 

3750* 

Hi Level 


GEO-36 

GEO-37 


20000E or 
5000* 



Primary 

Inductance 


20000E 
or 5000* 


500,-333-233 

200£-125*-67'A 

50*-17* 

1600 h. 

500,-333-233 
200E-125*-67'/, 
50*-17* HU.v.l 

94 h. 





15 h. 

@ 1 Volt 


D.C. Resistance 


Turns 

Ratio 

Case 

Type 

Wgt. 

In Oz. 

5.5,1 

3 

5'A 

5.5,1 

3 

S'A 



Output 

1 

GEO-41 

18000 CT 

GEO-42 

500 or 125 

GEO-43 

500 or 125 

GEO-44 

15000£ CT 

GEO-45 

15000£CT 

GEO-46 

15000£ CT 

GEO-47 

15000£ CT 

GEO-48 

20000 £ or 
50000* 


ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 
MINIATURE AND SUB MINIATURE 



★ Constructed with 3 interleaver cases. 
£ Balanced, two windings. 


* Balanced, parallel windings. 

* Constructed with 5 interleaved cases. 


































































































































































































FOR AUTOMATIC VOLUME CONTROL CIRCUITS 

ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


1900 

16000 

32 

2100 

12000 

35 


MINIATURE—FOR AUTOMATIC VOLUME CONTROL CIRCUITS 
ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


Impedance In Ohms 


Primary 

Inductance 


D.C. Resistance 


10000E 
or 2500* 


iooooe a 

and IOOOOE 

150 h. 

700 

240000ECT 
and HOE or 35* 

200 h. 

2000 

240000Ea 
and 35 

200 h. 

2000 

240000E CT 
and 24E CT 

230 h. 

2400 

240000E CT 
and 35* 

230 h. 

2400 


Reactors 


ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


Inductance 
In Henrys 


1050E-800E 

550E-400E 

280E 

13000 

1000E 

10000 

250* 


500E 

6000 

125* 


50E to 53 

750 


Reactors 


MINIATURE 

ALL UNITS HAVE HUMBUCKING CORE AND COIL CONSTRUCTION 


GEO-61 

GEO-62 

GEO-63* 


Reactors 


1090-770-555 

385-275 


Inductance 
In Henrys 


D.C. Resistance 
In Ohms 


500 

12000 

300 

5400 

100 

1950 


£ Balanced, two windings. 

* Balanced, parallel windings, 
e Single Coil construction. 


86 



Inductance 

In Henrys 

D.C. Resistance 

In Ohms 

Low Percentage 
Taps 

Mtg. 

Type 

Wgt. 

In Oz. 

1050E-800E-550E 

400E-280E-245E 

153 £-133E-80E 

68E-45E 

11500 

None 

2A 

3 


1000E-250* 

13000 

4-2% 

2A 

3 


500E-125* 

10500 

4-2%% 

2A 

3 



Low Percentage 
Taps 


















































































































































COILS 


Television Replacements 



I.F. Transformers 



Part 

No. 

17-3489 

17-1021 

17-3495 

16- 3445 

17- 1071 
17-3412 
17-1034 
17-3403 
17-1025 
17-1031 
17-3400 
17-3401 
17-3402 
17-1067 
17-1068 
17-1069 
17-1070 
17-1011 
17-1012 
20-1048 
17-1020 
17-1001 
17-1002 
17-1003 
17-1004 
17-1062 
17-1063 
17-1064 
17-1066 
17-1005 
17-1006 
17-4507 
17-4508 
17-4512 
17-4537 
17-4M8 
17-4500 
17-4501 
17-4502 
17-4503 
17-4504 

^1 7-4534 
17-4535 
17-4536 
17-4521 
17-4522 
17-4523 
17-4524 
17-5000 
17-5001 
17-5002 
17-5003 
17-5004 
17-5010 
17-5011 
17-5012 
17-5013 
17-5014 
17-4518 



Schematic 


Frequency 


Fig. 

No. 

Use 

M.C. 

Mtg. 



b rcrys i ii lj * \ 1 






Output Sound IF 


Sound IF 


Converter 


1st Video IF 


■ 'ill' — 




22-32 Tr 24-29 


21.25 


21.25 


21.8 


25.3 Tr 27.25 


I H Sill W/ Mf'l 



ilBffi 
■■/il fffl 
\miasiL 


3rd Video IF 


4th Video IF 




3rd Video IF 


■@■1 


13 

4th Video IF 

13 

Video IF 

17 

■ran" 

.0 IF 

17 

EEEE 

so IF 


1st Video IF 


Video Mixer IF 


olF 


I MET 


1st Video IF 


3rd Video IF 



22.25 Tr 27 


40-46 


39-49 


41.6 


42.5 Tr 39.75 


j-gj-i fz m-wt 


rummm 

EtHiBE53E3i5BMi 

wmwB&siam ■ 

ram Wr7 £T¥7£mm 
■TOEH35SM 


ran 



IESHE 


3rd Video 


4m Video 


1st Video IF Grid 44 Tr 41.25 


Schematics listed In back of catalog. 


CONTINUED ON NEXT PAGE. 
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Television Replacements 


I.F. Transformers (Continued) 



17-4519 

17-4520 

17-4505 

17-4531 

17-4532 

17-4533 

17-4509 

17-4511 




Schematic 

No. 

Use 

Frequency 

M.C. 

89 

1st Video IF Plate 

44 Tr 39.75 

90 

2nd Video IF Grid 

44 Tr 47.25 

91 

Converter 

40 

39 

1st Video IF Grid 

44 Tr 39.25 

89 

1st Video IF Plate 

44 Tr 41.25 


raiac.Tiiraci 

44 Tr 47.25 

89 

2nd Video IF 

45 

92 

4th Video IF 

■ESEKSmI 

92 

5th Video IF 

BeSu^SHM 


Dimensions _ 


H. W.xD. 



Ratio Detectors — Discriminators — Quadratures 


Part 
No. 

17-1033 

17-3493 

17-3497 

17-3499 

17-3477 

17-1023 

17-3496 

17-3490 

20-1007 

17-1031 

20-1005 

17-1043 

17-1045 

17-1035 

17-1013 

17-1047 


Schematic 

No. 

Use 

48 

Ratio Detector 

48 

Ratio Detector 

48 

Ratio Detector 

48 

Ratio Detector 

55 

Ratio Detector 

49 

Discriminator 

93 

Discriminator 

93 

Discriminator 

3 

Quadrature 

31 

Quadrature 

5 

Quadrature 

55 

Ratio Detector 

55 

Ratio Detector 

94 

Discriminator 

51 

Discriminator 

93 

Discriminator 


Frequency 

M.C. 


I.F.’S-Ratio Detectors — Discriminators 


Schematic 

No. 


16-6756 

16- 6780 

17- 3439 
17-3490 
17-3478 
17-3476 
17-3474 
17-3475 
17-3499 

16- 3490 

17- 3491 
17-3492 
17-5010 
17-5011 
17-5012 
17-5013 
17-5014 




Input-Output 


Input-lntersta 


Discriminator 


Ratio Detector 


Ratio Detector 


Ratio Detector 


Ratio Detector 


Ratio Detector 




Discriminator 


Ratio Detector 


Converter 


1st Video IF 


2nd Video IF 



Frequency 

M.C. 


262 KC 


456 KC 


4.5 MC 


4.5 MC 


4.5 MC 


4.5 MC 


4.5 MC 


4.5 MC 


4.5 MC 


10.7 MC 


10.7 MC 


10.7 MC 


in 


8 RCA 100364 


4 x 3/4 GE RTD-020 



tnnrmna bb BB B 


Schematics listed In back of catalog. 
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Antenna Input Transformers 


Television Replacements 


15-1082 ALSO CALLED LADDER, ELEVATOR AND BALUN WHILE THE 
15-1083 AND 15-1084 HAVE BEEN CALLED THE SPIDER COIL 


Port 

No. 



Schematic 

No. 



Antenna Coupling to TV Receiver 


Antenna Coupling to TV Receiver 


16 Diameter 


3/16 Diameter 


Antenna Coupling Transformers 


USED TO MATCH RECEIVER TO TRANSMISSION LINE 


Schematic 

No. 



52 to 300 Ohm or 300 to 52 Ohm Single Hole 
Impedance Match Bracket 


72 to 300 Ohm or 300 to 72 Ohm Single Hole 


Impedance Match 


450 to 300 Ohm or 300 to 450 
Ohm Impedance Match 


Bracket 


Sirfgle Hole 
Bracket 


Permeability Tuned Sound and Cathode Traps 


Part 

No. 


Dimensions f 

H. 

W. x D. 

1 3/8 

3/4 x 3/4 

1 3/8 

3/4 x 3/4 

1 3/8 

3/4 x 3/4 


Fig. 

Schematic 

No. 

Use 

Frequency 

M.C. 

Shunt 

IF 

99 

Trap Pri. 

3.58 

27K 33 MMF 

mjm 

5 

Trap Sec. 

3.58 

10 K 



Dimensions 


H. W.xD. 


1 9/16 | 5/16 Diameter 


56 MMF 


47MMF 


10 MMF 


——E aainai i 
EazsaM R tr-iaa 
^^■■EgfQCSSII 


30 MMF 

5/16 hole 

22K 36 MMF 

5/16 hole 



RF Filament Chokes Single Layer Wound 


2 Diameter 


4 Diameter 


1/2 Diameter 


■■SiEE2S323i| 


Dimensions 


H. Diameter 



Chroma Coils 


Dimensions 


H. W.xD. 
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Television Replacements 


Video Peaking Coils 


PROVIDED WITH TINNED WIRE UADS FOR EASE OF CONNECTIONS 



Schematic Inductance 

No. U.H. 


Shunt 

Resistance 


19-3001 

19-2864 

19-1006 

19-3036 

19-4036 

19-3060 

19-4060 

19-4073 

19-3075 

19-3093 

19-4093 

19-3100 

19-4121 

19-4120 

19-4122 

19-3125 

19-4125 

19-3160 

19-4160 

19-3180 

19-4180 

19-4201 

19-4200 

19-3250 

19-4250 

19-3275 

19-4251 

19-3300 

19-3330 

19-3375 

19-4400 

19-4412 

19-3500 

19-4500 

19-3600 

19-3660 

19-4840 

19-4950 

19-5100 

19-5101 

19-5102 


60 

None 

60 

22 K 



Adjustable Video Peaking Coils 


THESE MINIATURE VARIABLE INDUCTANCE COILS PERMIT 
EXACT ADJUSTMENT OF VIDEO AMPLIFIER STAGES 


Fig. 

Schematic 

No. 

Min. Inductance 
U.H. 

Max. Inductance 
U.H. 

Mtg. 

MF 

3 

65 

115 

External Leads 

MF 

3 

115 

195 

External Leads 

MF 

3 

195 

325 

External Leads 

MF 

3 

325 

500 

External Leads 


Dimensions 


H. 


Tuneable Chokes 


19-1020 

19-1021 

19-1023 



Frequency 

M.C. 

Shunt 

21-25 

10 MMF Circuit Ca 

21-25 

10 MMF Circuit Ca 

25-29 

10 MMF Circuit Ca 


Dimensions 


H. W.xD. 


7/16 hole 


Schematics listed in back of catalog. 
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“Standard" General Replacement 


Accepted as standard for ganaral raplaeamant purpoiai. Gain characteristics hava baan daslgnad to correspond dosafy 
with avaraga yaluos found In tha majority of commercial receivers. Double tuned with ceramic base, mica-dielectric trim¬ 
mers. leads extend 4" from aluminum cans and are Retma color ceded. Adequate frequency range is provided In each 
unit for all normal operation. 


Peak Factory 
Setting 



Selec 

tlvlty 

2X 

10X 

\mm 

17.7 

\mm 

32.0 

9.8 

23.2 

6.8 

18.4 

17.9 

46.2 

mm 

27.7 

14.5 

36.5 

12.3 

37.2 

23.2 

60.0 



W. x D. 


l*sl« 


1*x1« 


Hi xl* 


1% «1H 


1 % * 1 % 


1H xHi 


Hi si* 


Hi « 1% 


Hi xl% 


High Q Iron Core “Standard” General Replacement 


Peak Factory 
Sotting 



12.5 

30.0 

Hi 

16.5 

44.0 

Hi 

22.5 

54.3 

% 

22.5 

58.0 

% 



Dimension* 


W.xD. 


1% xl% 


1% Xl% 





1% Xl% 


1% *1% 


10 7 MC. I.F.’S-Ratio Detectors 


Discriminators 


Permeability tuned. Close tolerance. High stability shunt capacitors. Four 16-6665's with a 17-3484 or 17-3487 makes an 
excellent F.M. I.F. channel for receivers or converters. For a more economical receiver or converter, use two 16-3487's 
with one 17-3487 or 17-3488. 


Part 

No. 

*16-3487 

16-3490 

*16-3471 

16- 3472 
*16-6665 

*17-3488 

*17-3498 

17- 3492 
*17-3487 

17-3491 

*17-3484 

17-3494 


★ May be used for TV replacement. 
Schematics listed in back of catalog. 


Schematic 

No. 

Use 

44 

Input, Interstage or Output 

44 

Input, Interstage or Output 

44 

Input, Interstage or Output 

44 

Interstage 

44 

Input, Interstage or Output 
(350 KC Band wld th) 

48 

Ratio Detector 

55 

Ratio Detector 

55 

Ratio Detector 

48 

Ratio Detector- -400 KC Pk. to Pk. 

93 

Discriminator 

77 

Discriminator 400 KC Pk. to Pk. 

93 

Discriminator 



% » 

% 

% x 

% 

% * 

% 

% x 

% 

% x 

Hi 

Hi x 

lVi 

« x 

% 

% x 

V, 

Hi X 

Hi 

H x 

% 

% X 

lVi 


















































































































































































































































3 U" I.F.’S — Permeability Tuned 


Tuned top and bottom by means of adjustable iron cores. Construction u ing silvered mica condensers 
and one-piece molded plastic bases. Supplied with separate mounting centers. Adequate frequency 
range is provided in each unit for all normal operation. 


16-6757 

16-6758 

16-6764 




Vi" I.F.’S — Permeability Tuned 


These sub-miniature I.P.'s have the same high performance characteristics as the larger I.F.'s widely 
used in A.C. D.C. and personalized receivers. Adequate frequency range is provided in each unit 
for all normal operation. 


Part 


No 

Fig- 

16-6800 

KT 

16-6801 

wsm 


Use 

Peak Factory 
Setting 

Input-Inter 

456 KC 

Output 

456 KC 


10X 

Mtg. 

; H - i 

W. x D. 

34 

mm 


1/2 x 1/2 

38 

L 1/2 J 

l _1_I/?_1 

1/2 x 1/2 


1500 KC. Miniature I.F.’S — Permeability Tuned 



Th.s* 3/4 inch I.F.'s are commonly used in double conversion receivers. Adequate frequency range 
it provided in each unit for ail normal operations. 


Part 


No. 

Fig. 

16-6760 

ST 

16-6761 

mm 



Peak Factory Selectivit 
Setting 2X I 10X 


1500 KC 


1500 KC 


Dimensions 


H. W. x D. 




456 KC. Band Expanding I.F. Transformers 


Designed to provide variable selectivity by means of a tap switch-no cams or levers. Extremely 
sharp resonance curve provided In first position. Other positions provide good flat-top characteristics 
for high fidelity reproduction of local stations. Powdered Iron cores, highest quality components used 
throughout. 


Dimensions 


Part, 

No. 

Fig. 

Schematic 

No. 

17-7400 

TC 

71 

17-7412 

TC 

71 

17-7510 | 

ST 

76 

17-7514 i 

ST 

44 



Schematics listed In back of catalog. 
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Designed for superior performance especially when space is at a premium. Simple rigid construction on a one-piece 
molded plastic form; double tuned trimmed base. Leads extend four inches from can and are Retma color coded. Ade¬ 
quate frequency range is provided in each unit for all normal operation. 


Fi 9 . 

Schematic 

No. 

Use 

Peak Factory 
Setting 


Dimensions 


W. x D. 



Input 

Interstage 

Output 

input 

Interstage 

Output 

Input 

Interstage 

Output 

Input 

Interstage 

Output 



MT 

45 

MT 

45 


456 KC 

14.1 

37.5 

i'/. 

I'h 

1'/. * 1 '/• 

456 KC 

18.0 

49.5 

i y. 

2'/i 

l '/. X 114 


High Q Iron Core “Plastic" 


Same as series above, except coils have HI Q Powdered Iron Cores. 


Part 

No. 


16-6662 

16-6663 


Fig. 

Schematic 

No. 

Use 

Peak Factory 
Setting 




30.0 

114 

30.0 

1% 


1 14 X 1 y 4 

1 Va x 1 


Alignaire” I.F. 


Unexcelled in stability, unaffected by humidity changes: Non-microphonic and dust-proof. Hl-Q Powdered Iron Cores pro¬ 
vide utmost selectivity and sensitivity. All types are double-tuned. Adequate frequency range is provided in each unit 
for all normal operation. 


Part 

No. 

16-6643 

Fig. 

Schematic 

No. 

Use 

Peak Factory 
Setting 



45 

Input 

456 KC 


16-6123 


45 

Interstage 

456 KC 


16-6645 

16-6139 


45 

Output 

456 KC 


WT | 

56 

Output CT 

456 KC 




Cartwheel” I.F. 


Complete with dual trimmers on one-piece molded plastic base. Applicable in many types of compact A.C.-D.C. or midget 
receivers. Leads extend 4" from coil. Adequate frequency range is provided in each unit for all normal operation. 


Part 

No 


Schematics listed ii 


































































Composite I.F. Transformer 


Contains a 456 KC A.M. and A 10.7 F.M. I.F. Each circuit tuned by separate powdered iron cores. Terminals provide for 
various external circuit arrangements. Two of these units with the 17-3487 make an A.M. - F.M. I.F. unit with a minimum 
number of tubes. 


| Dimensions j 

H. 

W. xD. 

2% 

1)4x1% 



Built-in Tweet Filter. Designed for replacement use in late, model receivers that have a Tweet Filter enclosed in the I.F. 
output shield. Leads extend four inches from can and are Retma color coded. 



| Dimensions 

H. 

W.xD. 

2% 

1 'A x 1 'A 

2% 

l 'A x 1 % 


I.F. Selectivity Rating 


Resonant Peak 



2X (6DB) 


10X (20DB) 
aox (26DB) 


FREQUENCY 

TYPICAL RESPONSE CURVE 

As shown in the above response curve 2X, 10X and 20X refer to a point on the curve. The 2X refers to Vi 
(6DB) of the voltage across the coil at the resonant peak. Likewise, the 1 OX refers to 1/10 (20 OB) 
of this peak voltage and 20X refers to 1/20 (26 DB) of this peak voltage. The ratings given for each 
coil in the catalog, under the headings of 2X, 10X or 20X, are the bandwidths in K.C. of the coil at 
the respective points. 


example: 


SELECTIVITY 



2X 

10X 

20X 


7.0 

16.0 

22.0 


This shows that the bandwidth at 2X (Vi or 6 DB of the response peak) is 7 K.C. — at 10X (1/10 
or 20 DB of the resonant peak) the bandwidth is 16 K.C. — at 20X (1/20 or 26 DB of the resonant 
peak) the bandwidth is 20 K.C. 
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COILS 


Antenna — RF - Oscillator 


Antenna, RF and Oscillator Coils 


"ADJUSTABLE" INDUCTANCE COILS (BROADCAST BAND) 


Designed for replacement In practically any receiver, eliminating necessity for "exact” replacement. Will accurately track 
with other colls In the receiver. Exact Inductance of the old coll Is easily matched by simple screw-driver adjustment. 
14-1028 and 14-7560 may be used In either cut-plate or padder circuits for I.F. Frequencies between 175 and 520 KC. 


Antenna Coll 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Antenna Col 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Antenna Coll 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Antenna Coll 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Antenna Coll 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Antenna Coll 


RF Coll 


Oscillator Coll 


Loop Ant. Replacement 


Loop Ant. Replacement 


Part 


Schematic 

No. 

Fig. 

No. 

14-1026 

PC 

16 

14-1027 

PC 

16 

14-1028 

PC 

13 

14-1075 

IF 

16 

14-1076 

IF 

83 

14-1077 

IF 

12 

14-1056 

PT 

16 

14-1Q57 

PT 

16 

14-1058 

PT 

13 

14-7413 

AE 

35 

14-7558 

AE 

35 

14-7560 j 

AE 

34 

14-1080 j 

ST 

30 

14-1081 

ST 

14 

14-1082 

ST 

30 

14-1410 | 

UM 

85 

14-1411 

UM 

85 

14-1412 | 

UM 

30 

14-7000 j 

IF 

3 

14-7001 | 

IF 

4 

14-7002 

LP 

100 



Designed for replacement as well as original parts by discriminating set builders. Cover broadcast band 
from 545 to 1620 KC with 365 UUFD tuning condenser. All colls have high Impedance primaries and 
Litz wire secondaries. 


Part 
No. 

14-1010 
14-1011 
14-1022 
14-1023 
14-1004 
14-1005 
14-2436 
14-2437 
14-3732 
14-6590 
14-6592 
14-4034 
14-4242 
14-4243 


Schematic 
Fig. No. 



Printed Circuit Oscillator Coil 



14-1090 


Schematic 

No. 


IF 

Frequency 



Schematics listed In back of catalog. 


Mtg. 


Printed Ckt. 


2 1/2 3/4 


Westinghouse 
230V039H01 
& V15764-1 
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3 A" Antenna, RF and Oscillator Coils 




Use 

Frequency 

Range 

Antenna Coil 

140-425KC 

R. F. Coil 

140-425KC 

Oscillator Coil 

140-425KC 

Antenna Coil 

540-1700KC 

i. F. Coil 

540-1700KC 

Oscillator Coil 

540-1700KC 

Antenna Coil 

1.7-5.3 MC 

R. F. Coil 

1.7-5.3 MC 

Oscillator Coil 

1.7-5.3 MC 

Antenna Coil 

5.3-16 MC 

R. F. Coil 

5.3-16 MC 

Oscillator Coil 

5.3-16 MC 

Antenna Coil 

12-36 MC 

R. F. Coil 

12-36 MC 

Oscillator Coil 

12-36 MC 


Loop Antenna 



Broadcast Band Antenna 



‘Pentagrid” Oscillator Coils 


TAPPED TYPE FOR 6SA7, 12SA7 AND OTHER PENTAGRID 
CONVERTER TUBES 456 KC I.F. COVER BROADCAST BAND 


Schematic 

No. 




With 420 UUFD Condenser and Padder 


With 162 UUFD “Cut" Section Condenser 

"Adjustable" - May be adjusted to track 
with IF Amplifier between 175 and 500 KC 
with various Tuning Condensers 



Dimensions 


W.xD. 


>/ 4 Dio. 


D 

D 


Miniature Coils 


Th.i. tiny coiii havn been deiign.d far universal replacement in midgat receiver! where ipace li of paramount Import¬ 
ance. All colli have adjuitable iron core! to permit tracking with all commonly uied tuning condensen. 



Use 

Mtg. 

Dimensions 

H. 

W.xD. 

Antenna Coil 

Leads 

1V4 

% 

R. F. Coil 

Leads 

1% 

% 

Oscillator Coil (Pentagrid Converter) 

Leads 

1 

_ * _ 


Oscillator Coil (Battery Type) 


* May be used for TV Replacement. 
Schematics listed in back of catalog. 
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Carefully engineered, and produced for custom set builders, experimenters, and hobbyists. To be used with 456 KC I.F. 
Channel. All coils provided with complete instructions and diagrams. 


Part 

No. 


14-7478 

14-7480 

14-1070 

14-2860 

14-2862 

14-1067 

14-1068 

14-1069 

14-1015 




65 

R. F. 

136-370 KC 
530-1580 KC 
5.8-18.6 MC 

66 

Oscillator 

136-370 KC 
530-1580 KC 
5.8-18.6 MC 




Shortwave Adjustable Inductance Coils 


Adjustable by means of a Hl-Q Iron Core. Tunes with 292 UUFD Condenser. Inexpensive, efficient, compact universal 
replacements. 








p, 


Part 



Use 


Mtg. 



No. 


W. xD. 

H. 

14-1041 

PT 

16 

Antenna Coil 

1.7-5.3 MC 

'/ 4 hole 

i% 

>/ 4 Dia. 

14-1042 

PT 

12 

R. F. Coil 

1.7-5.3 MC 

% hole 

i% 

*/ 4 Dia. 

14-1043 

PT 

4 

Oscillator Coil 

1.7-5.3 MC 

y 4 hole 

i% 

»4 Dia. 

14-1061 

PT 

16 

Antenna Coil 

1.7-5.3 MC 

y 4 hole 

i% 

*4 Dia. 

14-1062 

PT 

12 

R. F. Coil 

1.7-5.3 MC 

y 4 hole 


»4 Dia. 

14-1063 

PT 

4 

Oscillator Coil 
(Tapped for 

6SA7 type penta 
grid converter) 

1.7-5.3 MC 

y 4 hole 


34 Dia. 

14-1044 

PT 

16 

Antenna Coil 

5.3-16.5 MC 

y 4 hole 

l 7 /. 

1/2 Dia. 

14-1045 

PT 

16 

R. F. Coil 

5.3-16.5 MC 

y 4 hole 

i% 

1/2 Dia. 

14-1046 

PT 

4 

Oscillator Coil 

5.3-16.5 MC 

y 4 hole 

i 7 /. 

1/2 Dia. 

14-1064 

PT 

16 

Antenna Coil 

5.3-16.5 MC 

y 4 hole 

i% 

34 Dia. 

14-1065 

PT 

16 

R. F. Coil 

5.3-16.5 MC 

y 4 hole 

i% 

34 Dia. 

14-1066 

PT 

4 

Oscillator Coil 

5.3-16.5 MC 

% hoi. 


34 Dia. 


Schematics listed In back of catalog. 
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Antenna-RF-Oscillator 


TRF Coils 


Schematic 

No. 


Broadcast Band 540-1620 KC with 362 UUFD Tuning Condonsor. 


Mtg. 



32 

R. F. OutputCoil 

32 

Untuned R. F. Coil 


Dimensions 


W. xD. 


1 Va * 1 % 


1 % * 1 % 


1*4*1 % 


1 */4 * 1 % 


1% *1% 


FM Antenna, RF and Oscillator Coils 




Antenna Coil 

Lugs 

R. F. Coil 

Lugs 

Oscillator Coil 

Lugs 


‘Universal” Adjustable Inductance Oscillator Coils 


For 456 KC I.F. strip*, can be used with over 25 different tube types. Simple screwdriver adjustment. Instructions are 
included for proper use. 


Part 

Fig. 


Mtg. 

No. 

No. 

14-1040 

PT 

15 

% hole 

★14-1060 

PT 

15 

'/ 4 hole 



Aircraft Band Coils 


Compact aircraft coili fa cover the 193-410 KC range with a 363 UUFD Condenser. Coils designed for 433 KC I.F. 
system. Oscillator coll requires o 200 UUFD (Nominal) paddor. Shielded. 


Part 

Fig. 

Schematic 

Use 

Mtg. 

Dimensions 

No. 

No. 

H. 

W. xD. 

14-1030 

MT 

69 

Antenna Coil 

i% 


i%«i% 

14-1031 

MT 

70 

R. F. Coil 



i% «i% 

14-1032 

MT 

70 

Oscillator Coil 

i % 

i% 

* i% 


Schematics listed in back of catalog. 



















































































COILS 



Transistor Coils & Condensers 


Transistor IF Transformers 


PERMEABILITY TUN ID. MAY tl USID IN PRINTED CIRCUITS. 
AU UNITS SQUARE ■ LUO MOUNTED. FIO. SS. 


Frequency 


Schematic 

Ne. 



16-9001 

16-9002 

16-9003 

16-9004 

16-9007 

16-9008 

16-9009 

16-9012 

16-9013 

16-9014 

16-9015 


PERMEABILITY TUNED. MAY SE USED IN PRINTED CIRCUITS. 
BOTH UNITS *4" SQUARE - LUO MOUNTED. PIO. It. 


Primary 

Impedance 

Secondary 

Impedance 

20000 

600 

25000 

600 

10000 

500 

10000 

1500 

80000 

25 

30000 

25 

30000 

1000 

25000 

250 

20000 

150 

20000 

1000 

100000 

1000 



Frequency 


Schematic 

No. 



Applications: (A) Input, (J) Interstage, (S) Output. 


Transistor Ferrite Antenna Coils 


HIGH Q FOR MAXIMUM PICKUP - MAXIMUM TRANSFER OF 
ENERGY TO TRANSISITOR. BROADCAST FREQUENCIES. 



Schematic 

Fig. 

No. 




FF 

103 

98 

880 


FR 

12 

365 

240 

1/2 Dla. x 7 Ig. 1 

FF 

104 1 

123 

667 

-mmmfmyimwimesgm s 

FR 

12 

165 

506 

3/8 Dla . x 7 Ig. 1 


3/4 x 1 x 3 1/2 
with MTG Bracket 


5/32 x 13/16x3 1/2 


Transistor Oscillator 


Schematic 

No. 


14-9004 

14-9006 

14-9020 

14-9010 

14-9012 

14-9014 

14-9016 



POPULAR COIIS FOR REPLACEMENT, HOBBYIST AND 
EXPERIMENTER. BROADCAST FREQUENCIES. 


Tuning 
Condenser 
Cap. M.M.F. 


345 (Pad. 750 


78 


98 


2 


82 


98 


365 (Pad. 750) 



Midget Variable Condensers 


FOR TRANSISTOR TYPE RECEIVERS 


Two section counter clockwise rotation for capacity Increase. Shaft diameter Is 1/4". Each section 


21-9001 

21-9002 

21-9003 

21-9004 

21-9005 

21-9006 


Capacity Range 
Antenna Section 

Capacity Range 

Osc. Section 


5.2 to 58 MMF 

— ■ ■ nrnrMir 

am ■ i ihkhk 

111 ■ 1 Biigg—1 

M lliFJF— 

7.7 to 85.9 


10 to 365 

Slnale Section 10-365 MMF 1 



2 3/16 x 1 13/16 x 1 5/8 


■BKZ9E1EI9E9 



























































































































































Transistor Circuit 


Build It Yourself—All Transistor Receiver 


COMPLETE SCHEMATIC AND PARTS LIST 


Six Transitor AM Receiver — 540-1650 KC. 


2N168 2N168 



1 Ferrite Antenna Coil 

Part • 

#14-9013 

1 Oscillator Coil 

Part i 

#14-9014 

1 lit IF Transformer 

Part ■ 

#16-9012 

1 2nd IF Transformer 

Part ■ 

#16-9013 

1 3rd IF Traniformer 

Part . 

#16-9014 

1 Driver Traniformer 

Part ■ 

#TR-6 

1 Output Traniformer 

Part i 

#TR-29 


TRANSISTORS 
2N168A CONVERTER 
2N168 lit and 2nd IF 
2N107 lit AUDIO 
2N44 AUDIO OUTPUT 
Cryital Diode 1N64 or 1N29S 


O.E. 

G.E. or Equal 
G.E. or Equal 
G.E. or Equal 

Sylvania, RCA, Raythoon or Equivalent 


RESISTORS 


CONDENSERS 


1 10 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Brn-BIk-BIk) 

1 68 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Blue-SI-BIk) 

1 100 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Brn-BIk-Brn) 

1 220 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Red-Red-Brn) 

1 330 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Or-Or-Brn) 

2 470 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Yel-Pur-Brn) 

1 1000 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Brn-BIk-Red) 

2 2200 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Red-Red-Red) 

2 4700 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Yel-Pur-Red) 

2 6800 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Blue-SI-Red) 

1 33000 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Or-Or-Or) 
1. 47000 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Yel-Pur-Or) 

2 100000 Ohmi 1/2 W Carbon 10% (Brn-BIk-Yel) 


2 10 MFD 5V Tubular Electrolytic 

8 .01 MFD 200V (Paper or Ceramic) 

1 .005 MFD 200V (Paper or Ceramic) 

1 .05 MFD 200V (Paper or Ceramic) 

2 10 MFD 5V Tubular Electrolytic 

1 50 MFD 5V Tubular Electrolytic 

1 100 MFD 15 Tubular Electrolytic 


MISCELLANEOUS 
6 Traniiitor Socketi 
3 5-Terminal Iniulated Tie Lugi 
1 1-Terminal Iniulated Tie Lug 

1 2-Gang Variable Condenier Part #21-9002 

1 PM SPKR 

1 5000 Ohm Volume Control with Switch 

1 9 Volt Battery Eveready 226, 239 or 276 
Hook Up Wire 24 or 22 AWG 
Rotin Core Solder 60/40 
1 Chanit 

1 Battery Plug or Clipt to match battery 
1 Perforated Fibre Strip to mount antenna ceil 


See page 99 for the coils and tuning condenier description. 

See the blue section of this catalog for the transformer descriptions. 










COILS 


Chokes 


Air Core RF Chokes 


Thoroughly moliture proofed: Single 6/32 hole mounting. Schematic *1, dlmerutom 7/8 long x 1 1/8 diameter. Fig. BC 


Part 

Inductance 

D.C. Res. 

Current 

m Part 

Inductance 

D.C. Ret. 

Current 

No. 

M.H. 

Ohms 

Capacity 

■ No. 

M.H. 

Ohms 

Capacity 


19-1986 

19-1987 

19-1988 

19-1989 

19-1990 

19-1994 

19-4551 



19-2078 

19-8770 

19-1995 

19-1991 



SF TYPE 

Mounting Type SF, tehe 
19-7908U 1 3/4 high. 


19-2330 

19-3247 

19-2769 

30 

159 

20 

60 

258 

20 

80 

372 

16 

screw, dimensions 7/8 high - 

13/8x1 3/8 

case. 







RF Filament Chokes Single layer Wound 


Mounting type SW, schematic number 1, dtmeroloru 3/4 long x 3/8 diameter. 


Inductance D.C. Res. Current 
U.H. Ohms Capacity 



Part 

Inductance 

D.C. Res. 

Current 

1 Par ' 

Inductance 

D.C. Res. 

Current 

No. 

U.H. 

Ohms 

Capacity 

1 No 

U.H. 

Ohms 

Capacity 


19-6022 

19-6033 

19-7047 



19-7068 

19-7100 


Phenolic Form 3 PI Windings 


LOW DISTIIItUTIO CAPACITY. 

Mounting type PI, schematic number 1, dimensions 3/4 long x 3/16 diameter. 


Inductance 

M.H. 


D.C. Res. Current 

Ohms Capacity 


Part 

Inductance 

D.C. Res. 

Current 

No. 

M.H. 

Ohms 

Capacity 




























































































































































19-6854 
19-6860 
19 6862 


“Iron Core” Single layer Wound 


Mounting typo CK, schematic number 20, dimensions 7/32 x 7/8 long 


19-1010 

19-1006 

19-1011 

19-1012 


Inductance 

U.H. 

D.C.Res. 

Ohms 

Current 
Capacity MA 

10 

.06 

300 


19-1013 
19-1014 
19-1015 
19-1016 



Mounting type PI, schematic number 20, dimensions 7/32 x 7/8 long. 


Part 

Inductance 

D.C. Res. 

Current 

No. 

M.H. 

Ohms 

Capacity MA 

19-1040 

1.0 

7 

125 

19-1041 

1.5 

9 

125 

19-1047 

2.4 

12 

125 

19-1042 

3.9 

17 

125 


Part 

Inductance 


Current 

No. 

M.H. 


Capacity MA 

19-1043 

5.5 

22 

125 

19-1044 

6.2 

33 

125 

19-1045 

8.2 

45 

loo 

19-1046 

10 

47 

_ 3L _ 


102 

























































































































Through the use of high permeability ferrite cores a high inductance, along 
with a low DC resistance and small size is now available to the industry. 
Mounting type PI, schematic number 20, dimensions 1/4 x 7/8 long. 


Inductance 

M.H. 


D.C. Res. Current 
Ohms Cacpacity MA 


Inductance 

D.C. Res. 

Current 

M.H. 

Ohms 

Capacity MA 



19-1050 

19-1051 

19-1052 


For set builders, experimenters and hobbyists who require inductance slightly different than 
standard values. This series of coils has been designed to permit variations by simple screw¬ 
driver adjustment, making possible exact tuning of the circuit. Shielded coils have terminals 
in base. 

Mounting type SB, schematic 3, dimensions 1 l/4 high x 1 l/8 diameter. Mounted by single bracket. 


Part 

No. 

19-6880 

19-6881 

19-6882 

19-6883 

19-6884 

19-6885 

19-6886 

19-6887 


Inductance 

M.H. 


Current 
Capacity MA 



Part 

No. 

19-6888 

19-6889 

19-6890 

19-6891 

19-6892 

19-6893 

19-6894 


Inductance 

M.H. 


Current 
Capacity MA 



Mounting type ST, schematic 29, dimensions 2 1/2 high x 1 3/8 x 1 3/8, mounting centers 1 3/8. 


Part 

Inductance 

Current 

No. 

M.H. 

Capacity MA 



19-687? 

19-6874 

19-6876 


Sub-mlntature wound on silicone Impregnated ceramic forms for maximum stability . Mounting 
hardware supplied. Mounting type CF,schematic number 3, dimensions 5/8 high, mounting 
centers 3/16 holes. 


Part 

No. 

19-6800 

19-6801 

19-6802 

19-6803 

19-6804 

19-6805 

19-6806 


Inductance Range U.H. Diameter 



Part 

No. 

19-6807 

19-6808 

19-6809 

19-6810 

19-6811 

t9-A812 


Inductance Range U.H. | Diameter 



Adjustable Nylon Form Chokes 

































































































Chokes 


Encapsulated RF Chokes 


Inductance Resistance Self Resonant 
±5% t 10% Frequency 


19-2001 

19-2002 

19-2003 

19-2004 

19-2005 

19-2006 

19-2007 

19-2008 

19-2009 

19-2010 

19-2011 

19-2012 

19-2013 

19-2014 

19-2015 

19-2016 

19-2017 

19-2018 

19-2019 

19-2020 

19-2021 

19-2022 

19-2023 

19-2024 

19-2025 

19-2026 

19-2027 

19-2028 

19-2029 

19-2030 

19-2031 

19-2032 

19-2033 

19-2034 

19-2035 

19-2036 

19-2037 

19-2038 

19-2039 

19-2040 

19-2041 

19 -20 4 2 

19-2043 

19-2044 

19-2045 


Q 

Frequency 


82 @25 Me. 


25 Me. 


Current 

MA Schematic 



6.2 uh. 

.75 

8.2 uh. 

1.12 


10.0 uh 


15.0 uh 



40 Me. 


37 Me. 


31 Me. 


24 Me. 


20 Me. 


18 Me. 


17 Me. 


14 Me. 


15 Me. 


10.5 Me. 


8.0 Me. 


6.5 Me. 


5.0 Me. 


4.8 Me. 


4.3 Me. 


3.7 Me. 


3.0 Me. 


2.5 Me. 


2.0 Me. 


1230 Kc. 


1170 Ke. 


1050 Ke. 


■jit® 

■Ell 


7.9 Me. 


7.9 Me. 


7.9 Me. 


2.5 Me. 


2.5 Me. 


80 @2.5 Me. 


2.5 Me. 


90 @2.5 Me. 


2.5 Me. 


■ni 

IE31 


25.0 mh 


.0 mh 


1EJ331 ■vT^ 

I Kll 



2.5 Me. 


790 Kc. 


790 Kc. 


790 Kc. 


20 @ 790 Ke. 


FiTg -K-JiI21« a > , 


20 @ 790 Kc 


20 @ 790 Kc 


250 Kc 


250 Kc 


100 @ 250 Kc 


100 @ 250 Kc 


250 Kc 


85 @ 250 Kc 


250 Kc 


100 @ 250 Kc 


250 Ke 


250 Ke 


250 Ke 


79 Ke 




ESHI 

20 

tm\ 

20 

mm 

20 

[£■1 

20 

on 

20 

em 

20 

®m\ 

20 

EM 

20 

em 

20 


Printed Circuit Air Core RF Chokes 


To provide tor the ever expanding use of printed circuitry a complete line of RF choices 
for this apDileatlon Is now available. 1 MH to 100 MH Coll length 7/8" Fig. PH. 


Part 
No. 

19-3400 
19-3401 
19 - 3402 
19-3403 
19-3404 
19-3405 
19-3406 
19-3407 
19-3408 
19-3409 
19-3410 
19-3411 
19-3412 
19-3413 
19-3414 
19-34 15 
19-3416 
19-3417 
19-3418 
19-3419 
19-3420 
19-3421 
19-3422 
19-3423 
19-3424 


Inductance 
t 5% 


Resistance 

t 10% 


Self Resonant 
Frequency 


Q 

Frequency 


57 @ 250 Ke. 


Current 

M.A. Schematic 



nmxiWFJEam 

i ii |T ii 



47.0 mh. 


56.0 mh. 


68.0 mh. 


77.1 

3 ohms 

87.) 

7 dims 

97.1 

? ohms 

108.1 

3 ohms 

121.1 

3 ohms 

209 

ohms 

231 

ohms 

263 

ohms 

292 

ohms 

326 

ohms 


250 Ke. 


48 @ 250 Kc. 


79 Ke. 


58@79 Ke. 


79 Ke. 


79 Kc. 


79 Ke. 



mi y.ns m 


100.0 mh. 


37@ 79 Ke. 











































































































































































































































































































































































COILS 


Special Purpose 


“Plug-In” Type Coils 


For use by hobbyists interested in building regenerative type receivers. Cover range from 17-1500 meters. For use with 
Socket Type 9693. Complete instructions furnished. 



Transmitter Chokes 


Highly efficient R.F. chokes for amateur and commercial use: six lateral wound sections. Provide efficient action over a 
wide frequency range. Low distributed capacity windings are on ceramic dowels with tapped end holes. Mounting 
brackets included. 



Replacement I.F. Windings and Slip-Over Primaries 


Coupling is adjustable by sliding primary. Complete instructions are furnished. 


Schematic 

No. 


157 KC Replacement IF Winding 


456 KC Replacement IF Winding 


175 KC Replacement IF Winding 


456 KC Replacement IF Winding 


"Slipover” RF ^riir.ai'y 


"Slipover” RF Primary 


"Slipover” RF Primary 


"Slipover” RF Primary 


"Slipover” RF Primary 


Dowel MTG RF Primary 



Dimensions 

! W. x E). 



Schematics listed in back of catalog. 



































































































































For use in building either wireless or direct connected phonograph 
—oscillator units for record reproduction through the radio receiver. 


See "How to Build" Manual for Circuit. 


456 KC. Narrow Band Discriminator Coil 


Schematic No. 


80 




Designed for use in adaptors for converting regular communication 
receivers with 456 KC I. F. systems to narrow band F. M. Peak 
separation of discriminator is approximately 25KC and useable 
linear portion of characteristic is about 15 KC. 


W. x D. 


1% x 1% 



Beat Frequency Oscillator Coils 


FOR USE WITH STANDARD I. F.’S IN SUPERHET RECEIVERS. 


Dimensions 


W. xD. 


Schematic 

No. 

Use 

Mtg. 

79 

Fixed Pitch for 290-650 KC I.F. 

i% 

79 

Variable Pitch Control for 456 KC I.F. 




RF Filament Supply Coil 


Fig. 

Schematic 

No. 

Use 

Mtg. 

ST 

81 

100 KC R.F. Oscillating Coil 



Dimensions 


H. W. x D. 


Adjustable Oscillator Padder Condensers 


22-7000 

22-7001 

22-7006 

22-7007 

22-7008 



OP 

15- 115 

OP 

65- 315 

OP 

110- 560 

OP 

260- 800 

OP 

340-1100 


“Alignaire” Condenser 



Capacity Range UUFD 


2-12 


Mtg. 


solder lugs 


Tuning Condenser 



2 section variable 11-420 UUFD per section. 


3 section variable 12-465 MMFD per section. 


3 section variable—22 UUF per section— 
trimmers on center and rear section. 


(3) 6-32 
tapped holes 


Dimensions _ 

I W. « D. 



X3A 


l«*3A 


Band Switches 



4 pole 2 position Band Switch. ' 

% hole 


3 section 3 pole 3 position Band Switch. 

% hole 

I«x4'/, 


Schematics listed in back of catalog. 

106 
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Attenuate Interfering ilgnals with there new, highly efficient tunable wave tragi. Several may 
be connected In lerlei If Interference extiti on more than one frequency. Efficient with any 
balanced or unbalanced line from 50 to 500 ohmi Impedance. 


Part 
No. 

*15-7510 
*15-7511 
*15-7512 
*15-7513 
*15-7514 
* 15-7513A 


Schematic 

No. 


Attenuation 

Range 


6 to 13 MC 


13 to 27 MC 


27 to 54 MC 


54 to 108 MC 


108 to 216 MC 


54 to 108 MC 


Coniliti of a parallel and a series trap. Will provide a better match and greater attenuation 
In some types of TV Receivers. 



We make the following recommendations for elimination of undesirable television reception interference: 

For interference arising from T. V. channels 2 to 6 inclusive install.15-7513 or 15-7513A 

For interference arising from T. V. channels 7 to 13 inclusive install.15-7514 

For interference arising from 40 meter band, install.15-7510 

For interference arising from 20 to 15 meter band; install.15-7511 

For interference arising from 10 and 6 meter band, install. 15-7512 

For interference arising from taxis, Hi-Frequency police, install......15-7514 

For Interference arising from FM stations, install.15-7513 or 15-7513A 


I.F. and Broadcast Band Wave Traps 


Designed to eliminate Interference caused by strong broadcast stations, image frequencies, and long¬ 
wave transmitters. Fully shielded and moisture protected. Instructions furnished for use either as 
rejector or by-pass. Mounting brackets are attached to the shield. 


Part 
No. 

15-8479 

15-8480 

15-8481 

15-2866 

15-2888* 



Sylvania 11 


Schematic 

Attenuation 

No. 

Range 

59 

400- 700 KC 

59 

650-1000 KC 

59 

950-1600 KC 

5 

456 KC 

110 

265 KC 



Eliminates T.V. interference caused by many types of electric and electronic equipment including 
vacuum sweepers, electric razors, oil burners, neon lights, etc. Insertion loss is almost zero. 


HI Pass 72 ohm TV Antenna "Coupler" 
Attenuates up to 50 MC_ 


HI Pass 300 ohm TV Antenna "Coupler' 
Attenuates up to 50 MC 


AC-DC Interference Filter - 115 Volts 
220 Volts 


Part 


Schematic 

No. 

Fig. 

No. 

*15-1072 

SL 

75 

*15-1003 j 

SL 

74 

■ 

15-7813 

LF 

52 

15-7515 | 

LF 

68 

15-7520 

MT 

67 





Band Stop 10 KC, 75MA. for Plate 
Audio Outputs with "squeals and 
Whistles." 


Schematics listed in back of catalog. 


107 
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